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NEW  JERSEY  -  JANUARY  1964 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:  64°    on   the   3d   at  Atlantic   City   WB  AP 

Lowest  Temperature:  -15°    on   the   15+   at   Layton   2   and   on   the   15th   at   Newton 

Greatest  Total  Precipitation:  6.35    inches   at   Atlantic   City   WB  AP 

Least  Total  Precipitation:  3.09    inches   at    Sussex 

Greatest  One-Day  Precipitation:        2.30    inches    on    the   10th   at   Orange 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:       23.0    inches   at   Newton 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:        20    inches    on    the   14th   at   Newton   and 

Branchville 


SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


The  outstanding  feature  of  the  month's  weather  was  the   snowstorm  of  the    12- 13th,     which  at  times   reached 
blizzard  intensity.     Snowfall  in  that  storm  generally  ranged  from   8  to  16   inches,    winds  frequently  reached  40 
m.p.h.    with  higher  gusts,  and  there  was   considerable  drifting,    while  temperatures   remained  in  the  teens   or 
low  twenties. 


Donald  V.    Dunlap 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Office 

Trenton,  New  Jersey     08608 
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1.40  1.40 

.74 

.65 

7 

CANTON 

4.57 

.04 

.28 

1.00 

■  ■6 

.18 

.40   .81 

.5! 
.60   .2C 

.39   ,06 

CHATSwORTH 

5.22 

.56 

1.12 

.88 

1.10   .30 

.46 

FORTE SCUE 

4.15 

•  18 

.17 

.85 

.88 

.65   .53 

.5< 

.23   .10 

FREEHOLD 

4.62 

.55 

.24 

1.15 

1.30 

.85   .0! 

.46 

7 

GLA55BORO 

- 

.42 

.99 

1.01 

7     .5! 

.68 

HAMMONTON  2  NNE 

3.78 

.03 

.29 

1.00 

.73 

.22   .47 

.5! 

.27   .22 

HIGHTSTOWN  I  N 

4.44 

•  46 

.03 

.22 

.95   1 

•    1.49 

.13   7 

•  56 

T 

INDIAN  "ILLS  2  W 

5.18 

.55 

.96 

.92 

7    1.70 

.54   7 

•  51 

MAYS  LANDING 

5.91 

.11 

.45 

1.14   .05 

1.18 

.68  1.2B 

.4! 

.45   .09 

MILLVILLE 

4.48 

.42 

.50 

.98 

.01 

.86 

.59   .OS 

•  51 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

4,92 

.50 

.41 

.56 

1.10 

,05 

1.08   7 

.55   .0" 

•  60 

7 

MOORE STOWN 

3.64 

.05 

.47 

.33 

.06 

.98 

.07   ,68 

7     .5< 

.25   .25 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

3.91 

.35 

.07 

.17 

1.10 

.03 

•90   .02 

.75   .0 

•  50 

7 

NEW  MONMOUTH 

3  4.39 

.59 

.13   .01 

T 

.21   .02 

.92 

.09 

D  ,700  ,20 

.85   .21 

.05 

.38       .0, 

7     7 

PEMBERTON  3  E 

4.29 

.51 

.62 

.72 

1.32   .12 

.60   .0' 

.35 

: 

PRINCETON  WATER  WORKS 

3. Be 

■  41 

.20 

1.36 

.06 

.59 

.64 

.64 

SEA0ROOK  FARM5 

SHILOH 

4.50 

.26 

1.02 

.89 

•    1.07 

.48   .2. 

.56 

TOMS  RIVER 

5.29 

.50 

.91 

1.2- 

7 

1.25 

.89   .01 

.46 

TRENTON  WB  CITY          R 

3.41 

.40 

.03 

.19 

1.01 

t 

.02 

.63 

.67 

.50 

•02  , 

TUCKERTON 

. 

.07 

. 

1.80 

• 

- 

; 

WOODSTOWN 

4.14 

.20 

.93 

1.02 

.60   .26 

.51   .0 

.54 

COASTAL  03 

ATLANTIC  CITY            R 

5.84 

.47 

.22 

.39 

1.31 

.14 

1.88 

.48 

.45 

1    • 

BElMAR  2  SW 

CAPE  MAY  i    W 

.78 

1.08 

.83 

.05 

1.25   - 

.05 

.01   .25   .3 

•52   .01 

.01  '. 

LONG  BRANCH             R 

4.31 

.42 

.04 

.22 

1.03 

T 

T 

1.37   7 

.76   .1 

.62 

7 

s  following  Station    Index- 


DAILY  TEMPERATURES 


Nl  w    JERSEY 
JANUS!'  I 


SlltlOD 


NORTHERN  01 
BELVIDERE 
BCONTON  1  S£ 
CANOE  BROOK 
ChARLOTTEBURG 
ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 
FLEMINGTON  1  NE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 
LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 
LCNG  VALLEY 
MCRRIS  PLAINS  1  * 
NEWARK  WB  AIRPORT 
NEWTON 
PATERSON 
PhlLLIPSBURG 
PLAINFIELO 
SOMERVILLE 
SUSSEX 

SOUTHERN  02 
ATLANTIC  CITY  WB  AP 
AtjDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 
8LRLINGT0N 
CHATSWORTH 
FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  w 
MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 
M00RE5T0WN 
NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 
NEW  MONMOUTH 
PEMBERTON  3  E 


Day  Of  Month 


25   35   37 


3*   40 
21   33 


22   30   3* 


39 
23 


28  36  37 

■3  21  24 

39  39  48 

2*  37  32 

2*  35  35 


35   39   48 


37  39  50 

18  34 

26  35  38 

.12  10  21 


51   45 
25   35 


51   50   58 
23   32   31 


23   23   29 


46   43 
20   33 


32   46   44 


39   48 
7   32 


38   41 
19   33 


47   43   59 
19   32   34 

35   50   45 
7       30 

49   43   57 
24   30   32 

43   43   53 
21   30   35 

52 
28 


36   40 
20   33 


37   45 
19   34 


45   47 
20   31 


41   42 
21   17 


43   42 
30   21 


44   53 
28   25 


25   25   22 


43   45 
26   18 


37   38 
24   24 


46  44  51 

37  33  34 

44  45  52 

26  24  20 

51  43  44 

17  23  14 

54  46  46 

29  31  23 


43 

2o 


23 

44  45  52 
38  32  32 

48  42  42 

22  27  12 

53  49  45 

33  32  24 

47  44  46 

26  24  20 

45  46  52 
31  28  23 


48   50   53 


50   46 
36   27 


51   50 
29   23 


45   47 
32   34 


46   46 
38   28 


51  49   55 

29  25   21 

54 
28 

49 

35  28   28 

58  48   49 

35  27   31 

45  43   51 
35  28 

47  49 

38  25 

60  48   51 

33  29   22 

46  49   53 
35 

48 

36 

48 
38 


41   45   42 


44   42   39 


36   2,   33 


24   17   19 


45   43   51 
35   17   29 

42   44   41 


15 

43 
19 

41 

29 

40 
9 

43 


45  45  49 

33  18  29 

42  42  47 

35  23  30 


31   26   42 


45   4(, 
34   24 


53   44 
40   22 


48   44   53 


53   42 
38   21 


48   41 
36   25 


52   45 
31   23 


47   40 
36   24 


52   43 
32   17 


54   45 
31   26 


46   44 
27   28 


44   43 
28   21 


4  5 

52 

48 

41 

50 

29 

27 

37 

24 

32 

45 

55 

54 

44 

48 

2  9 

2b 

37 

28 

32 

45 

52 

50 

42 

51 

2d 

27 

37 

22 

30 

48  37  36 
35  19  14 

47  37  33 

34  20  15 

49  36  38 

35  24  15 

45  37  32 
32  18  12 

50  37  31 
23  22  17 

48  37  34 

31  18  15 

50  38  36 

35  20  16 

46  30  30 
28 

47 

22 

49 
23 

4c 
32 


37  25 

22  16 

34  28 

20  16 

36  34 

19  5 

39  38 

21  15 

36  33 

19  13 

37  35 
19  14 

35  27 

22  15 

36  32 

19  11 

38  37 
38   22  15 

49   34  33 

24   22  16 

47   37  21 
23 

49 

22 

47 

}2 


IS   24 
3-3 


16   21 
5    3 


24  19  24 

6  3-7 

17  IS  20 

9  2  2 

22  26  29 

12  6  2 

16  18  20 

12  4  0 

19  19  21 


21   30 
8   11 


20   24   30 


17   22 

-  1  -15 


34   25 
21   16 


38   34 
19   11 


34 

29 

35 

20 

26 

19 

16 

15 

8 

3 

34 

35 

24 

22 

29 

20 

18 

14 

5 

10 

34 

34 

33 

24 

30 

14 

11 

20 

7 

.  1 

33 

27 

23 

24 

30 

21 

18 

16 

14 

8 

55  34  29 

20  9  12 

53  35  26 

21  19  16 

56  37  34 

35  20  16 

56  37  33 

36  19  19 

52  33  30 


32   23 
19   11 


55   39   34 
25   19   16 


18  21   21 

11 

21 
11 

12 
9 

20 
12 

22 
9 

21   24   29 
15    6-1 

19  22   27 


11   20 
0  -10 


15   20 
2  -15 


19   20 
5 


25  13   40 
-6    5    8 

26  34   3B 
2    5   17 

31   38   41 
-6    4    6 

28   36   37 

-  1   20 

35   40   43 

6   18   15 

28  36   37 
0   13   12 

29  37   36 
-4    5 

26   31 
6   16   20 

37   38   41 
18   29   24 

37   40   43 

4 

32 

-14 

31 
10 

26 

-  3 

28 
2 

36 
13 


39   42 
17   14 


36   38 
13 


38   40 
27   23 


27   34   35 
-12 

31 


38   40 
19   20 


28  21  28 

16-5-3 

21  21  29 

16  5  3 

25  25  21 

17  9  4 

28  29  20 

20  7  2 

22  21  25 

14  6  0 

26  20  28 
16  7-8 

32  22  20 

20  9 


3  2 

24 

33 

18 

25 

16 

13 

16 

2 

0 

33 

22 

22 

19 

2  a 

18 

17 

13 

7 

7 

34 

32 

22 

22 

27 

21 

17 

14 

7 

1 

34 

27 

23 

21 

27 

20 

13 

17 

6 

5 

33 

27 

25 

20 

26 

20 

16 

18 

5 

-  S 

38   48 
19   10 


40   42 
16   13 


38   40 
14 


45 

42 

53 

4  9 

8 

35 

30 

23 

46 

42 

50 

48 

19 

3  5 

34 

24 

45 

44 

52 

4  5 

16 

36 

28 

21 

45 

41 

48 

46 

13 

34 

33 

21 

45 

53 

51 

4  r 

36 

39 

32 

28 

37 

35 

5 

2 

39 

45 

17 

17 

41 

40 

16 

15 

40 

44 

11 

10 

38 

41 

2  1 

17 

40 

45 

3 

9 

38 

41 

23 

14 

40 

41 

15 

12 

37 

37 

12 

9 

37 

40 

24 

9 

38 

44 

14 

3 

40 

39 

12 

13 

37 

40 

10 

6 

3H 

40 

19 

14 

38 

42 

25 

14 

37 

42 

25 

13 

37 

40 

13 

8 

15  23  32 

40  43  42 

7  10  31 

38  42  46 
22  26  32 

43  45  51 

32  34  39 

50  43  51 

10  31  37 

42  44  41 

1  2 

42  48  44 
17  32  37 

39  46  41 
7  33  35 

40  46  41 
15  16  34 

43  44  52 
24  37  40 

37  46  41 

5  6  35 

42  47  43 

24  27  28 

44  45  5  3 
9  34  36 

46  40  52 

15  36  37 

45  44  52 
10  36  39 

44  39  41 

2  15  34 


46   49 
18   35 


52   46 
18   36 


49   SO 
14   35 


48   46 
19   19 


50   49 
7   35 


47   47 
20   36 


42   51 

12   18 


45   54 
12   16 


46   45 
11   36 


49   48 
9   35 


44   50 
15   16 


48   50 
9   36 


49   46 
18   35 


45   41 
16   35 


45   46 
19   32 


52   43   42 
28   23   25 


51   47   50 
30  22       22 


42   46   46 
28   30   i2 


46   43 
37   34 


49   50 
30   23 


50   49   48 


30   22   23 


49   44 
37   34 


49   47 
33   20 


48   47   40 
31   24   27 


51   51 
25   29 


53 

26   29 


51   55 
22   28 


51   53 
29   29 


49  52  53 

29  22  27 

47  49  47 

31  26  31 

52  50  52 

30  25  28 

50  47  53 

32  26  26 

50  48  45 
32  25  28 

48  51  51 

31  22  26 

51  49  52 
26  25  27 

47  50  55 
29  24  27 

49  52  50 
29  25  30 

46  45  44 

34  27 

51  47  48 

29  24  27 

48  52  50 

32  23  27 


52   56   44 
21      25   24 


55   44 
29   26 


56   46 
26   27 


53   42 
25   21 


47    46 
27   28 


56   49 
25  23 


47   51   38 
37   27   24 


46   45 
36   33 


57   48   47 
35   30  22 


52   42 
22 


50   50   44 
26   24   24 


55   45 
27   23 


55   48   45 


55   42 
27   26 


35   33   27 


55   50 
24   27 


55   48   47 
35   26   26 


47   45 
27   27 


26   27   26 


54  50  51 

41  33  31 

59  49  49 

39  35  26 

58  51  50 

27  28  22 


49   47 
36   31 


49   52 
27   21 


48   46 
30   27 


58   50 
35   29 


58   48 
33   29 


47   45 
32   29 


49   50 
32   22 


56   56   50 


49   47 
37   26 


5  3   48 
44   29 


46   47 
32   23 


34   35 

15   14 


34   33   3' 

14   16   U 


35   35   41 
14   17   17 


30   32 

11   11   15 


36   43   39 

16   17   16 


32   34 

14   15 


35   35 

15   15   15 


26   30   40 


33   40   36 
16   26   25 


36   41 

17   23   17 


30   34   39 


35   37 

14   20   20 


38   34   3' 
13   27   II 


35   34 
13   15 


35   41 
17   29 


36   35   37 

12   14   14 


34   41   41 
15   18   20 


44   50   49 
15   25   1 


37   41 

16   25   19 


36   40 

16   26   17 


30   37   37 
10   10   15 


36   44   40 
20   26   21 


37   43 

19   25   23 


36   45   41 

16   18   16 


36   42 
18   31 


36   43 

17   16   16 


36   41   40 
15   24 


40   37 

18   19  22 


39   35   42 
18   19   20 


34   40 
17   26 


34   42   39 
16   20   14 


39   35   44 
19   19   20 


34 

43 

38 

18 

25 

17 

35 

42 

37 

16 

25 

19 

35 

41 

38 

16 

26 

20 

35 

40 

1,0 

16 

25 

19 

35 

43 

4  0 

15 

20 

17 

43.5 
22.8 


42.3 
24.3 


42.0 
24.7 


43.4 
25.2 


42.9 
22.5 


Sm  Ralorancfl  Notet  Following  Station  Index 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW    JERSEY 
JANUARY    1964 

Day  Ol  Month 

31 

■ 
■ 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

> 
< 

SEABROOK    FARMS 

MAX 
M1N 

SHILOH 

MAX 
M1N 

46 

20 

43 

32 

56 
3t 

53 

3h 

4H 
27 

50 
27 

48 
38 

43 
26 

54 
32 

52 
28 

33 

19 

27 
18 

27 
17 

IS       26 
8          6 

37       38 
10       20 

39 

15 

42 
20 

48 
34 

51 
34 

50 
31 

48 
27 

51 
29 

58 

41 

49 
32 

47 
32 

41 

11 

35 

17 

43 
24 

37 

20 

43.2 
25.4 

TOMS    RIVER 

MAX 
MIN 

45 
19 

42 
35 

43 
29 

46 
30 

49 
25 

54 
21 

52 
39 

43 
20 

50 
36 

52 
28 

33 

20 

33 
11 

32 

20 

22       27 

8         3 

39       39 
8        12 

46 
6 

49 
9 

45 
32 

51 
35 

5  0 
2  6 

48 
20 

49 
26 

47 
32 

50 
28 

49 
23 

4B 

22 

35 

17 

40 
21 

42 

17 

43.5 
21.9 

TRENTON    wB    CITY 

MAX 
MIN 

42 
22 

42 
36 

55 
33 

47 
38 

47 
31 

52 
32 

44 
33 

43 
29 

53 

36 

45 
23 

33 
22 

24 
16 

22 
13 

2.2       27 

8      10 

38        37 
15       26 

41 
22 

48 
22 

44 
37 

51 

(7 

49 
38 

50 
34 

44 
33 

59 

40 

49 
37 

47 
35 

40 

2i 

34 
19 

40 
28 

38 
26 

42.2 
27.5 

TlCKERTON 

MAX 
MIN 

47 
6 

45 
33 

48 
22 

52 
22 

41 
18 

36 

19 

42 
23 

38 
16 

48 
20 

50 
19 

48 
12 

50 
19 

32 
5 

44        30 
10         8 

28        38 
4          3 

40 
11 

35 

11 

30 
12 

42 

15 

55 

2  0 

41 
12 

33 

9 

41 
12 

29 
10 

25 
10 

3  9 
13 

38 
18 

42 
15 

30 
11 

39.9 

14.1 

WOODSTOWN 

MAX 
MIN 

43 
21 

45 
25 

54 
28 

50 
32 

48 
26 

52 
20 

48 
35 

26 

56 
31 

53 
26 

33 

21 

29 

17 

24 
20 

21       27 
9    -    1 

38        39 
-     2        11 

40 
8 

47 
14 

48 
35 

51 
36 

50 

2  9 

51 
25 

48 
28 

60 
38 

50 
28 

49 
2  1 

42 

30 

35 

18 

45 
23 

39 
20 

43.8 
22.7 

COASTM    0? 

ATLAN1 K    CITY 

MAX 
MIN 

51 
26 

45 

35 

55 
38 

50 
){ 

51 
30 

48 
38 

47 
12 

43 
28 

53 

41 

H? 

23 

33 

21 

32 
23 

39 
17 

21       28 
13       11 

38        59 
22        27 

43 
24 

2D 

50 
35 

51 

38 

50 

36 

46 
31 

50 
38 

SI 

41 

49 
36 

47 
34 

45 
24 

36 

20 

43 
29 

40 
25 

44.1 
29.1 

CAPE    KAY    3    h 

MAX 
MIN 

53 

5(1 
35 

55 

36 

54 
35 

33 

47 
35 

46 

39 

44 
29 

52 
39 

}2 
29 

34 

33 
23 

56 
23 

26       27 
17 

38        36 
25       30 

42 
23 

4B 

22 

48 
33 

45 
27 

45 

35 

47 
26 

47 
35 

*9 
41 

48 
36 

48 
33 

46 

IS 

36 

13 

4C 
21 

40 

25 

43.1 
29.3 

1_CN6    BRANCH 

MAX 
MIN 

46 
23 

3<i 
33 

57 
29 

45 
35 

45 
29 

51 
27 

44 

32 

42 

30 

53 
41 

46 
2  3 

33 

21 

25 

19 

2S 
11 

21 

7 

26 
5 

16 

15 

37 

20 

43 

16 

45 

2) 

49 
31 

51 
38 

41 
1      i2 

43 
26 

49 
30 

53 
38 

48 
32 

45 
28 

42 

34 
11 

4C 
2! 

38 
21 

41,9 
|      25.4 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind         speed 
m    p.  h 

_  6 

£  5 
%  « 

as 

Relati 

< 
O  UJ 

ve     humidity    averages 
percent 

£                  S                  £ 
<                    0.0. 

o  i/i           om           o  «/> 

Otu                O  Ul                OW 

• 
u 

Number  ot  days  with 

S       ?       8 
i       A       A 

o          ~          in 

precipitation 

o>              M 

Ol                           0 

8      °^  ! 

1 

0 

1-     1 

Percent  ot 

possible 

sunshine 

% 

Station 

0* 
B 

> 

"s  a  g 
§11 

O.B  a. 

• 
0- 
■9 

a 
> 

< 

1     • 

£  1 

JO 

c       5 
o        a 

g    o| 

3       J 

,   S  £ 
?  8? 

1*3 

ATLANTIC    CITY   WB   AIRPORT 

29 

7 

13.6 

36++ 

08 

13 

74 

77 

54 

68 

2 

1 

3 

3 

2 

0      j 

11 

70 

4.7 

ATLANTIC    CITY 

- 

- 

19.0 

55++ 

29 

21 

- 

" 

- 

- 

_ 

0 

5 

1 

2 

0 

~ 

~ 

" 

LONG    BRANCH 

w 

13 

12.1 

64 

NE 

13 

_ 

72 

581 

62 

5 

1 

4 

1 

2 

0 

13 

68 

4.5 

NEWARK    WB   AIRPORT 

27 

9 

12.3 

52++ 

30 

21 

64 

70 

55 

58 

2 

6 

2 

1 

3 

14 

~ 

4.9 

TRENTON   WB   CITY 

NW« 

- 

10.7 

42 

NW* 

21  + 

- 

- 

1 

3 

2 

3 

1 

0 

10 

66 

4.8 

TO  8  COMPAQ  POINTS  ONLY 

NOON 

DIRECTIONS  ENTERED  IN  FIGURES  ARE  TENS  OF  DEGREES. 


Sh  Reference  Note*  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


NEW   JERSEY 
JANUARY    196* 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

a 

30 

31 

NORTHERN  01 

BELVIDERE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

a 

2.0 

s 

6 

4 

3 

I 

2 

2 

1 

1 

T 
T 

T 

».o 

6 

8.0 
19 

19 

13 

13 

1* 

10 

7 

3 

2 

1 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

CMARL0TTE8UR6 

SNOWFALL 

SN  ON  5ND 

9 

1.0 

4 

6 

• 

» 

3 

2 

i 

2 

1 

1 

1 

6.0 

6 

9.0 
11 

11 

11 

10 

9 

8 

7 

3 

2 

2 

2 

1 

0.3 

T 

D.I 

T 

T 

FLENIN6T0N  1  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

T 

6 

6 

4 

3 

2 

1 

T 

T 

6.3 

7 

6.9 

13 

13 

13 

13 

12 

11 

8 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

LAMBERTVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

12.0 
12 

T 
12 

12 

11 

9 

7 

9 

2 

T 

T 

T 

LITTLE  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

0.9 

6 

6 

9 

9 

9 

* 

3 

3 

6.0 
6 

6.9 

13 

13 

12 

10 

9 

8 

3 

2 

1 

1 

T 

0.3 

T 

L0N6  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

* 

12 

MORRIS  PLAINS  1  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

T 

7.0 

6.0 

T 

0.3 

T 

NEWARK  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

0.1 

3 
.3 

2 
.6 

2 
.9 

T 

T 

T 

0.6 

12.1 

5 

.9 

0.1 

13 

1.2 

12 

1.2 

11 
1.1 

9 
1.1 

6 
1.1 

5 

1.0 

3 

.9 

T 
T 

0.9 

T 

T 

0.1 

NEWTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

1.9 

7 

7 

6 

6 

6 

5 

9 

9 

2 

2 

2 

7.0 

9 

13.0 
20 

13 

12 

11 

11 

11 

10 

4 

2 

T 

T 

T 

0.9 
I 

1.0 

T 

T 

T 

PATERSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

. 

0.* 

* 

. 

2 

. 

. 

. 

6.8 

7 

8.6 
13 

. 

1* 

_ 

. 

5 

, 

. 

0.1 

T 

PMILLIPSBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
2 

T 

2 

T 

T 

10.0 
10 

T 
10 

10 

9 

7 

7 

9 

3 

T 

T 

PLAINFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
4 

3 

Z 

1 

1 

T 

10.9 
11 

T 
11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

T 

T 

T 

RAHWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

O.J 
t 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

13.7 
1* 

1* 

13 

11 

10 

9 

9 

1 

T 

T 

SOMERVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
i 

10.0 
10 

1.0 
10 

10 

9 

8 

3 

4 

. 

T 

WANAOUE  RAYMONO  DAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

0.9 

9 

5i 

3 

3 

2 

2 

2 

8.0 
8 

7.0 
12 

11 

10 

9 

8 

8 

7 

1 

T 

T 

0.3 

T 

T 

SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

0.* 

T 

1.8 

12.9 

9 
.4 

T 

8 
.8 

a 

•  8 

7 
.7 

9 
.5 

4 
,4 

3 

.4 

2 
.2 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

9.0 

9.0 

FREEHOLD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

12.8 
13 

13 

13 

11 

10 

10 

8 

4 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

HI6HTST0WN  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3 

1 

T 

T 

T 

T 

• 
11 

17.5 
17 

17 

14 

12 

10 

6 

4 

T 

T 

T 

INDIAN  MILLS  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

ft 

12.2 

9 

7 

6 

6 

9 

4 

2 

T 

T 

T 

MAYS  LANDING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9.0 
9 

8.0 
13 

12 

11 

10 

9 

8 

6 

2 

1 

T 

T 

MILLVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

11.4 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.9 

10.0 
3 

T 
11 

11 

11 

10 

9 

9 

5 

1 

.T 

MOORESTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2 

T 
1 

T 

1.0 
I 

8.0 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

* 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

11.0 

11 

11 

11 

10 

10 

9 

9 

T 

T 

T 

PEMBERTON  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
1 

9.2 
9 

2.* 
12 

11 

10 

9 

8 

6 

2 

TRENTON  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0.3 

8,7 
2 

9 

8 

7 

6 

9 

4 

2 

T 

T 

T 

T 

0.1 

COASTAL  03 

LONG  BRANCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

. 

T 

T 

l*.o 

13 

T 
1* 

14 

13 

13 

12 

11 

9 

T 

T 

T 

T 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
JANUARY  1964 


Day  of  month 

c 

s 

STATION  AND  DEPTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

TO 

31 

4 

RUTGERS  MICRO  MET  STA 

PLOT  *  1 

1  INCH 

MAX 
MIN 

32 
31 

33 
32 

33 
32 

34 
32 

34 
32 

35 
32 

37 
34 

35 
32 

41 
34 

39 
32 

32 

31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 

31 

31 

30 

31 

31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

3*. 
31 

36 
32 

36 

33 

36 
32 

43 
36 

38 
34 

36 
32 

35 
32 

32 

30 

32 

30 

32 

30 

34.0 
31.8 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

32 
32 

33 
32 

33 
32 

34 
32 

34 
32 

35 
32 

36 

34 

34 
32 

40 
34 

39 
32 

32 

31 

31 

31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
30 

31 
31 

31 
31 

32 

31 

32 

31 

34 

31 

35 
32 

35 
33 

35 
32 

42 
35 

38 
34 

35 

32 

35 
32 

32 

30 

32 

30 

32 

30 

33.8 

31.8 

4  INCHES 

MAX 

MIN 

34 
33 

34 
33 

34 
34 

34 
34 

34 

33 

35 
33 

36 

35 

34 
34 

39 
34 

34 
34 

32 
32 

32 

32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
31 

32 

31 

32 
31 

31 
31 

31 
31 

32 

31 

33 
32 

34 
33 

3  5 
33 

40 

35 

38 
35 

35 
33 

35 

33 

33 
31 

32 
31 

32 
31 

33.9 
32.6 

8  INCHES 

MAX 

MIN 

35 
34 

35 

34 

35 
34 

35 
35 

35 

34 

35 
34 

36 

35 

36 
35 

38 
35 

38 
36 

36 

34 

34 
33 

33 
33 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
33 

33 
32 

33 

32 

33 
32 

33 
32 

34 
33 

34 
33 

35 
34 

39 

35 

38 
36 

36 
35 

36 
35 

35 
33 

33 
32 

33 
32 

34.8 
33.6 

16  INCHES 

MAX 
MIN 

37 
36 

37 

36 

36 
36 

36 

36 

36 
36 

36 
36 

37 

36 

37 
36 

37 
36 

38 
37 

38 
36 

36 
36 

36 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
34 

35 
34 

35 

34 

35 

34 

35 
35 

35 
35 

37 
35 

37 
37 

37 
36 

37 
37 

37 
35 

35 
35 

35 
35 

36.0 
35.5 

32  INCHES 

MAX 
MIN 

40 
39 

39 
39 

39 

39 

39 
39 

39 

39 

39 
39 

39 
38 

39 
38 

39 
39 

39 
39 

39 
39 

39 
39 

39 

38 

39 

38 

38 
38 

38 
37 

38 

3/ 

36 
37 

37 

37 

37 
37 

37 

37 

37 

37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

38 
37 

36 
37 

39 

38 

38 
37 

3E 
37 

37 
37 

38.3 
37.9 

PLOT  #  2 

1  INCH 

MAX 

MIN 

30 
26 

30 
29 

30 
30 

31 
30 

31 

30 

31 

30 

34 

31 

31 
31 

39 
31 

36 
31 

31 
30 

29 
25 

26 

21 

28 
25 

28 

28 

29 

27 

30 
29 

30 
29 

30 
29 

30 
30 

31 

30 

31 
30 

32 

30 

32 
30 

41 
32 

39 

31 

35 

31 

36 
31 

31 

30 

30 
30 

31 
30 

31.7 
29.3 

2  INCHES 

MAX 

MIN 

30 
26 

30 
29 

30 
30 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

32 

31 

31 
30 

39 
31 

36 

31 

31 

30 

90 

26 

27 
23 

28 
26 

28 

28 

29 
27 

30 
29 

30 

29 

30 
29 

30 
30 

31 
30 

31 

30 

31 
30 

31 

30 

*38 
31 

38 
31 

35 
31 

35 
31 

31 

30 

31 

30 

31 
30 

31  .5 
29.3 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

30 
27 

30 
29 

31 
30 

31 
30 

31 

30 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

38 
31 

37 
32 

32 
31 

31 

30 

30 
27 

29 

28 

29 
28 

29 
28 

30 
29 

30 
30 

30 

30 

30 
30 

31 

30 

31 
30 

31 

30 

31 

30 

34 

31 

36 
32 

34 
31 

35 

!  32 

32 
31 

31 

31 

31 
31 

31.5 
30.0 

8  INCHES 

MAX 

MIN 

30 
30 

30 
30 

31 
30 

31 
30 

31 

31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

36 
31 

36 
33 

33 
32 

32 
32 

32 
31 

31 

31 

31 
31 

31 

31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 

31 

31 
31 

31 
31 

33 
31 

35 

33 

34 

32 

35 

|  34 

34 
32 

32 
32 

32 
32 

32.0 
31.4 

MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24  HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 


PLOT    *1 
PLOT    *2 


SLOPE   OF   GROUND i      FLAT.      SOIL   TYPE i      LOAM.      GROUND   COVER 
CONNECTED    TO  A    BROWN    ELECTRONIC   POTENTIOMETER. 


SLOPE    OF   GROUND,       FLAT.       SOIL    TYPE, 
CONSTANTAN    THERMOCOUPLES. 


KENTUCKY   BLUEGRASS.       INSTRUMENTATION,      COPPER-CONSTANTAN    THERMOCOUPLES 
LOAM.      GROUND   COVER,       BARREN.       INSTRUMENTATION,       BROWN    RECORDING    POTENTIOMETER   WITH   COPPER- 


notefl  following  Station  Index. 


STATION  INDEX 


m  nnfi  > 


OBSERVATION 

0 

o 

Ul 

W 

1 

5 

TIME  AND 

z 

9 

TABLES 

STATION 

X        rvMiwrv 

< 

OBSERVER 

Q 
§ 

i 

S 

3 

O 

as 

2 

1 

I 

1 

|( 

D  i  M 

BERGEN 

• 

41    02 

7*    OB 

270 

(URGE*   COUNTY    ENGINEERS 

UlAt.ru     CITY    aft    AP 
**i  l  *.N1  l  l     CITY 

as  1 1 

ATLANTIC 

1 

19    27 

7*    3* 

58 

Nil 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

r>U3 

ATLANTIC 

1 

39    2) 

7*     It, 

11 

MID 

MID 

J 

STATE    MARINA 

AUDUBON 

0»*6 

C  *N,fl|  » 

2 

39    54 

75    0* 

50 

IIP 

nt 

IRVIN    J.    NYGREN 

BASS    HIVtR    SI    FOREST 

m% 

BURLINGTON 

1 

39    37 

74    26 

20 

M 

N.J.    FORESTRY    SERVICE 

StLLfPLAIN    SI*    FOREST 

MM 

CAPE    MAY 

1 

39    13 

7*    52 

30 

3P 

3P 

BELLEPLAIN    STATE    FOREST 

8ELM4R    2    SW 

BT11 

MONMOUTH 

1 

40    09 

AO 

7A 

WALTER    J    SCHANCK 

BELVIDERE 

DT21 

MARREN 

2 

40    90 

75   05 

275 

TA 

CLEMENT    MAUPT 

BERNAROSVILLE    2    C 

,'">' 

SOMERSET 

AO    43 

7A    32 

240 

7* 

BERNARDS    WATER    COMPANY 

BLACKMELLi    MILLS 

■  ■■«.: 

SOMERSET 

40    29 

7A    35 

27 

7A 

HENRY    M.    MILLER 

BOON TON    1     St 

0901 

MORRIS 

A 

AO    5* 

7*    2* 

280 

M 

it  A 

JERSEY    CITY    WATER    WORKS 

9OUN0    9ROOK    2    - 

0  «  .'  1 

SOMERSET 

10 

40    33 

50 

H 

AMERICAN    CYANAMID    CO. 

e«A"K"HVll  l  E 

0V>» 

SUSSEX 

41    09 

580 

ALBERT    M.    DAVENPORT 

BURLINGTON 

111  I 

BURLINGTON 

40   0* 

7*    52 

12 

u 

IP 

PUBLIC    SVC.    E.    +   G-    CO. 

CANISTtAR    RESERVOIR 

tUT 

SUSSEX 

» 

41     07 

1040 

BJ 

CANOE    PROOF. 

i  1  19 

ESSEX 

40    45 

74    21 

ISO 

<<* 

8A 

■j* 

COMMONWEALTH   WATER    CO. 

CANTON 

:  )*> 

SALEM 

2 

39    28 

75    25 

20 

M 

GERTRUDE    S.    WILLIS 

CAPE    NAY    3    W 

l  *"i 

CAPE    MAY 

1     38    57 

74    58 

to 

5P 

5P 

C 

N.WEST    MAGNE51TE    CO.         1 

CEPAO     SROVE 

1*72 

ESSEX 

8    40    52 

74     13 

400 

u 

J.    A.    PLUNKETT 

CENTERTON 

1312 

jALEM 

b.    39    31 

75    10 

80 

JOHN    HOPKINS   UNI. 

C HARLOT TEBURG 

issa 

PASSAIC 

*  *1    02 

7A    26 

760 

7A 

7A 

H   J  NEWARK    HATER    DEPT. 

CHATHAM 

15K 

MORRIS 

2  40    4* 

7A    23 

185 

8A 

EDWARD   P.    MOLITOR 

CNATSNORTN 

1591 

BURLINGTON 

l|   39    49 

100 

5P 

5P 

EARL   M.    KERCHNER 

CLINTON 

17*0 

10  40    38 

200 

8A 

■  ANDREW   F    DROPPE 

ELIZABETH 

26**.   UNION 

l!   40    40 

40 

5P 

5P 

|  UNION   CO.    PARK    COMM. 

CL12ABETHPORT 

■652    UNION 

S    40     39 

7*    12 

10 

Mil 

C           i  SEWAGE    TREATMENT    PLANT 

ESSEX   FELLS   SERV   BLDG 

2T6S   ESSEX 

a  40    50 

7*    17 

340 

H 

C              BOROUGH    ESSEX    FELLS 

FLENINGTON    1     NE 

3029]  HUNTERDON 

10   *0    31 

74    51 

1*0 

TA 

7A 

DONALD    YOUNG 

FORTESCUE 

3102 

CUMBERLAND 

2     39     14 

75    10 

5 

7A 

JOHN    LOPER 

FREEHOLD 

uei 

MONMOUTH 

lO  *0    15 

74    17 

19A 

6P 

6* 

C      H 

FRANK    J.    MOREAU 

GLASSBORO 

129] 

GLOUCESTER 

21  39    42 

75    07 

135 

« 

„ 

GLASS80R0    STATE    COLLEGE 

GREENWOOO    LAKE 

}»1« 

PASSAIC 

*    41      09 

74    20 

660 

7A 

GEORGE    T.    WIGGINS 

HACKENSACK 

3572! 

BERGEN 

*Uo    53 

74    03 

10 

INACTIVE    7/15/63 

HAMNONTON    2    NNE 

3662    ATLANTIC 
393*    SUSSEX 

85 

LU 

aa 

W.    HUBBARD    PARKHURST 

HIGH    POINT     PARK 

2    *1     18 

74    40 

1570 

8A 

SA 

N.    J.    DEPT. OF    CONS. 

HI6HTST0WN    1    H 

39  51    MERCER 

10,   40    17 

74    31 

100 

6P 

JAMES    R.    PICKERING 

INDIAN   NILLS    2    W 

4-22?   BURLINGTON 

7    39    *8 

100 

7P 

H      EDWARD    ENTW1STLE 

1RVINGTON 

4260   ESSEX 

1     40    43 

74    15 

90 

Ml! 

C              JOINT    MEETING   GARAGE 

JERSEY    CITY 

4339  HUOSON 

i  *o » 

135 

HID 

M]   " 

]  JERSEY    CITY    WATER    DEPT. 

LAMSERTVILLE 

4635.  HUNTERDON 

7»    57 

75 

6P 

6F 

H 

E.    E.    CASE 

LAYION    2 

4T36    SUSSEX 

i  m  i5 

7A    52 

390 

7A 

7A 

CHARLES    KOONS 

LITTLE    FALLS 

4887   PASSAIC 

7*    14 

150 

VA 

9A 

PASSAIC    VLY.    WTR.    COMM.1 

LONG    BRANCH 

49BT    MONMOUTH 

2  *0    18 

74   00 

20 

HIO 

HI) 

C       HJ 

WILLIAM    D.     MARTIN.    JR. 

LONG    VALLEY 

50O3j  MORRIS 

10J   *0    47 

530 

7A 

MISS    PEARL    H1NSMAW 

LUMBER TON 

505*    BURLINGTON 

2!    39    58 

25 

: 

JAMES    LAWTON 

NACOPIN     INTAKE 

5071    PASSAIC 

6    41     01 

74    24 

58* 

INACTIVE      1/*1 

5104,  BERGEN 
51971   SOMERSET 

8    41     06 

7*    10 

253 

ROBERT    G.    GLASGOW 

MANVILLE 

10  *0    33 

7*    3* 

50 

■A 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:        57°  on  the  5th  at  Belleplain  St.   Forest  and  on  the  26th  at  Toms  River 

Lowest  Temperature:  -5°  on  the  23d  at  Layton  2 

Greatest  Total  Precipitation:     5.  27  inches    at  Bass  River  St.   Forest 

Least  Total  Precipitation:        1.  57  inches  at  Sussex 

Greatest  One-Day  Precipitation:        2.00  inches  on  the  12th  at  Hammonton  2  NNE 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:    24.  5  inches  at  Morris  Plains  1  W 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:        16  inches  on  the  29th  at  High  Point  Park  and 

on  the  21+  at  Canistear  Reservoir 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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•  08 

CANOE  BROOK 

3.2a 

.07 

.09 

I. IT 

.13 

.03 

.OT 

.02 

.67 

.01 

.60 

.30 

T 

•  14 

CEDAR  GROVE 

CHARLOTTE9URG 

i.o. 

.07 

.03 

1.23 

.03 

.03 

.03 

T 

.03 

•  94 

.03 

•  60 

.17 

.13 

CHATHAM 

CLINTON 

2.02 

.07 

T 

.97 

.02 

.03 

T 

T 

T     .0* 

.03 

•  46 

.23 

.13 

ELIZABETH 

3.  51 

.13 

.02 

•  64 

.22 

.30 

.32 

.09 

.97 

•  93 

.11 

T     T 

T 

.14 

ELIZABETHPORT 

2.31 

.15 

.74 

.05 

.13 

.10 

.06 

T          .10 

.37 

•  04 

•  60 

•  05 

.12 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

3.62 

.09 

1.10 

.09 

.90 

.10 

.02 

.35 

.08 

.69 

.35 

.10 

FLENINGTON  1  NE 

3.32 

.11 

.09 

1.05 

.05   T 

.10 

.15 

.06 

.0*   T 

.79 

T 

.79 

.19 

T 

T 

•  10 

GREENWOOD  LAKE 

3.1! 

.10 

.09 

1.00 

.02 

•  01 

.02 

.02 

.52 

.20 

•  TO 

•  30 

.02 

.12 

HIGH  POINT  PARK 

1.93 

.06 

.02 

.56 

.01 

T 

T 

.03 

.39 

.16 

.32 

.20 

T 

.19 

IRVINGTON 

3.2C 

.21 

•  94 

.06 

.12 

•  18 

T 

.02        .05 

•  99 

.12 

.73 

.03 

T 

.16 

JERSEY  CITY 

2.7! 

.19 

.91 

,06 

.11 

.13 

.02 

T          .09 

.48 

.03 

.67 

.02 

.02 

T 

LAMBERTVILLE 

2.60 

.12 

.02 

.82 

,07 

.09 

.07 

.07 

T     T 

•  96 

T 

.66 

.09 

T 

T 

.06 

LAYTON  2 

2.6A 

•  10 

.01 

,79 

T 

T 

T 

•  66 

.08 

.77 

.28   T 

•  01 

.13 

LITTLE  FALLS 

2. at 

.10 

.02 

.99 

T     T 

•  04 

.05 

.01 

•  66 

.06 

.66 

.24 

.06 

LONG  VALLEY 

3.07 

.17 

.90 

.05   T 

.03 

T 

T 

•  70 

.10 

.60 

.30 

.20 

HAHHAH 

2.22 

.09 

.0* 

.96 

.01 

.03 

.01 

.01 

.49 

•  06 

.29 

.15 

T 

.01 

MANVILLE 

D  2.61 

.10 

.05 

1.12 

.03   T 

.03 

.60 

.01   T 

.15 

T 

D  .6.00 

.20 

•  10 

MIOLANO  PARK 

2.31 

.08 

.70 

.10 

.02 

.06 

.01        .10 

•  44 

.19 

.69 

.04 

HILTON 

3.56 

.12 

.03 

.92 

.10 

.12 

.21 

.34 

.61 

.60 

.45 

.12 

.14 

MORRIS  PLAINS  1  W 

3.22 

.08 

.03 

1.63 

.19   T 

•  06 

.03 

.02   T 

.65 

.08 

.43 

.19 

T          T 

•  04 

NEWARK  WB  AIRPORT        R 

2.54 

.16 

.52 

.10 

.09   T 

.26 

.03 

.02   T     .11 

•  33 

.10 

.57 

.06 

T 

.27 

T 

NEK  HILFORD 

2.63 

.1* 

.63 

.13 

.03 

.10 

.07 

.97 

,03 

.61 

.02 

.10 

NEWTON 

2. A* 

.12 

.03 

.61 

•  02 

.01 

T 

.0* 

.60 

.12 

.55 

.20 

.14 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

3.23 

.08 

.03 

1.01 

.06 

.05 

.09 

.07 

.34 

.26 

.78 

.28 

•  03 

.18 

OLOWICK 

2.24 

.06 

.03 

.86 

T 

.06 

T 

.08 

•  68 

T 

•  *5 

T 

.09 

ORANGE 

3.03 

.1* 

1,01 

.20 

.19 

1*20 

.22 

.08 

PATERSON 

1.10 

.17 

.0? 

.87 

.03 

.03 

.10 

.03 

.11 

.09 

.77 

,48 

.14 

PHILLtPSBURG 

0    2.83 

.05 

.23 

.62 

.12 

T 

.63 

•  65 

.13 

D 

.40 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

2.6! 

.08 

.79 

.02 

.02 

.03 

.21 

•  54 

.27 

T 

•  49 

PLAINFIELD 

3.5C 

.17 

1.26 

.07 

.22 

.09 

.01 

•  99 

T 

.80 

.19 

T 

•  10 

RAHMAY 

2.5C 

.15 

.99 

.03 

.05 

.13 

.09 

T          .15 

.39 

.03 

•  48 

T 

■  15 

RINGwOOO 

2. S3 

.07 

.03 

1.10 

.02 

T 

T 

T 

•  55 

.13 

.69 

.14 

.08 

SOMERVILLE 

2.  69 

.11 

.92 

.16 

.16 

.03 

T     .03 

.56 

T 

.48 

.08 

T 

•  06 

5PLIT  ROCK  POND 

3.1* 

.08 

1.01 

.06 

.05 

.06 

.03 

.61 

.57 

,78 

•  11 

SUSSEX 

I.  57 

.11 

.01 

T     T 

T 

.03 

•  64 

.09 

•  57 

.23 

•  10 

MANAOUE  RAYMOND  DAM 

2.66 

.03 

.03 

1.00 

T 

.01 

.02 

T 

T 

.56 

.0* 

.56 

.1* 

.05 

WERTSVILLE 

1.9? 

.12 

T 

.03 

.97 

T 

.0* 

.06 

.04 

T 

.91 

T 

.18 

.10   T 

T 

.02 

WEST  WHARTON 

3.23 

.06 

.0* 

1.32 

.07   .02 

.05 

.02 

.02 

•  62 

T 

.65 

•  29 

.01 

•  10 

WOODCLIFF  LAKE 

2.73 

.13 

.68 

.17 

.07 

.06 

.10 

•  67 

.07 

.89 

.02 

•  07 

SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

6.32 

.*9 

.63 

.01 

.1* 

.06 

.39 

T          .15 

.91 

.'7 

.60 

,03 

T 

.44 

T 

AUDUBON 

3.38 

.20 

.95 

T 

T 

.29 

.30 

T          T 

.65 

T 

.85 

T 

•  25 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

3.27 

.73 

.*6 

.26 

•  2* 

.42 

.01 

.86 

1*17 

.12 

.01 

1.01 

BELLEPLA1N  ST  FOREST 

.,03 

.55 

.61 

.2* 

.07 

.13 

.02 

1.01 

•  99 

.11 

T 

•  50 

BURLINGTON 

D  3.76 

.20 

.91 

■  0* 

.120 

.50 

.60 

.65 

.85 

.03 

.01 

T   D 

•  03 

CANTON 

6,39 

.*5 

•  02 

.99 

.01 

T 

.38 

.<•! 

.02 

•  66 

.78 

.14 

•  53 

CHATSWORTH 

*.*e 

.60 

.80 

.05 

.20 

.09 

.90 

.03 

.65 

•  93 

,03 

•  04 

.45 

FORTESCUE 

3.85 

.55 

•  55 

.10 

.10 

.11 

.15 

1.03 

•  71 

.15 

.40 

FREEHOLD 

3.33 

.23 

.03 

.93 

.07 

.09 

.19 

.10 

.03   ,55 

* 

.80 

* 

•  33 

GLASSBORO 

3.51 

•  26 

•  96 

.09 

* 

6 

.52 

•  38 

* 

,99 

.25 

HAMMONTON  2  NNE 

3.52 

.03 

•  *1 

T     .10 

.03 

.16 

2. CO 

.02 

.53 

,07 

.17 

HIGHTSTOWN  1  N 

3,86 

.23 

.02 

1.25 

•  03 

.09 

.21 

.30 

.05 

.60 

T 

•  68 

,06 

T 

T 

,32 

INDIAN  MILLS  2  w 

6.06 

.26 

,02 

.65 

•  09 

•  IT 

.11 

.73 

T 

.59 

•  77 

•  03 

T     .02 

* 

•  60 

MAYS  LANDING 

5.10 

.69 

.01 

.95 

.16 

.09 

.17 

.62 

.97 

U31 

.17 

•  80 

MILLVILLE 

3.83 

•  66 

.61 

.01 

.09 

.04 

.69 

T          .2* 

•  56 

.58 

•  42 

.02 

•  32 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

5.18 

.96 

T 

.76 

T 

.07 

.07 

.32 

T          .09 

•  87 

.61 

•  60 

.01 

T 

.75 

.02 

MOORESTOWN 

2.75 

.17 

.03 

.92 

.10 

.03 

.31 

.11 

.03 

.28 

T 

•  55 

•  03 

T 

•  15 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

3.06 

.18 

.02 

.65 

.50 

.03 

.24 

.10 

T 

.37 

•  57 

.10 

T 

•  10 

NEW  MONMOUTH 

6.7* 

.29 

T     .79 

.29 

.16 

.60 

.70 

T 

•  73 

•  72 

•  17 

* 

.32 

PEMBERTON  3  E 

3.63 

.26 

.68 

.06 

.09 

.18 

.45 

•  33 

,66 

,03 

,31 

PRINCETON  WATER  WORKS 

2.91 

.18 

.97 

.0* 

T 

.20 

.10 

.09        .19 

.63 

■  59 

T 

T 

.22 

SEABROOK  FARMS 

SHILOH 

3.1t 

.27 

.01 

.52 

.05 

.12 

.10 

.10 

•  62 

•  94 

.10 

•  33 

TOMS  RIVER 

3.61 

.60 

•  09 

.09 

.45 

.70 

1.15 

.03 

•  05 

•  49 

TRENTON  WB  CITY          R 

3.1' 

.15 

1.0* 

•  02 

.0* 

.20 

.29 

.02        .20 

•  62 

•  Oi 

.54 

T 

T 

•  20 

T 

TUCKERTON 

WOODSTOWN 

3.73 

.27 

.60 

.20 

•  11 

.13 

.25 

T 

.59 

1.23 

.10 

T 

T 

•  25 

COASTAL  03 

ATLANTIC  CITY            R 

6,0< 

.61 

.22 

,09 

,06 

.60 

.22 

•  62 

.5] 

.84 

.04 

•  *4 

BELMAR  2  SW 

D   ,6- 

T 

>  ,20C 

.30 

T 

•  10 

T 

T 

D  .05 

CAPE  MAY  3  W 

*,2! 

.69 

.*4 

.05 

.17 

.16 

.0! 

.02 

1.07 

.01 

.0 

.88 

.10 

•  03 

.74 

LONG  BRANCH              R 

6,2! 

.27 

.68 

.02 

.07 

.27 

.** 

.01        .15 

•  53 

.o< 

1.06 

.05 

.05 

•  52 

.02 

s  following  Station    Index. 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW    JERSEY 
FEBRUARY    1964 


Station 


NORTHERN  01 
BELVIDERE 
B0ONTON  I  SE 
CANOE  BROOK 
CHARLOTTEBURG 
ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 
FLEMINGTON  1  NE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 
LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 
MORRIS  PLAINS  1  W 
NEWARK  WB  AIRPORT 
NEWTON 
PATERSON 
PHILLIPSBURG 

PLAINFlELD 

SOMERVILLE 

SUSSEX 
SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWORTH 

FREEHOLD 

GLASSBORO 

HAMMONTON  2  NNE 

HIGHTSTOWN  1  N 

INDIAN  MILLS  2  W 

MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 
NEW  MONMOUTH 
PEMBERTON  3  E 


Day  Of  Month 


37   39   43 


32   47 
17   17 


30   42 
18   19 


32   47   53 

14   18   23 


27   41 
14   16 


18   20   22 


9  14  25 

44  52  42 

17  36  37 

47  52  43 

19  33  25 


29   46 
11   12 


33   46 
18   23 


15   34 
30   44 


16   19   23 


46   36 
32   25 


44   35 
29   25 


47   37 
29   25 


45   38 
29   27 


45   35 
29   24 


48   36 
31   26 


35   31 
25   16 


39   35 
28   26 


41   37 
29   27 


30   35   18 


39   45 
31   36 


44   46 
39   28 


41   46 
33   28 


44   48 
34   28 


42   46 
32   37 


27   41 
15   18 


46   53 
18   34 


40   47 
18   18 


11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27 


33   26 
18   10 


36   27 
18    5 


31   26   27 
16    2   15 

33   29   40 


35  25 

19  9 

36  30 
19  3 

24  26 


26   27 
21   21 


30   28 
21   11 


43 
36 


39   45 
32   35 


42  42  45 

24  38  23 

42  45  35 

37  30 


39   44 
30   23 


40   45 
30   37 


37   48   55 
20   24   30 

35   47   55 


45   52   49 
19   35   26 


55   51 
30   30 


46   53   50 
15   31   25 


47 

38 

30 

27 

*5 

34 

30 

25 

46 

35 

28 

24 

41 

36 

29 

26 

44 

34 

29 

22 

46 

38 

31 

26 

47 

45 

29 

25 

36 

37 

30 

27 

40 

35 

28 

27 

34 

33 

20 

15 

44 

39 

28 

26 

42 

40 

29 

28 

50   40 
29   26 


50   42   37 


50   51   34 


51 
29 


43   37 
29   26 


53  41 

39  29 

50  40 

40  29 

48  47   35 

36  29   26 

48  47   35 

37  28   25 

50  44   39 

39  30   28 


34   28 
18    5 


35   27 
17    7 


27   28 
20   20 


37   27 
19   18 


44   44 
19   11 


30   29 
20   10 


30   28 
10   10 


34   27 
21   24 


31   27 

18   20 


35   30 
20   20 


33   29 
23   15 


37   26 
22   16 


29   27 
23   13 


40   28 
25   16 


40   29 
26   15 


28   25 
22   11 


29   24 
17   13 


41   32 
27   21 


32   26 
22   23 


28   24 
13   20 


35   28 
20   15 


35   25 
24   14 


37   42 
17   16 


40   43 
20   17 


16  22  17 

40  40  42 

10  17  16 

38  31  34 

12  25  18 

38  43  38 


35   39 

17   17 


42 

26 


35   36 
18   15 


39   35 
21   18 


37  38  40 
31  21  21 

38  34  37 
30  17  15 

41  36  38 


28   21   28 


30   21   18 


36   40 
24   17 


43   40 
30   26 


41   37   39 
14   23   14 


41 

28 


40   44   40 


31 

43 


42   38 
30   20 


42   40 
32   21 


38   40 
19   16 


35   37 

18   11 


40   35 
25   18 


36   38   40 
26   22   26 


40   34 
20   15 


38   37 
30   20 


36   36 
30   20 


44   41 
34   18 


44   40 
33   24 


43   40 
24   11 


41   38 
30   21 


41   43 
23   21 


42   43 
23   19 


41   38 

30   19 


42   38 
31   13 


42   43 
23   21 


42   40 
31   20 


42   37 
27   20 


42   39 
31   21 


41   41 
30   20 


34   39 
14 


41   42 
24   22 


40   41 
23   22 


39   41 
23   22 


39   42 
21   16 


37   42 

20   22 


48   42 
22   21 


38   43 
21   20 


36   40 
21   20 


38   41 
21   15 


39   39 
24   21 


38   42 
21 


37   40 
23   19 


36   40 
21   20 


37   34 
16   24 


39   31 
15   27 


39   32 
19   26 


36   29 
8   24 


39   30 
19   26 


38   33 
17   26 


30   31 
22   22 


33   40 
30   26 


36   40 
28   24 


34   32 

9   21 


41   34 
22   27 


37   33 
26   25 


37   32 
15   25 


33   39 

28   27 


36   31 
12   25 


40   32 
26   26 


37   42 
27   27 


32   41 
28   27 


36   39 
29   26 


33   31 
7   24 


36   32   39 


38   40 
9   20 


31 
9 

29 

5 

31 

17 

30 
9 

33 

0 

36 
15 

33 

7 

32 

6 

10 


35   41 

4   17 


33   39 

13   21 


36   41 
18   23 


34   40 
7   10 


37   41 
10   18 


34   41 
15   15 


41 

40 

35 

31 

29 

24 

35 

40 

35 

29 

28 

23 

41 

40 

38 

30 

28 

22 

38 

39 

35 

30 

29 

23 

38 

38 

38 

29 

27 

22 

36 

37 

33 

29 

25 

19 

41 

34 

38 

30 

26 

22 

43 

34 

39 

29 

28 

22 

37 

37 

33 

29 

26 

18 

37 

37 

33 

26 

27 

20 

43 

?* 

39 

28 

24 

40 

38 

35 

30 

28 

24 

35 

37 

35 

29 

26 

24 

38 

37 

36 

27 

26 

20 

29   21   19 


39   37 
28   26 


32  41 

4  13 

31  43 

10  23 

35  46 

15  23 


46   43 
25   29 


29   30   31 


15   22 
35   45 


34   39 
10   15 


28   26 
48   38 


36   48 
19   25 


29   42 
15   19 


48   3 
27   26 


37   47 
19   22 


45   39 
14   24 


47   35 
19   26 


43   42 
12   29 


32   42 

-  3   14 


35   43 
8   15 


36   41 
26 


IS 

52 

38 

43 

30 

16 

25 

23 

22 

27 

3fl 

50 

-0 

43 

44 

18 

23 

23 

20 

28 

40 

53 

49 

40 

38 

10 

21 

25 

12 

24 

37 

49 

41 

43 

44 

19 

24 

28 

25 

23 

38 

53 

50 

39 

39 

10 

20 

24 

17 

Zb 

36 

47 

43 

41 

43 

14 

21 

26 

17 

27 

43 

37 

51 

37 

41 

18 

21 

28 

20 

27 

36   48   36 


31  34 

13  12  19 

29  33  42 

13  10  18 


52   41 

18   25 


38   53 
22   29 


31   32 
-3-1 


40 

23 


26 

44 

2B 


49   34 
21 


41   40 
15   27 


41   40 
13   26 


42   37 
19   26 


39   42 
17   29 


39   41 
15   28 


40   37 
17   27 


37.8 
14.8 


36.6 
17.8 


38. 7 
17.2 


35.1 
14.1 


40.8 
24.2 


37.3 
17.9 


38.1 
16.8 


32.7 
14.6 


37,8 
25.6 


39.7 
21.8 


36.7 
10.9 


40.1 
21.4 


36.8 
18.9 


37.1 
17.5 


38.8 
25.0 


35.4 
13.9 


39.8 
22.8 


42.7 
21.1 


39.3 
22.7 


38.7 
21.8 


36.6 
11.9 


41.2 
25.2 


40.9 
24.8 


43.0 
22.7 


41.0 
25.4 


41.8 
21.6 


39.7 
23.1 


40.3 
23.5 


40.4 
22.8 


38.9 
22.9 


39.9 
21.4 


40,9 
23.4 


40.3 
24.1 


39.1 
23.2 


40.0 
23.3 


40.6 
22.4 


40.0 

22.2 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
FEBRUARY  1964 


Station 

D*r  CM  Month 

\ 

1 

2 

3 

4 

9 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 
> 
< 

SEABROOK  FARMS 

MAX 

1  IN 

SHILOH 

MAX 
M1N 

42 
33 

46 
36 

42 
21 

45 

21 

55 
33 

53 

31 

51 

39 

50 
29 

40 
27 

38 
24 

26 

I' 

35 

16 

39 

15 

43 
32 

40 
20 

38 
32 

38 
23 

40 
21 

39 
29 

37 
27 

36 
22 

32 
16 

35 

15 

42 

21 

36 
16 

52 
25 

49 
27 

42 

20 

39 
27 

41.4 
24.  1 

TCHS  RIVER 

MAX 
M1N 

42 
33 

46 
32 

44 
20 

44 
20 

54 
33 

53 

25 

50 
38 

54 
29 

37 
26 

35 

21 

27 
18 

38 
19 

41 
18 

42 
32 

40 
17 

40 
30 

38 
20 

40 
16 

39 

30 

39 

26 

38 
21 

39 

15 

35 

11 

45 
18 

37 
12 

57 
19 

53 
25 

38 
14 

41 
27 

42.3 
22.9 

TRENTON  -8  CITY 

MAX 
MIN 

39 
32 

44 
23 

33 

20 

45 
21 

52 
35 

44 
33 

49 
39 

39 
28 

34 
27 

27 

20 

25 

19 

37 

19 

41 
23 

42 
31 

38 
27 

36 

28 

36 
22 

41 
26 

33 

29 

38 
28 

32 
23 

27 

16 

33 

15 

41 
25 

35 
18 

48 
26 

34 
27 

41 
21 

39 
29 

38,0 
25.2 

TLCKERTON 

MAX 
MIN 

WCOOSTOWN 

MAX 
MIN 

42 
33 

46 
38 

40 
22 

48 
19 

55 
32 

52 

28 

52 
41 

47 
30 

39 

27 

32 
24 

25 
12 

37 
16 

41 
11 

44 
12 

39 

19 

38 
31 

38 
20 

40 
21 

37 
29 

39 
25 

34 
18 

31 
16 

35 

14 

37 
27 

36 

12 

51 
23 

42 
28 

42 
20 

40 
28 

40.7 
24.0 

COASTAL  03 

ATLANTIC  CITY 

MAX 
MIN 

44 
36 

46 
29 

37 
23 

46 
23 

55 

37 

46 
39 

54 
42 

43 
28 

38 
27 

35 
25 

29 
26 

36 
22 

38 
22 

43 
30 

36 
25 

49 
31 

42 
25 

42 
31 

42 

31 

40 
31 

34 
24 

32 
22 

37 

19 

45 

26 

38 
23 

44 
31 

38 
29 

40 
31 

38 

28 

40.9 
28.2 

CAPE  VAY  3  w 

MAX 
MIN 

43 
35 

42 
37 

42 

26 

42 
28 

47 
34 

49 
35 

50 
39 

46 
29 

39 
32 

40 
30 

34 
25 

36 

23 

50 
29 

40 
35 

40 
31 

45 

30 

38 
28 

41 

23 

43 
32 

36 
29 

38 
28 

34 
20 

33 
23 

44 
28 

40 
18 

50 
28 

45 
31 

41 
26 

37 

28 

41.6 
29.0 

LCN6  BRANCH 

MAX 
MIN 

38 
32 

45 
24 

33 

21 

45 
19 

52 
33 

48 
29 

45 
38 

40 
28 

36 
25 

29 
18 

27 

17 

38 
23 

40 
19 

42 
29 

38 
24 

38 

28 

36 
21 

40 
21 

35 
28 

36 
26 

32 
22 

28 
16 

33 

14 

42 
21 

32 

18 

52 
23 

33 
23 

39 
20 

42 
27 

38.4 
23.7 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

STATION  AND  DEPTH 

Day  ol  mc 

nth 

IT 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

J4, 

15  |  16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29   30 

31 

t 

< 

RUTGERS  MICRO  MET  STA 

PLOT  »1 

1  INCH 

MAX 

33 

42 

33 

31 

33 

35 

37 

36 

32 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

32 

32 

31 

31 

32 

32 

31 

31 

31 

30 

31 

31 

31 

31 

32.2 

MIN 

32 

33 

31 

30 

31 

31 

35 

32 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

31.0 

2  INCHES 

MAX 

33 

41 

33 

31 

33 

35 

36 

36 

33 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

32 

32 

31 

31 

32 

32 

31 

31 

31 

30 

31 

31 

31 

31 

32.2 

MIN 

32 

33 

31 

30 

31 

31 

35 

33 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31   31 

31 

31 

31 

31 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

31.0 

4  INCHES 

MAX 

33 

40 

33 

32 

32 

34 

36 

36 

33 

32 

31 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

31 

31 

31 

32 

32 

32.6 

MIN 

32 

33 

32 

31 

31 

32 

34 

33 

32 

31 

32 

32 

32 

31 

31 

32 

32 

31 

31 

32 

32 

32 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31.7 

8  INCHES 

MAX 

33 

35 

34 

33 

33 

33 

35 

36 

35 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

32 

32 

33 

33 

33 

32 

32 

32 

32 

33 

32 

32 

33.1 

MIN 

33 

33 

33 

32 

32 

32 

33 

35 

33 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32.4 

16  INCHES 

MAX 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

36 

36 

35 

35 

35 

35 

34 

35 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

33 

34 

34 

34 

34.5 

MIN 

34 

35 

35 

34 

34 

34 

34 

35 

35 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

33 

33 

33 

33 

33 

34.0 

32  INCHES 

MAX 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

35 

35 

36 

36 

35 

36.4 

MIN 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

36.1 

PLOT  »2 

1  INCH 

MAX 

31 

35 

31 

30 

31 

32 

41 

36 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

30 

30 

30 

30 

31 

32 

31 

31 

31.6 

MIN 

31 

31 

27 

25 

30 

30 

32 

31 

31 

31 

31 

30 

30 

.30   30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

28 

27 

26 

24 

30 

30 

30 

30 

29.5 

2  INCHES 

MAX 

31 

35 

31 

30 

31 

31 

40 

36 

32 

31 

31 

31 

31 

31   31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

30 

30 

31 

30 

31 

31 

31 

31 

31.5 

MIN 

31 

31 

30 

27 

30 

30 

31 

32 

31 

31 

31 

31 

31 

31   31 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

29 

28 

29 

26 

30 

30 

30 

30 

30.0 

4  INCHES 

MAX 

31 

33 

31 

31 

31 

31 

37 

36 

32 

32 

31 

31 

31 

31  ;  31 

31 

32 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

30 

31 

31 

31 

31 

31.5 

MIN 

31 

31 

31 

30 

30 

30 

31 

32 

31 

31 

31 

31 

31 

31  ;  31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

30 

30 

29 

30 

30 

30 

30 

30.7 

8  INCHES 

MAX 

32 

33 

32 

32 

32 

32 

36 

36 

34 

33 

32 

32 

32 

32   32  ;  32 

32  ]  32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

31 

31 

32 

32 

32 

32.4 

MIN 

32 

32 

32 

32 

31 

31 

32 

34 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

31 

32 

32 

32 

32 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31.7 

MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24  HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

KENTUCKY  BLUEGRASS. 


PLOT  *1  -  SLOPE  OF  GROUND,   FLAT.   SOIL  TYPE i   LOAM.   GROUND  COVER i 
CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK  POTENTIOMETER. 


INSTRUMENTATION,   COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES 


SLOPE  OF  GROUND,   FLAT.   SOIL  TYPE, 
CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


LOAM.   GROUND  COVER, 


INSTRUMENTATION,   BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER- 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
:>.h. 

Relative  humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 
sunshine 

c 

Station 

m 

> 

*.  o  jz 

©•**  3 
o  <a  > 

s  a  s 

a.  ~  a 

0* 

a 
• 
> 
< 

1  _; 

£  1 

a 

1    ^ 

S     J 

o  *j 

al 

< 

o  i- 

O  VI 

7  >   00   AM 
EST 

a 
o  in 

7,00    PM 

EST 

ai 
o 
jf 

o 

ai 

1 
o 

661-001 
66-09' 

oi  <a 

0 

.  ;5 

ATLANTIC  CITY  WB  AIRPORT 

32 

11 

12.1 

37++ 

08 

18 

71 

74 

56 

64 

3 

3 

6   j   3   I   0 

0 

15 

55 

5.7 

ATLANTIC  CITY 

" 

- 

18.2 

54++ 

NW 

2 

- 

- 

- 

- 

3 

4      4   j   0 

0 

- 

- 

" 

LONG  BRANCH 

NW 

14 

12.4 

66 

22 

19 

70     58s 

56 

0 

7 

4      3   !   1   '   0 

15 

60 

5.5 

NEWARK  WB  AIRPORT 

32 

10 

13.1 

35++ 

06 

19  + 

67 

69      53 

57 

4 

4 

7     2   i   0   |   0 

17 

_ 

5.8 

TRENTON  WB  CITY 

NWt 

" 

10.9 

35 

NWt 

16 

" 

" 

" 

" 

3 

4 

6 

1   i   1 

0 

15 

61 

5.7 

*  TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY 

$  NOON 

DIRECTIONS    ENTERED    IWFIGURES    ARE    TENS   OF    DEGREES. 
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£ 

>m 

JV 

/i-J 

FU. 

L  1 

\SH 

V 

ai> 

KJ 

w 

<^J 

N 

Vjil 

IW 

ux> 

u 

NEW 

JERSEY 

FEBRUARY  1964 

Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ii 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHERN  01 

BELV1DERE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.9 
1 

T 

T 

T 

1.0 

l 

T 
1 

T 
1 

1 

0.2 
T 

1.5 
1 

0.3 
1 

1 

7.0 

7 

2.5 
9 

T 
B 

8 

8 

6 

T 
3 

3 

T 

2 

2 

2.0 

4 

CHARLOTTEBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 
T 

T 
T 

0.2 

T 

0.2 
T 

1.5 

1 

T 
T 

T 

0.5 

T 

1.5 
1 

2.0 

2 

1 

7.0 

7 

5.0 
12 

11 

11 

10 

9 

9 

9 

7 

7 

2.0 

9 

FLEMINGTON  I  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.5 

2 

1.5 
3 

0.8 

4 

3 

0.5 

2 

T 
1 

2.0 
3 

T 
3 

2 

6.0 

7 

3.0 
10 

10 

10 

10 

8 

6 

9 

T 
4 

t| 

2 

1.3 
3 

LAMBERTVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

0.2 
2 

2.0 
3 

2 

T 
1 

T 
T 

T 

1.0 
T 

T 

T 
T 

5.0 

5 

1.0 
5 

5 

4 

3 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

1.5 

T 

LITTLE  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
1 

0.1 
T 

1.0 
1 

0.5 
1 

1 

1 

0.4 
1 

T 

l.S 
2 

0.9 
2 

2 

9.0 

7 

2.0 
8 

7 

7 

7 

6 

6 

6 

» 

5 

1.0 

s 

LONG  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  'GND 

MORRIS  PLAINS  I  w 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

3.0 

T 

2.5 

1.0 

0.5 

T 

2.9 

1.9 

7.0 

3.0 

T 

2.5 

NEWARK  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 
T 

0.5 

T 

T 

T 

2.6 

1 

0,3 
2 
,2 

2 
.2 

T 

T 
T 

0.9 

0.9 
1 

T 

o.<. 

9.6 
3 
.3 

0.7 
5 

.6 

3 
.5 

2 
.4 

1 

T 

T 

T 

T 

2.9 

T 

T 

3 

.3 

NEWTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

1.0 
1 

2.0 
2 

0.5 
2 

1 

9.0 
9 

2.9 

10 

8 

8 

7 

7 

7 

7 

« 

6 

2.0 

8 

PATERSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.1 

0,6 

1,3 
1 

0.3 

1.6 

0.5 

3.3 

6 

3.8 

9 

1.1 

PMILLIPSBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

2.0 

T 

8.0 
8 

2.0 

9 

7 

7 

3 

3 

T 

T 

4.0 
T 

PLAINFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

■T 

0.3 

3.0 

1,0 

4 

0.3 
2 

1.9 

T 

5.0 
3 

2.0 

7 

5 

4 

4 

3 

2 

1 

1.0 

1 

1.5 

3 

RAHWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.7 
1 

T 

2.4 
2 

1.3 
3 

2 

T 
1 

1.4 

T 

1.2 

T 

T 
T 

4.7 

5 

T 
3 

1 

1 

T 

1.7 
2 

1 

SOMERVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
3 

0.5 
3 

1 

T 
1 

0.5 

1.0 
1 

T 

3.5 

4 

1.0 

3 

3 

3 

2 

2 

T 

1.2 

1 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
1 

0.5 
1 

0.3 
1 

0.5 
1 

1.0 

1 

1 

1 

6.0 

7 

1.9 

a 

7 

6 

5 

4 

4 

3 

2 

2 

1.0 

3 

SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

0.7 
1 

0.6 

T 

3.3 

1 

5 

.6 

T 

4 
.5 

2 
.4 

T 

1 

T 

T 

0.3 

0.2 

T 

4.9 

T 

4 
.5 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

FREEHOLD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

3.0 

5 

5 

3 

0.5 
3 

2.3 

2 

1 

T 

T 

5.5 

6 

0.5 
5 

5 

5 

4 

3 

2 

T 

T 

1.0 

1 

3.0 
3 

HIGHTSTOWN  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

T 

3.2 

3 

3.0 

6 

4 

3 

0.7 
1 

1 

0.9 
I 

1 

T 

9.7 
9 

0.8 
9 

9 

9 

4 

3 

3 

2 

2 

T 
1 

5.9 

4 

INDIAN  MILLS  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.4 

1 

7,4 
8 

3 

4 

T 
2 

1 

0.3 
1 

1 

T 

0.9 
T 

0.6 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0.7 
T 

4.7 
2 

MAYS  LANDING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.4 
T 

0.5 

T 

1.5 

2 

4.0 

6 

9 

3 

2 

T 

1.9 

1 

7.5 

7 

MILLVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 

6.0 

S.I 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 
T 

0,7 
1 

3.0 
2 

9 

T 

3 

T 
1 

T 

T 

T 

T 
T 

0.1 
2 

T 

T 

T 

T 

2.! 

T 
3 

MOORESTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

l.c 

I 

2.0 
3 

3.C 
( 

t 

2 

1 

I.! 

T 

T 

T 

2.C 
2 

2.C 

; 

2 

I 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

3.C 

2 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

T 

3.C 

3 

i.: 

■  ! 

3 

i 

T 
T 

l.c 

T 

5.C 

2.C 
( 

! 

: 

! 

! 

4 

3 

2 

1 

3.C 

3 

PEMBERTON  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

1 

2.( 

2 

5.! 

1 

! 

« 

t 

1.! 

1 

T 

4.! 

< 

TRENTON  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNI 

> 

T 

T 
T 

2.i 

T 

3.! 

< 

! 

o.: 

i 

1.0 

1 

T 

T 

T 
T 

2.1 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

2.C 

T 

T 
i 

COASTAL  03 

LONG  BRANCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GNI 

) 

0. 

3.1 

)  *.: 
i   i 

■ 

0. 

r 

I 

1.0 
1    2 

T 

T 

T 
T 

4.1 

)  0. 

> 

I    . 

•   i 

!   ; 

T 

T 

*. 

0.2 

: 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 


ALUNDALf 

AUANTlC    CI  TV    WB    AP 
'«tl»H!IC    CITY 
MJWtM 

•  ASS    RIVER    ST    FOREST 
8CLI.EPL4IN    IT*   FOREST 
8ELMAR    1     .-• 
BELVIOCRC 
BERNARDSVILLE    {    E 
BLACKMELLS    MILLS 
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NEW  JERSEY  -  MARCH  1964 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:      77°  on  the  25+  at  4  stations 

Lowest  Temperature:      3°  on  the  1st  at  Sussex 

Greatest  Total  Precipitation:         4.  17  inches  at  Cape  May  3  W 

Least  Total  Precipitation:         0.  99  inch  at  Hammonton  2  NNE 

Greatest  One-Day  Precipitation:       2.  19  inches  on  the  22d  at  Mays  Landing 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:  7.  0  inches  at  Flemington  1  NE 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:         11  inches  on  the  22d  at  Greenwood  Lake 


SPECIAL     WEATHER    SUMMARY 

The  warm  weather  at  the  beginning  of  the  month  was  trailer  court  in  East  Hampton  township,  where  the  major 
mostly  offset  by  the  cold  spell  at  month's  end.     From  2  damage  occurred, 
to  6  inches  of  snow  fell  overnight  on  the  21st-22d,   pro- 
viding a  wintry  picture  on  Palm  Sunday  morning.     Rapid  On  the  26th  a  small  tornado  passed  from  west  to  east 
melting  quickly  removed  most  of  the  snow  during  the  over  Neptune  City,  during  a  period  of  thunderstorm  acti- 
day    however.  ^ty  which  was  moving  rapidly  across  the  State.    A  two- 
story  frame  house  was  demolished  when  lifted  from  its 
On  the  10th  a  tornado  moved  from  southwest  to  northeast  foundation.     Several  witnesses  reported  observing  a  fun- 
along  a  line  from  Woodbury  to  Farmingdale,   in  connec-  nel  cloud, 
tion  with  squall  line  activity.     Ten  persons  were  injured, 
chiefly  from  window  glass  and  other  flying  debris.    Dam- 
age was  done  to  a  shopping  center  in  Woodbury,   large  Donald  V.   Dunlap 
trees  in  Haddon  township,  a  residential  block  in  Lumber-                                               Weather  Bureau  State  Chmatologist 
ton,  a  trailer  court  in  East  Hampton  township,   and  farm  Weather  Bureau  Office 
buildings  at  Jobstown,  New  Egypt,  Farmingdale,   and  c/o  General  Delivery 
other  locations.     Funnel  clouds  were  observed  at  the                                                         Trenton,  New  Jersey     08608 
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-  1.44 
•  2.16 

.39 
1.10 
.60 
.67 
.45 

11 
11 
10 
22 

10 

3.8 
3.0 
1.0 
5.5 
2.5 

6 

0 
0 

0 

1 

7 
8 
8 

a 

6 

0 
2 
1 

3 
0 

0 

1 

0 
0 

0 

SUSSEX 

50.8 

24.8 

37.8 

.8 

74 

26 

3 

1 

835 

0 

0 

24 

0 

1.84 

-  1.56 

.47 

11 

9 

0 

0 

DIVISION 

39.8 

1.2 

2.24 

-  1.66 

4.0 

SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  Ap 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHAT5WORTH 

52.6 
55.5 
56.2 

55.8 

56. OM 

33.5 

33.3 

31.7 
34,4 
30. 4M 

43.1 
44.4 
44.0 
45.1 
43. 2M 

2.0 
2.9 

71 
77 
75 
74 
74 

25 
5 

10 

25* 

25. 

23 
23 

19 
21 
19 

31 

31 

1 

1 

13 

674 
630 
647 
610 
669 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

15 
14 
19 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

2.60 
1.64 
3.04 
1.93 
2.12 

-  1.11 

-  1.38 

-  2.41 

1.60 

.50 

1.53 

.41 
.83 

21 
22 
22 
29 
22 

3.4 
4.0 
3.0 

2 

1 
2 

0 

22 

1 
1 

3 

6 
7 
7 

4 

2 

1 

2 
0 

2 

1 

0 

I 

0 
0 

FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 

54.1 
54.7 
55.0 
54.4 
54.9 

31.5 
32.7 
32.5 

32.0 
30.6 

42.8 
43.7 
43.8 
43.2 
42.8 

2.8 

1.9 
3.0 
2.1 

74 
76 
75 
76 
76 

25 
6 

10 
5 
5 

19 
22 
22 

21 

18 

31 
31 
31 
31 
12 

680 
650 
654 
669 
680 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

17 
19 
17 
19 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

1.55 

.99 
1.74 

1.50 

-  2.69 

-  3.27 

-  2.08 

-  2.78 

.44 
.86 
.54 
.52 
.81 

28 
22 
22 
29 
22 

3.5 

6.0 
5.9 

2 

0 

2 

T 

1 

1 
22* 

4 

3 
4 
3 

0 

1 

1 
I 

0 

0 
0 
0 

MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MO0REST0WN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEW  MONMOUTH 

54.6 

53.4 
53.4 
54.8 
56.3 

32. 1M 

32.4 

31.3 

32.1 

31.9 

43. 4M 

42.9 

42.4 

43.5 

44.1 

1.7 
3.3 

76 
75 
76 
75 
77 

11 

10 

5 

5 

25 

24 
23 
22 

20 
22 

31 

31* 

31 

31 

19 

673 
676 
692 
662 
641 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

17 

20 

18 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

2.30 
2.32 
1.51 
1.95 

-  2.30 

-  1.80 

1.13 

1.10 

.42 

.50 

.39 

21 
21 
22 

10 

10 

4.2 
2.2 
3.0 
3.5 

T 

0 
4 
3 
0 
0 

22 
22 

5 
b 

4 
7 

1 
1 

0 

1 

1 

1 

0 
0 

PEMBERTON  3  E 

SEABROOK  FARMS 

SHILOH 

TOMS  RIVER 

TRENTON  WB  CITY          R 

54.5 

55.2 
57.1 
52.1 

31.5 

33,3 

31.6 
33.6 

43.0 

44,3 
44,4 
42.9 

1.4 

2.1 
2.2 

75 

75 
77 
75 

5 

10 
25 

5 

21 

22 
18 
22 

31* 

31 

1 

31 

673 

636 
631 
677 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

18 

16 
20 
12 

0 

0 
0 
0 

1.41 

2.07 
1.66 
1.57 

-  2.44 

-  1.69 

-  2,27 

.73 

.80 
.55 

.45 

22 

22 

29 

28 

2.0 
2.3 

T 

0 
0 
2 

12 
22 

3 

4 
4 
5 

1 

2 
2 

0 

0 

0 
0 
0 

TUCKERTON 
WOODSTOWN 

56.2 

32.0 

44,1 

77 

10 

22 

19 

643 

0 

0 

17 

0 

2.22 

.67 

22 

T 

22* 

6 

1 

0 

DIVISION 

43.6 

2.7 

1.91 

-  2.17 

3.3 

COASTAL  03 

ATLANTIC  CITY            R 

CAPE  MAY  3  W 

LONG  BRANCH               R 

48.8 

51.4 
50.5 

36.3 

35.4 
32.9 

42.6 
43.4 
41.7 

1.5 
1.9 

64 
67 
75 

10 
10 
25 

23 
21 
22 

31 
11 
31 

690 
663 
713 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

7 
8 
15 

0 
0 
0 

2.65 
4.17 
1.95 

-  1.36 

-  2.42 

1.46 

1.88 

.58 

21 
22 

28 

1.2 

0 

1 

12* 

4 
6 
6 

2 
2 
1 

1 

2 

0 

DIVISION 

42.6 

2.1 

2.92 

-  1.00 

1.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

0 

H 

Day 

of  Month 

1  |  2  |  3 

4  | 

s 

6 

7  |  8  | 

9 

10  | 

11  | 

12 

13  ] 

14 

15 

16  |  17  |  18 

19  |  20  |  21 

22   23   24 

25   26  | 

27 

28 

29 

30    31 

NORTHERN  01 

BELVIOERE 
BERNARDSVILLE  2  E 
BLACKWELLS  MILLS 
B00NT0N  1  SE 
BOUND  BROOK  2  W 

1,70 
2.66 
2.06 
2.10 
2.81 

T 

.02 

.03 

.02 

.35 

.16 
.13 

.02 
.10 

.11 

.16 
.12 

.11 
.10 

T 
.03 

T 

.13 
.19 

.19 
.10 
•  18 

.19 
.22 

.21 

.30 

.19 

•  45 
.46 
.29 
.37 
.43 

T 

.02 

.02 

.12 

.24 
.22 
.15 

.21 

.04 

.08 
.04 
T 
.10 

T         T 
.02 

.02 

T 

.40 
.55 

.37 
.37 
.18 

T 

T 

.07 

.18 
.13 
.22 

.50 

.01 

.38 

.46 

.40 
.47 

BRANCHVILLE 
CANISTEAR  RESERVOIR 
CANOE  BROOK 
CEOAR  GROVE 
CHARL0TTEBUR6 

2.01 
1.96 
2.59 
1.75 
2.17 

T 

.03 

.03 
.09 

.07 

.26 
.08 
.18 
.17 
.12 

.01 

.03 

.19 
.17 

.14 

.06 
.15 

.44 
.28 
.22 
.26 
.22 

.48 
.55 

.61 
.61 

•  60 

T 

.05 

.02 

.04 

.11 
.13 
.19 

.15 

.07 

.08 
.03 

.03 

T         .02 
.04 

.15 
.20 
.44 
.35 
.23 

T 

T 

.22 

.25 
.12 
.19 
.27 

•  09 
.14 
.51 
.09 
.22 

T 

CHATHAM 

CLINTON 

ELIZABETH 

ELIZABETHPORT 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

2.08 

2.22 

2.04 

)  2.13 

.04 

.17 

.09 

.16 
.15 

.18 

.11 
.15 

•  05 

.05 

.22 

.18 
.09 

•  u 

.32 
.50 
.46 
.22 

.34 

T 

.05 

T 

.23 
.24 
.05 

.25 

.08 

.15 

T 

T 

T 

.04 

.16 

.50 

T     .25 

.09   .21 

3  .40 

.06 
.04 

.03 
.15 

.22 

.48 

.10 
.52 
.02 
.54 

FLEMINGTON  1  NE 
GREENWOOD  LAKE 
HIGH  POINT  PARK 
IRVINGTON 
JERSEY  CITY 

2.43 
2.64 

2.22 

2.49 

T     T 

.14 
.04 

.04 

T 

.12 

.27 

.14 
.18 
.13 
.04 

T 

.04 
.01 

T 

.04 
.02 

•  18 

.21 

■  OB 

T 

.22 
•  35 

.42 

.54 
.65 

.26 
•  67 
.41 

.07 

T 
.05 

.01 
.21 
•  U 

.34 
.17 
.09 

T 

.11 
.04 
.14 

.03 

T         T 
.02        .10 
.03 

T 

T 

.20 
.15 

.75 
.20 
.05 
.28 
.38 

T 
.09 

T 

.12 
.37 
.27 

T 

.48 
.74 

•  27 
.24 

T 

T        ! 

LAMBERTVILLE 
LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 
MAHWAH 

1.36 
2.55 
2.49 
2.53 
1.85 

.02 

.05 
•  12 

.01 

T 

.01 
.15 
.05 

.06 
.27 
.19 
.15 
.16 

.02 
•  05 

.01 

.03 

.08 

.15 
.03 

.29 
.68 

.30 
.20 
.27 

.60 
•  48 
.50 
.37 

.21 
.03 

.02 
T 

.02 

T 

.11 
.15 
.25 

.15 

.02 

.0! 

.08 
•  02 
.08 
.01 

T     T     T 

.01 
.08 
.06 

T 
T 

T 

.26 
.09 
.36 
.30 
.04 

.07 

T 
.01 

.40 

.28 
.22 
.29 

.25 
.07 
•  45 
.33 
.38 

T    I 

MANVILLE 

MIDLAND  PARK 

MILTON 

MORRIS  PLAINS  1  W 

NEWARK  WB  AIRPORT       R 

J  1.64 
2.55 

1.83 
1.60 
2.27 

.06 
.03 

,01   .07 
T     .13 

T 

.20 

.06 

.07 

.16 

.10 
.12 

.10 
.15 

.04 

.04 

T     .05 

.18 
.15 
.14 

.14 

.10 

.14 
.86 
.36 
.22 

.41 

.42 
.23 

T 

T 

.20 
.12 
.03 

.29 

T 

.10 
.19 

T 

.22 

,02 

.08 

.02 

.01 

T 

T         T 
T     T 

.16 

T 

.05 

a  .20 
.05 
.25 
.15 
.36 

T 
.29 

T 
.11 

.10 

.25 

.20 

T 
.45 

.56 

.18 
.02 
.14 
.35 

.01 

T    . 
T    . 

NEW  MILFORD 

NEWTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

OLDWICK 

ORANGE 

1.86 
2.41 
2.14 
2.09 

.02 
.03   T 

.14 
.06 

.03 
.07 
.01 
.24 

.16 
.11 
.11 

.04 

.18 
.18 
.13 
.09 

.33 

.34 
.34 
.45 

.39 

|37 

.23 

.05'   .12 
.071   .23 
T     .22 

■  oaj  .10 

.09 
.07 
T 

T         T 

.18 
.31 

.40 
.20 

.01 

.22 

.36 
.18 

.08 
.16 
.26 
.66 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

PLAINFIELD 

RAHWAY 

3.84 
1.93 
2.04 
2.87 
2.14 

.04 
.25 

T     .18 
.11 

.05 
.22 

.10 

.24 
.13 
.10 
.15 
.05 

.07 
.02 

T     T 

.06 

.12 

.16 
.16 
.22 
.06 

.41 
.60 
.24 
.56 

.46 

1.10 
.48 

.08   .05 
.201 

1   .18 
.32 

.16 

T 
.06 

.48 
.24 

.08 
.06 

.28 

T 
.01        .02 
T 

T 
.12 

.32 
.18 
.33 

.67 
.16 

.17 
.06 

.32 

.17 
.16 

T 
.40 

.56 

.04 
.52 
.02 

. 

R1NGW00D 

SOMERVILLE 

SPLIT  ROCK  POND 

SUSSEX 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

1.93 
1.81 
2.16 
1.84 
2.20 

.07 

T 

T 
.04 

.16 
.15 
.17 
.12 
.12 

.05 

T 

.21 
.24 
.15 
.17 
.12 

.45 
.45 
.30 
•  38 
.30 

.29 

.40 

•  47 

•  6a 

.06   .09 
.25 

.12 

.03   .10 
.04   .12 

.02 
.02 

.10 

T 

.03 

.06 
.01 

.02 

.10 
.34 
.23 
.10 
.16 

.02 
.09 

T 

.22 

.41 
.23 
.25 

.28 

.27 
.25 

.13 
.30 

WERT5VILLE 
WEST  WHARTON 

1.36 
2.33 

.03 
T     T 

.06 

.18 

T 
.02 

' 

.13 

.14 

.28 
.22 

.15 
.56 

T 
.05 

.17 
.16 

T 

.02 
.02 

T 
T          .04 

.23   T 
.37 

,3C 

.09 

.26 
.21 

WOOOCLIFF  LAKE 

SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUOUEON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

2.80 
1.64 
2.99 
3.04 
1.93 

.08 

T 

.10 

.08 
.11 

T 
.02 

T     .07 

T     T 

T 
.10 

.07 
.11 

T 

.10 

.02 

.40 

.01 
.It 

.03 
.20 

.02 

T 
T 

.07 

.07 

T 

.19 
.07 

T     T 
T 

1.60 
.34 

.53 

.40 

.24 
.50 
1.82 
1.53 
.23 

.08 
.06 
.29 
.11 
.11 

.55 

.22 

T 

.02 
.16 
.62 
.31 

.61 

.02   T    . 

•  0»| 

.04 

.01 

CANTON 

CHATSWORTH 

FORTESCUE 

FREEHOLD 

GLASSBORO 

1.81 
2.12 
2.76 
1.55 

.03 

.04 

.05 

T 

.02 

.06 

.06 
•  04 

.07 

.01 

.05 

.08 

.23 

.07 

.02 

.29 

.01 

T 

.1! 
.2! 

.14 

•  04 

.22 

T 

.13 

.06 
.18 
.06 
.16 

.01 

T 

1.23 
.83 

1.90 
.32 

.86 

.20 
.06 

.06 

T 

.10 

•  64 

.72 
.22 

.08  . 

.02 

.02       . 

HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
MAYS  LANDING 
MILLVILLE 

.99 
1.74 
1.50 
3.12 
2.30 

.01 
.02 
T 

.06 

.11 

T 

.05 
T 

T     T 

.06 

.10 

.05 
.04 
T 
.07 

.38 

T 
T 
T 

T 

.16 
.21   T 
.17 

.07 
.07 

.01 

T 
T 

.04 

.02 
.06 

.11 
.07 

T 

T 
T 

T 
T 

1.13 

.54 
.45 

.81 

2.19 

.39 

.06 

.08 

.12 

.19 
.13 

•  04 
.27 

.52 
.29 

.43 

.01 

.01  . 
.03   T 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  5TA 

NEW  MONMOUTH 

PEMBERTON  3  E 

2.32 
1.51 

1.95 

1.41 

.14 
T 
T          .03 
.1' 
T 

.03 

T 

T 

.02 
.13 
.16 

T 

T     .14 

T     I 

.05 

.13 
.12 
.02 

T 
.06 

.IS 

.02 

.26 
.02 
.05 

.04 

.21 
.1«   .03 
.13   .16 

.09 

.07 
T 

.05 
.05 

.0? 
.05 
.09 

T         7 

T 

T         1.1C 

.03 
.04 

.27 
.42 
.40 

.37   T 
.73 

.12 

T 
.10 

.11 

•  0« 

.32 

T 

.36 

.40 

.31 

.04   T 

T     T 

PRINCETON  WATER  WORKS 

1.82 

.07 

T 

.05 

.02 

.44 

.10 

.16 

.2( 

.27 

T 

•  45 

5EABR00K  FARMS 

SHILOH 

TOMS  RIVER 

TRENTON  WB  CITY         R 

2.01 
1.66 
1.51 

,0£ 
.0 

•  04 

.01 
.04 

.01 

T     .08 
.03 

.02 

T 

•  06 
.26 

T 

.17 

.10   .04 

.19 

.06 
•  03 

T 

.12 
.06 

T     T 

.5! 

.5C 
.1C 

.60 
.27 
.37 

.09 
.09 
.05 

.45 

•  04 
.55 

.05       . 

TUCKE9T0N 
WOODSTOWN 

2.22 

.o: 

T 

T 

i  T     .03 

T 

.08 

.31 

T 

.06 

.20 

.4 

.67 

.20 

.20 

.04        , 

COASTAL  03 

ATLANTIC  CITY           R 

8ELMAR  2  Sw 

CAPE  MAY  3  W 

LONG  BRANCH             R 

2.6! 
1.5C 
4.1- 
1.9! 

.» 

.2i 

T 

T 
.02 

.03 
.06 

.08 
.06 

•  2! 

.33 

T 
T 

.01 

.6 

.3 

.02 

.03 
T 

.07 

.10 
.09 
•  06 

.01 

.03 

1.4( 

l.oc 

.1! 

.19 
.20 
1.88 
.12 

.09 
.11 

.1' 

.51 
.58 

.07 

.30 
.08 

!o3        ! 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.h. 

Relab 

ve  humidity  averages  - 
percent 

Number  oi  days  with  precipitation 

8  HI 
1  8.1 

• 
d 

s  °.s 

;  *  = 

Station 

a 

m 
> 

■sag1 
0  0  > 

SB! 

■ 
0» 

> 

< 

I  • 

■2  1 

9 

I     1 
«  °  J 

Q   J 

QJJ 

5^ 
0  in 

O  UJ 

5 

1- 

O  V) 
OttJ 

F- 
O  l/l 
O  UJ 

E 

0. 

1- 
O  </) 
O  UJ 

c 
0 

01 
O 

3 

01 

1 
O 

01 
01 
1 
O 

01 
01 

T 

0 
0 

01  s 

0 

ATLANTIC  CITY  WB  AIRPORT 

20 

11 

12.0 

44++ 

30 

26 

75 

79 

55 

65 

7 

7 

1 

1 

1 

0 

17 

55 

6.5 

ATLANTIC  CITY 

- 

" 

16.8 

54++ 

w 

26 

- 

- 

- 

- 

- 

6 

2 

1 

1 

0 

- 

- 

LONG  BRANCH 

NW 

12 

12.0 

52 

NE 

21 

- 

74 

57$ 

64 

2 

6 

5 

1 

0 

0 

14 

55 

5.8 

NEWARK  WB  AIRPORT 

31 

6 

12.3 

35++ 

31 

18 

66 

70 

51 

51 

7 

5 

7 

1 

0 

0 

20 

- 

6.7 

TRENTON  WB  CITY 

NWf 

" 

10.9 

40 

Swf 

5 

" 

" 

" 

- 

4 

6 

5 

0 

0 

0 

15 

58 

6.1 

t  TO  8  COMPASS   POINTS  ONLY 
$   NOON 

DIRECTIONS  ENTERED  IN  FIGURES  ARE  TENS  OF  DEGREES. 


s  following  Station   Index. 


DAILY  TEMPERATURES 


II  RSEY 
MARCH 


Day 

01  Month 

• 

Ol 

1 

Station 

1 

2 

3 

« 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

21 

29 

30 

31 

• 
< 

NORTHERN  01 

BElVIOERE 

MAX 

MIN 

".6 
IS 

44 
16 

53 
25 

53 

31 

59 
31 

71 
34 

51 
22 

57 
22 

50 
35 

53 
35 

42 
26 

38 
20 

35 
24 

49 
26 

47 
26 

47 
27 

53 
25 

54 
24 

36 
20 

45 
20 

55 
25 

42 
31 

54 
31 

55 
22 

58 
25 

72 
33 

67 
29 

46 
24 

55 

27 

50 
22 

40 
17 

30.9 
25.5 

800NTON  1  SE 

MAX 
MIN 

40 
12 

40 
26 

55 
33 

53 
27 

59 
30 

69 

34 

46 
22 

53 

28 

48 
34 

51 
35 

42 

28 

35 
22 

33 
23 

47 
24 

53 
31 

49 
29 

49 
27 

52 
26 

36 
22 

42 
24 

52 

30 

43 
29 

49 
31 

55 
23 

56 
32 

69 
41 

50 
31 

Z! 

49 
34 

50 
22 

46 
19 

48.9 
27.5 

CANOE  BROOK 

MAX 
MIN 

45 
20 

48 
27 

56 

27 

50 
30 

61 
30 

72 
34 

49 
22 

56 
32 

49 
36 

56 
37 

42 
27 

36 
20 

36 
21 

49 
26 

55 
37 

46 
28 

52 
25 

54 
26 

39 
20 

44 
24 

46 
24 

53 
30 

48 
25 

54 
21 

56 
33 

73 
49 

58 

30 

47 
25 

49 
33 

52 
22 

41 
18 

50.8 
27.7 

CHARLOTTEBuRG 

MAX 
MIN 

39 
18 

44 
19 

55 

28 

54 
28 

59 
29 

69 
33 

44 
20 

53 
21 

47 
33 

59 
34 

40 
24 

32 

17 

32 
23 

45 
23 

52 
26 

48 
31 

48 
25 

50 
23 

33 

19 

40 
12 

52 
24 

41 
29 

50 
30 

54 
20 

55 
20 

72 
43 

50 
28 

43 
25 

48 
32 

48 
23 

34 
15 

48.1 
25.1 

Elizabeth 

MAX 

MIN 

48 
25 

59 
33 

52 

37 

56 
30 

75 

30 

72 
27 

58 
27 

55 
38 

61 
36 

59 
37 

45 
29 

37 
25 

49 
24 

53 
24 

57 
45 

53 
29 

56 
29 

51 
27 

45 
23 

54 
27 

49 
27 

54 
26 

56 
34 

56 
29 

75 
36 

71 
48 

49 
31 

50 

2S 

54 
36 

48 
26 

39 
20 

54,7 
30.6 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

MAX 

MIN 

44 
22 

55 

30 

50 

30 

51 
28 

60 
31 

73 
34 

48 
23 

52 
32 

49 
35 

50 
37 

41 
27 

35 
20 

34 
21 

48 
29 

55 
39 

47 
30 

51 
27 

53 
25 

37 
20 

44 
23 

53 

30 

42 
30 

50 
28 

55 

24 

55 
31 

74 
47 

54 
29 

47 
25 

48 
26 

50 
22 

40 
18 

49.8 
28.2 

FLEMINSTON  1  NE 

MAX 

MIN 

41 

17 

49 

21 

49 

21 

55 
29 

62 
31 

76 
28 

51 
21 

58 
28 

50 

33 

66 
38 

46 
27 

38 
20 

35 
20 

46 
24 

57 

27 

57 
27 

52 
25 

55 

25 

36 
21 

45 
22 

53 
28 

41 
30 

50 
32 

57 

21 

61 
27 

75 
35 

60 
30 

47 
26 

54 
30 

53 
20 

40 
17 

52.2 
25.8 

HIGH  POINT  PARK 

MAX 
MIN 

36, 
20 

42 
28 

52 
37 

51 
40 

56 

46 

65 
27 

41 
18 

51 
31 

42 
28 

51 
30 

34 
19 

32 

16 

31 
22 

44 
26 

47 
29 

40 
27 

45 
30 

46 
18 

33 

14 

36 

17 

49 
25 

35 
25 

48 
26 

52 
25 

68 
34 

71 
41 

48 
23 

44 
20 

46 
28 

49 
16 

40 

10 

46,0 
25.7 

JERSEY  CITY 

MAX 

MIN 

48 
30 

54 
34 

56 
43 

53 

37 

72 

43 

47 
38 

54 
37 

49 
41 

56 
37 

51 
33 

36 

30 

34 
27 

46 
32 

46 
36 

55 

39 

51 

38 

53 

42 

42 

24 

43 

23 

51 
28 

41 
32 

48 
31 

53 
36 

49 
35 

73 
46 

62 

38 

46 
32 

45 
33 

52 
35 

40 
29 

37 
20 

49.9 
34.2 

LAMBERTVILLE 

MAX 
MIN 

48 

20 

56 
28 

50 
36 

55 
30 

75 

45 

67 
36 

58 
25 

53 
31 

66 
38 

61 
41 

45 
29 

36 
22 

49 
24 

50 
26 

56 
44 

54 
33 

56 
27 

51 
27 

46 
23 

54 
27 

49 
36 

50 
31 

56 
29 

60 
24 

75 
36 

71 
48 

50 
32 

57 
30 

50 
37 

42 
24 

37 
21 

54.3 
31.0 

LAYTON  2 

MAX 
MIN 

43 
9 

48 
16 

55 

30 

54 
27 

58 
31 

69 

33 

45 
18 

55 
25 

47 
32 

55 
34 

37 
25 

34 
lb 

36 
21 

47 
22 

45 
30 

45 
24 

50 
22 

51 
24 

35 
20 

40 
19 

53 
20 

42 

30 

53 
26 

56 

18 

56 
30 

72 
38 

52 
26 

44 
19 

54 
23 

50 
17 

38 
14 

49,1 
24.1 

LITTLE  FALLS 

MAX 
MIN 

46 
22 

50 
30 

59 

38 

56 
30 

62 
32 

74 
36 

50 
25 

58 
39 

51 
36 

59 
37 

42 
28 

38 
22 

38 
26 

51 

30 

56 
40 

60 
32 

54 
28 

55 
26 

40 
22 

45 
27 

55 
33 

62 

30 

54 
32 

56 
34 

56 
39 

76 
48 

53 
31 

48 
29 

50 
36 

54 
26 

43 

19 

53.4 
31.1 

LONG  VALLEY 

MAX 

MIN 

42 

14 

25 

54 
27 

52 
28 

60 
29 

71 
33 

57 
20 

55 
22 

47 
35 

54 
36 

43 
26 

37 
19 

34 
22 

45 
24 

52 
26 

54 
27 

51 
23 

57 
24 

36 

20 

41 
20 

51 
26 

40 
30 

49 
33 

55 

20 

57 
30 

73 

50 

59 
28 

54 
24 

52 

35 

50 
20 

39 
17 

50.5 
26,2 

MORRIS  PLAINS  1  W 

MAX 
MIN 

42 
23 

48 
28 

54 
34 

51 
27 

60 
31 

72 
34 

48 
20 

55 
31 

48 
34 

58 
36 

43 
25 

37 
19 

34 
20 

46 
24 

54 
30 

49 
32 

51 
25 

54 
24 

36 

20 

41 
25 

52 
30 

41 
29 

50 
33 

55 
21 

57 
37 

74 
47 

53 
29 

46 
25 

49 
35 

50 
21 

39 

17 

50,0 
27.9 

NEWARK  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

50 
28 

57 
36 

53 
42 

52 
32 

75 
42 

49 
38 

58 
33 

50 
38 

61 
33 

56 
34 

38 
30 

34 
26 

50 
30 

53 
34 

56 

38 

54 
36 

56 
38 

41 
24 

45 
23 

52 
29 

42 
32 

50 
31 

55 
36 

52 

34 

74 
43 

63 
39 

48 
32 

47 

53 

34 

41 
26 

39 
22 

51.7 
33.5 

NEWTON 

MAX 
MIN 

42 

14 

46 
16 

54 
31 

55 
30 

62 
33 

72 
34 

47 
20 

55 
35 

48 
34 

52 
33 

37 
25 

35 
20 

34 
25 

46 
24 

49 
34 

45 
28 

49 
25 

52 
24 

34 
20 

40 
23 

51 
29 

42 
30 

51 
31 

55 
19 

59 

33 

73 
45 

61 
29 

45 
23 

53 
33 

49 
19 

38 
17 

49,5 
27.0 

PATERSON 

MAX 
MIN 

43 
26 

49 
29 

57 
32 

54 
32 

57 
36 

73 
37 

48 
29 

56 
40 

50 
37 

58 
38 

41 
29 

39 
27 

37 
27 

49 
31 

57 
37 

49 
35 

52 
32 

55 
27 

38 
23 

45 
26 

53 
36 

44 
31 

50 
34 

55 
29 

57 
35 

75 
47 

52 
31 

49 
30 

52 

34 

54 
26 

43 
20 

51.3 
31.8 

PHILLIPSBURG 

MAX 
MIN 

56 
17 

55 
26 

54 
35 

54 
31 

74 
41 

73 
35 

58 

20 

57 
33 

52 
36 

54 
37 

45 
27 

39 
23 

48 
27 

49 
28 

49 
44 

54 
29 

55 
28 

51 

24 

46 
20 

53 
26 

54 
31 

52 
32 

56 
33 

61 
25 

75 
34 

72 

45 

50 
30 

58 
28 

57 
35 

50 
24 

41 
19 

54,9 
29.8 

PLAINFIELD 

MAX 
MIN 

49 
22 

58 
29 

50 
37 

54 

30 

75 
43 

53 
36 

58 
25 

51 
35 

61 
37 

44 
41 

41 
26 

34 
23 

49 
22 

56 
26 

49 
48 

54 
30 

58 
28 

39 
26 

47 
21 

55 
27 

40 
32 

51 
31 

57 
34 

58 
36 

76 
36 

63 
51 

51 
31 

52 
28 

53 

35 

42 
25 

38 
20 

52.1 

31.5 

SOMERVTLLE 

MAX 
MIN 

47 

20 

55 
32 

50 
34 

54 
28 

75 
43 

57 
35 

58 
23 

50 
33 

60 
36 

55 
37 

41 
27 

35 
23 

48 
23 

55 
29 

60 
42 

53 
27 

55 
26 

48 
23 

45 
21 

52 
25 

46 
33 

52 
31 

51 
32 

61 
25 

74 
34 

70 
46 

50 
31 

53 

22 

53 

34 

43 
23 

38 
18 

53.0 
29.6 

SUSSEX 

MAX 
MIN 

48 
3 

50 

13 

56 
33 

56 
38 

60 
38 

70 
32 

45 
20 

56 
22 

47 
34 

64 
33 

36 
24 

35 

19 

33 
24 

48 
23 

49 
24 

46 
34 

50 
23 

54 
20 

40 
20 

41 
20 

55 
25 

43 
30 

58 
21 

58 
21 

59 

23 

74 
41 

52 
28 

46 
23 

55 
29 

51 
20 

39 

11 

50,8 
24,8 

SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

MAX 
MIN 

48 
28 

59 

35 

48 
39 

53 
33 

61 
47 

53 
32 

53 
31 

52 

35 

68 
43 

66 

40 

42 
30 

39 
27 

50 
27 

52 
34 

59 
39 

56 
36 

64 
41 

43 
29 

46 
25 

55 

30 

41 
33 

49 
32 

54 
34 

52 

27 

71 
43 

69 
41 

49 
33 

51 

31 

51 
32 

40 
29 

37 
23 

52.6 
33.5 

AUDUBON 

MAX 
MIN 

49 
24 

60 
33 

52 
39 

58 

34 

77 
46 

54 
37 

60 
32 

57 
39 

74 
40 

73 
38 

41 
28 

39 

27 

51 
30 

55 
32 

59 
39 

56 
35 

57 
38 

44 
23 

47 
24 

54 
30 

43 
33 

48 
31 

55 
36 

61 
28 

74 
40 

71 
39 

50 
32 

56 
34 

54 
36 

42 
28 

49 
23 

55.5 
33.3 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

MAX 
MIN 

48 
19 

60 
26 

52 
40 

52 
32 

70 
43 

64 
36 

56 
25 

50 
32 

73 
40 

75 
55 

63 
28 

41 
22 

52 
24 

53 
27 

52 

45 

56 
35 

66 
33 

60 
28 

46 
24 

53 
21 

45 
37 

47 
31 

55 
29 

59 
25 

70 
38 

71 
51 

54 
30 

54 
27 

54 
33 

48 
25 

40 

22 

56.2 

31.7 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

50 
21 

58 
36 

54 
41 

54 
33 

74 

65 
34 

63 

35 

56 

38 

73 
40 

70 
44 

47 
30 

36 
29 

49 
28 

54 
32 

59 
44 

55 
36 

58 
39 

50 
30 

47 
25 

52 
29 

52 
28 

48 
32 

55 

34 

62 
29 

74 
46 

70 

50 

51 
33 

55 
34 

52 
36 

44 
29 

40 
24 

55.8 
34,4 

CHATSWORTH 

MAX 
MIN 

49 
21 

59 
27 

52 
38 

55 
28 

74 
42 

73 
35 

58 
26 

73 

40 

73 
47 

48 
28 

40 
20 

49 

19 

55 
26 

59 
45 

55 
33 

62 
28 

52 
25 

46 
27 

53 
25 

47 
35 

46 
31 

54 

30 

59 
22 

74 
35 

71 
50 

51 
24 

52 
26 

52 

37 

49 
22 

40 
21 

56.0 
30.4 

FREEHOLD 

MAX 

MIN 

47 
24 

58 
28 

49 

38 

57 
34 

73 
41 

64 
35 

59 
31 

52 
37 

73 
38 

66 
39 

39 
26 

37 
24 

48 
24 

54 
31 

57 
35 

53 
34 

60 
35 

47 
25 

45 
20 

53 
24 

43 
35 

46 
30 

55 

30 

60 
30 

74 
41 

71 
46 

48 
30 

51 
29 

58 
36 

42 
24 

38 

19 

54.1 
31.5 

GLASSBORO 

MAX 

MIN 

40 
25 

48 
32 

59 

38 

52 

34 

61 
44 

76 
36 

53 
31 

58 
37 

56 
39 

75 
32 

75 
28 

41 
24 

39 
26 

58 
32 

58 

40 

57 
35 

56 
41 

62 
27 

39 
24 

46 
27 

51 
32 

40 
30 

46 
32 

54 
28 

60 
40 

72 
52 

72 
32 

50 
31 

50 
37 

52 

27 

41 

22 

54.7 
32.7 

HAHMONTON  2  NNE 

MAX 
MIN 

41 
24 

49 
33 

60 
36 

51 
32 

62 
39 

73 
37 

54 

30 

58 
34 

56 
39 

75 
45 

74 
27 

41 
24 

39 
27 

51 
30 

59 
39 

50 
34 

55 
39 

65 
27 

41 
24 

47 
27 

55 
33 

41 
30 

45 
31 

55 
29 

62 

36 

74 
52 

71 
32 

51 
30 

57 
37 

53 
27 

40 
22 

55.0 
32.5 

HIGHTSTOWN  1  N 

MAX 
MIN 

48 
24 

58 
30 

53 
37 

60 
30 

76 
44 

69 
36 

59 

30 

52 

35 

70 
38 

66 
39 

40 
26 

37 
25 

47 
24 

52 
30 

58 
45 

53 
34 

56 
32 

48 
27 

44 
22 

50 
26 

45 
35 

47 
30 

57 
32 

62 
27 

72 

41 

70 
49 

49 
31 

52 

29 

52 

36 

44 
25 

39 
21 

54.4 
32.0 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAX 
MIN 

50 
23 

59 

30 

51 
39 

55 
28 

76 

44 

67 
36 

58 
25 

55 

30 

74 
39 

74 
45 

47 
27 

39 
16 

48 
22 

54 
26 

56 
43 

54 
34 

62 
33 

49 
26 

44 
23 

52 
25 

43 
33 

45 

30 

53 
29 

60 
21 

74 
37 

70 
48 

49 
32 

5  3 
24 

51 
34 

40 
21 

37 
21 

54.9 
30.6 

MILLVILLE 

MAX 
MIN 

40 
25 

47 
29 

60 
34 

50 
35 

59 
32 

72 
33 

52 

57 
35 

56 
37 

75 

76 
29 

42 
28 

40 
30 

50 
33 

59 

38 

57 
36 

56 

37 

64 
28 

40 
26 

55 
28 

52 
32 

40 
31 

46 
32 

52 
26 

58 
33 

71 
51 

70 
34 

50 
32 

53 
31 

53 
29 

41 
24 

54.6 
32.1 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

46 
23 

60 
29 

50 
42 

53 

36 

71 
46 

51 
30 

55 
29 

56 
34 

74 
42 

75 

40 

40 
30 

39 
26 

49 
27 

56 
34 

58 
39 

57 
36 

63 
36 

44 
28 

44 
24 

51 
'  30 

40 
33 

45 
32 

52 

31 

58 
25 

71 

39 

66 
40 

49 

28 

53 
28 

50 
33 

40 
30 

38 
23 

53,4 
32.4 

MOORESTOWN 

MAX 
MIN 

48 
25 

58 
35 

51 

35 

57 
32 

76 
45 

52 

33 

57 
30 

54 
37 

73 
39 

70 
29 

39 
26 

36 
25 

46 
26 

57 
32 

59 

38 

54 
35 

58 
37 

39 
26 

45 
23 

52 
28 

40 
31 

46 

30 

54 

32 

61 
25 

73 
38 

70 
38 

46 
30 

54 

31 

50 
30 

41 
26 

36 
22 

53.4 
31.3 

NEW  BRUNSWICK  EXP  5TA 

MAX 
MIN 

49 
23 

56 

30 

52 
38 

55 
31 

75 
42 

72 
35 

58 
28 

58 
36 

65 
37 

60 
38 

42 

27 

44 
26 

47 
27 

53 
29 

58 
43 

53 
35 

55 
32 

50 
26 

45 
22 

52 
27 

50 
35 

48 
30 

55 
35 

60 

31 

73 
39 

72 
47 

49 
31 

5C 

31 

51 
36 

48 
26 

44 
20 

54,8 
32.1 

NEW  MONMOUTH 

MAX 
MIN 

49 

27 

58 
30 

56 
37 

55 
30 

72 

41 

74 
36 

60 
27 

59 
36 

69 
36 

66 
37 

46 
28 

38 
24 

46 
26 

54 

30 

59 
45 

53 
35 

59 

30 

54 
26 

45 
22 

51 
26 

51 
34 

46 
30 

52 
32 

56 
24 

77 
42 

75 
48 

72 

30 

48 
29 

53 
37 

46 
25 

41 
29 

56.3 
31.9 

PEMBERTON  3  E 

MAX 
MIN 

47 

58 
31 

51 
38 

57 
28 

75 
43 

70 
33 

57 
29 

53 
34 

74 
39 

72 
45 

45 
27 

37 
22 

48 
22 

54 
31 

57 
46 

54 
33 

59 
33 

40 

23 

47 
21 

51 
24 

35 

47 
32 

54 
26 

61 
24 

72 
38 

70 
53 

53 
31 

51 
28 

50 
37 

42 
24 

39 

21 

54.5 
31.5 

S—  n*i«r«nc»  NottM  Following  Station  Index 
-    23    - 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW    JERSEY 
TORCH    1964 


Day 

01  Month 

a 
01 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

e 

7 

S 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

ie 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

29 

29 

30 

31 

> 
< 

SEABRCOK  FARMS 

MAX 

MIN 

SHILOH 

MAX 

MIN 

23 

59 
30 

49 
39 

53 

41 

74 
44 

70 
36 

57 

31 

55 
35 

72 
40 

75 
55 

58 
28 

39 
27 

49 
28 

51 
33 

57 
43 

55 
35 

62 
37 

55 

26 

44 
23 

51 
28 

47 
33 

45 

31 

52 
32 

57 
26 

70 
41 

70 
40 

54 

32 

52 
31 

52 
35 

45 
26 

39 
22 

55.2 
33.3 

TCHS  RtVER 

MAX 
MIN 

52 
18 

58 
29 

52 
36 

59 
27 

67 
41 

67 
38 

54 
28 

53 
32 

73 
39 

72 
47 

52 
29 

39 
23 

50 
25 

56 
29 

58 
46 

52 
31 

62 
29 

57 
21 

45 
23 

54 
25 

53 
36 

46 
31 

54 
28 

58 
22 

77 
34 

75 
52 

67 
50 

65 
26 

53 
38 

53 
24 

37 
22 

57.1 
31.6 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

49 
28 

56 
36 

51 
41 

56 

37 

75 

50 
35 

56 
34 

52 
37 

71 

36 

56 
37 

37 
28 

35 
28 

47 
31 

55 
34 

60 
40 

53 
37 

54 
39 

39 
26 

45 
23 

51 
29 

40 

31 

47 
30 

54 
36 

60 
33 

72 
43 

70 
38 

46 
32 

52 
34 

51 
34 

40 
29 

35 
22 

52.1 
33.6 

TLCKERTON 

MAX 
MIN 

WCODSTOWN 

MAX 
MIN 

47 
24 

60 
30 

52 
40 

55 
33 

75 
32 

69 

37 

60 
28 

56 
35 

75 
39 

77 
55 

57 
28 

38 

24 

49 
25 

52 
31 

59 

41 

57 
35 

62 
34 

50 
25 

46 
22 

51 
29 

46 
33 

48 
32 

53 
34 

60 
25 

71 
36 

72 
50 

56 

25 

55 

30 

51 
33 

43 
25 

39 
23 

56.2 
32.0 

COASTAL  03 

ATLANTIC  CITY 

MAX 
MIN 

44 
34 

55 
38 

45 
39 

50 
38 

56 
47 

53 

39 

49 
40 

4« 
41 

53 
43 

64 
40 

42 

30 

39 
35 

48 
30 

49 
40 

53 

41 

55 

40 

52 
42 

43 
29 

46 
25 

50 
31 

41 
34 

46 

34 

49 
36 

46 
36 

56 
46 

53 

40 

49 
34 

50 
38 

52 
33 

39 
29 

37 
23 

48.8 
36.3 

CAPE  WAY  3  w 

MAX 
MIN 

43 

32 

52 
33 

47 
39 

50 
39 

57 
39 

54 
37 

46 

34 

52 

34 

64 
41 

67 

44 

56 
21 

44 
32 

46 
36 

47 
38 

54 

44 

51 

40 

61 
43 

59 
38 

42 

29 

45 
33 

33 

44 
24 

49 
37 

50 
35 

62 
42 

58 
45 

63 
28 

50 
36 

49 
41 

46 
28 

40 
22 

51.4 
35.4 

long  branch 

MAX 
MIN 

50 
28 

54 
33 

46 
37 

52 
32 

66 

50 
36 

58 
34 

47 

38 

66 
38 

53 
36 

39 

30 

37 
29 

46 
28 

54 
31 

57 
38 

52 

37 

59 

37 

41 
26 

45 
23 

49 
26 

40 
33 

47 
32 

52 
34 

50 
29 

75 
43 

61 
38 

47 

32 

46 
31 

52 
35 

40 
29 

36 
22 

50.5 
32.9 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

Day  of  month 

a 
i 

STATION  AND  DEPTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

_l| 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14   IS   16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

RUTGERS  MICRO  MET  STA 

PLOT  »  1 

1  INCH 

MAX 
MIN 

33 
31 

32 

30 

37 

32 

39 
33 

50 
38 

44 

39 

41 
35 

41 
37 

44 
38 

43 
40 

40 
36 

37 
35 

41 
34 

42 
34 

44 
38 

43 
36 

42 
36 

39 
34 

38 
32 

43 
33 

37 
36 

36 
35 

45 
35 

45 

35 

49 
40 

50 

42 

44 
33 

46 
38 

46 

40 

40 
35 

38 
33 

41.5 
35.6 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

33 
31 

32 

31 

36 
32 

38 
33 

48 
38 

43 

39 

41 

36 

40 
37 

43 
38 

42 

40 

40 
36 

37 
35 

40 

34 

41 
34 

43 
39 

42 
37 

41 
36 

39 
34 

37 
33 

42 
33 

37 
36 

36 
35 

43 

35 

43 

35 

48 
40 

49 
42 

43 
33 

45 
38 

45 
40 

40 
36 

37 
33 

40.7 
35.8 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

33 
31 

33 
31 

36 
33 

37 
34 

45 

37 

42 
39 

39 
35 

39 
37 

42 
38 

42 
40 

40 
37 

38 

36 

39 
35 

40 
35 

42 
39 

40 
37 

40 
37 

38 
36 

36 

34 

39 
34 

37 
37 

37 
35 

40 
35 

41 
36 

45 
39 

47 
43 

43 

40 

43 
39 

44 
40 

41 
37 

37 
35 

39.8 
36.5 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

34 
32 

34 
32 

35 
33 

36 

34 

42 
36 

40 

39 

39 

37 

39 
38 

41 
38 

41 
40 

40 
38 

38 
37 

38 
36 

39 
36 

41 
39 

39 
36 

40 
39 

39 
37 

37 
36 

37 
35 

38 
37 

37 
36 

39 
36 

40 
37 

43 

4  0 

45 
43 

43 
41 

42 
40 

42 
40 

42 
38 

38 
37 

39.2 

37.2 

16  INCHES 

MAX 
MIN 

35 
33 

34 
33 

35 
34 

35 
35 

38 

35 

39 
38 

38 
38 

38 
38 

39 

38 

40 
39 

40 
39 

39 

38 

38 
37 

38 
37 

39 
38 

39 
39 

39 
39 

39 
38 

36 
37 

38 
37 

38 
37 

31 

38 

37 

36 
38 

40 

38 

42 

40 

42 
41 

41 
41 

41 
40 

42 
40 

40. 
39 

38.7 
37.7 

32  INCHES 

MAX 
MIN 

37 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

36 
35 

37 
36 

38 
37 

38 
38 

38 
38 

39 
38 

39 
39 

39 
39 

39 
36 

39   39 
38   38 

39 
39 

39 
39 

39 
39 

39 
39 

39 
38 

39 
38 

38 
38 

38 
38 

38 
38 

39 

18 

40 
39 

40 
40 

41 
40 

41 
40 

41 
40 

40 
40 

38.5 
38.0 

PLOT  »  2 

1  INCH- 

MAX 
MIN 

33 
30 

41 
31 

42 
32 

49 

31 

63 
40 

53 
33 

51 
32 

45 
35 

55 

38 

47 
38 

45 
32 

32 
31 

51 

31 

47   49 
32   33 

51 
32 

51 
32 

44 
32 

43 
30 

55 
31 

37 
34 

48 
31 

60 
31 

58 
32 

64 
39 

62 
36 

51 
33 

57 
33 

55 

34 

42 
31 

40 
29 

49.0 
32.9 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

33 

31 

35 
31 

41 
32 

47 
32 

60 
40 

51 
35 

49 
33 

46 
36 

52 
38 

47 
39 

43 
33 

33 
32 

49 
31 

45   46 
32   35 

49 
32 

49 
33 

43 
32 

41 
31 

52 
31 

37 
35 

47 
32 

57 
32 

56 
33 

61 
40 

60 
37 

50 
34 

54 
34 

53 
35 

41 
32 

39 
30 

47.3 
33.7 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

33 
31 

;  31 
31 

39 
31 

43 
32 

54 
40 

46 

37 

46 

35 

44 
36 

49 
38 

46 
40 

42 
35 

35 

32 

46 
32 

43   47 
33   36 

47 
33 

47 
34 

41 
34 

39 
32 

46 
32 

37 

35 

43 
32 

53 
33 

52 

34 

57 
40 

57 
40 

48 
35 

51 
35 

51 
37 

40 
34 

38 
32 

45.0 
34.6 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

33 
31 

33 

!  3l 

35 
33 

39 
34 

47 
38 

43 
40 

41 
37 

41 
38 

44 
39 

44 
41 

40 
38 

38 
34 

40 

34 

41 
35 

44 
40 

42 
37 

42 
36 

39 
37 

37 
34 

40 
34 

39 
37 

37 
34 

45 
35 

45 
37 

50 
42 

50 
45 

44 
40 

46 
39 

46 
42 

42 
37 

37 
35 

41.4 
36.9 

MAX    AND    MIN    TEMPERATURES    ARE    FOR    THE    24    HOUR    PERIOD    ENDING    AT    MIDNIGHT. 

KENTUCKY    BLUEGRASS 


PLOT    »1    -   SLOPE    OF   GROUND  1      FLAT.      SOIL    TYPE.       LOAM.      GROUND   COVER  1 
CONNECTED    TO  A    BROWN   ELECTRONIK.   POTENTIOMETER. 


PLOT    *2    -    SLOPE    OF    GROUND.       FLAT.       SOIL    TYPE  1 
CONSTANTAN    THERMOCOUPLES. 


LOAM.      GROUND    COVER. 


INSTRUMENTATION,       COPPER-CONSTANTAN    THERMOCOUPLES 
INSTRUMENTATION.      BROWN    RECORDING    POTENTIOMETER    WITH   COPPER- 


Sm  RoloroDC*  NotoB  Following  Station  Indox 


oi> 

*U 

WI 

I\l 

-.L. 

rtl 

\u 

^ 

IN^ 

>W 

<^ 

;in 

^ 

rtt*. 

JU 

INL 
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NEW  JERSEY 
MARCH  1964 

Station 

Day  o!  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

1G 

17 

18 

19 

20 

21   22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHERN  01 

BELVIDERE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

2 

1 

T 

T 

T 
T 

l 

T 

T 

3. 

3 
2 

CHARLOTTEBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

■ 

( 

: 

T 

T 

T 

0.5  2.( 

T    ; 

1. 

S 
1 

FLEM1NGT0N  1  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

; 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

3.C 
3 

T 

*.oJ 

LAM8ERTVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

T 

T 

T 

T 

... 

LITTLE  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

; 

4 

3 

i 

0.6  0.*                                 3.0 
1                                       3 

LONG  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T   2.5 

T     3 

2.8 
3 

MORRIS  PLAINS  1  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T    T       0.5  3.0 
3 

T 

T 

3.0 

T        T 

NEWARK  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

T 

T 

T    T 

T 

0.2                        T           0.5  3.3 

T    T                                    4   T 

T 

NEWTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

5 

T 

T 

T 

0.5  1.3 

1    2 

2.0 
2 

PATERSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5  0.3 

2.2 

PHILLIPSBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

PLAINFIELO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T  j 

1 

T   4.0 

RAHWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

T 

T 

l.S 

2 

SOMERVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0| 

1.5 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

T 
T 

T 

0.5;  1.5 

T  1   2 

l.C 
1 

SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

1 

T 

0.4 

T 

0.4 

2.4 
2 
.2 

0.2 

T 

FREEHOLD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

T 

T 

0.5 
1. 

T 
T 

3.0 
T 

T 

HI6HTST0WN  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

T 

1.0   T 

T 

5.0 

T 

INDIAN  MILLS  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

5.9 

T 

T 

MAYS  LANDING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

2 

4.0 

4 

1 

T 

MILLVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T  j 

T 

4.2 

T 

T 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

T 

T 

2.0 

2 

0.2 

4 

T 

T 

MOORESTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 
3 

T 

T 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.5 

PEMBERTON  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2.0 

TRENTON  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

0.3 

1  T 

T 

T 

2.0 
2 

COASTAL  03 

LONG  BRANCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

T 

T 

T 

1.0 
1 

T 

0.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


STATION  INDEX 


t  t 

H 

OBSERVATION 

6 

Z 

U 

o 

U 

Z 

o 
p 

< 

TIME  AND 
TABLES 

STATION 

Q 

COUNTY 

< 

p 

o 

SB 
0 

OBSERVER 

u  i 

§8 

a 

3 

1 

el 

I 

o. 

si 

ALLENDALE 

0100 

BEP&EN 

a 

41  02 

74  08 

270 

BERGEN  COUNT*  ENGINEERS 

.ATLANTIC  CITY  WB  AP 
♦ATLANTIC  CITY 

0  3  11 

ATLANTIC 

1 

39  27 

74  35 

56 

MID 

MID 

:    hj 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

0325 

ATLANTIC 

1 

39  23 

74  26 

11 

HID 

MM) 

STATE  MARINA 

AUDUBON 

CAMDEN 

2 

39  54 

75  04 

50 

UP 

UP 

IRVIN  J.  NYGREN 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

BURLINGTON 

39  37 

76  26 

20 

9A 

N.J.  FORESTRY  SERVICE 

BELLEPLAIN  STA  FOREST 

0fc90 

CAPE  MAY 

1 

39  15 

74  52 

5P 

SP 

BELLEPLAIN  STATE  FOREST 

BELMAR  2  SW 

0721 

MONMOUTH 

1 

40  09 

74  04 

7A 

WALTER  J  SCHANCK 

BELVIDERE 

0729 

WARREN 

2 

40  50 

75  05 

275 

7* 

u 

CLEMENT  HAUPT 

BERNARDSV1LLE  2  E 

0797 

SOMERSET 

8 

74  32 

240 

7A 

BERNARDS  WATER  COMPANY  ! 

BLACKWELLS  HILLS 

oat  7 

SOMERSET 

10 

40  29 

74  35 

27 

TA 

HENRY  M.  MILLER 

BOON TON  1  SE 

0907 

MORR 1 S 

B 

40  54 

74  24 

280 

BA 

8A 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

BOUND  BROOK  2  W 

0927 

SOMERSET 

10 

40  33 

50 

eo 

AMERICAN  CYANAM1D  CO.   i 

8RANCHVILLE 

0978 

121] 

SUSSEX 

5 

41  09 

74  45 

5  BO 

TA 

ALBERT  M.  DAVENPORT 

BUPL 1 NGTON 

BURLINGTON 

2 

40  05 

74  52 

12 

6P 

6f 

PUBLIC  SVC.  E.  *  G.  CO. 

CANISTEAR  RESERVOIR 

1327 

SUSSEX 

B 

41  07 

74  30 

NEWARK  WATER  DEPARTMENT 

CANOE  BROOK 

lil-y 

ESSEX 

a 

40  45 

74  21 

180 

e» 

HA 

9A 

COMMONWEALTH  WATER  CO. 

CANTON 

1343 

SALEM 

2 

39  28 

75  25 

20 

9* 

GERTRUDE  S.  WILLIS 

CAPE  MAY  3  W 

1351 

CAPE  MAY 

1 

38  57 

74  58 

10 

5P 

5P 

c 

N.WEST  MAGNESITE  CO. 

CEDAR  GROVE 

1472 

ESSEX 

a 

40  52 

74  13 

8* 

J.  A.  PLUNKETT 

CENTERTON 

IS  12 

SALEM 

6 

39  31 

75  10 

80 

C.W.THORNTHWAITE  ASSOC' 

CHARLOTTEBURG 

1SB2 

PASSAIC 

a 

41  02 

74  26 

760 

TA 

TA 

H 

NEWARK  WATER  OEPT. 

CHATHAM 

IS  90 

MORRIS 

a 

40  44 

74  23 

8A 

EDWARD  P.  MOL1TOR 

CHATSWORTH 

BURLINGTON 

i 

39  49 

74  32 

100 

SP 

5P 

EARL  M.  KERCHNER 

CLINTON 

HUNTEROON 

10 

40  38 

74  55 

8A 

ANDREW  F  DROPPE 

ELIZABETH 

UNION 

1 

40  40 

74  14 

40 

5P 

5P 

UNION  do.  PARK  COMM. 

ELI2A8ETHPORT 

2652 

UNION 

ft 

40  38 

74  12 

MID 

SEWAGE  TREATMENT  PLANT 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

17*1 

ESSEX 

a 

40  50 

74  17 

340 

BA 

BA 

BOROUGH  ESSEX  FELLS 

FLEMI NGTON  1  NE 

3029 

HUNTERDON 

10 

40  31 

74  51 

140 

7A 

7A 

DONALD  YOUNG 

FORTESCUE 

1102 

CUMBERLAND 

2 

39  14 

75  10 

5 

7A 

JOHN  LOPER 

FREEHOLD 

3181 

MONMOUTH 

10 

40  15 

74  IT 

194 

6P 

61 

C   H 

FRANK  J.  MOREAU 

GLASSBORO 

3291 

GLOUCESTER 

; 

39  42 

75  07 

135 

fta 

8A 

GLASSBORO  STATE  COLLEGE 

GREENWOOD  LAKE 

PASSAIC 

41  09 

74  20 

660 

7A 

GEORGE  T.  WIGGINS 

HACKENSACK 

I5T! 

BERGEN 

4 

40  53 

74  03 

10 

INACTIVE  7/15/63 

HAMMONTON  2  NNE 

ATLANTIC 

39  39 

74  48 

8A 

6A 

W.  HUBBARD  PARKHURST 

HIGH  POINT  PARK 

J9J5 

; 

41  IB 

74  40 

1570 

ea 

IA 

N.  J.  OEPT. OF  CONS. 

MIGHTS TOWN  1  N 

195] 

MERCER 

10 

40  17 

74  31 

100 

6P 

6P 

JAMES  R.  PICKERING 

INDIAN  MILLS  2  W 

4229 

BURLINGTON 

7]  39  48 

100 

7P 

TP 

EDWARD  ENTWISTLE 

IRVINGTON 

".260 

ESSEX 

1  40  43 

74  15 

90 

Mil 

JOINT  MEETING  GARAGE 

JERSEY  CITY 

4339 

HUDSON 

1  40  44 

74  03 

135 

Nil 

Mil 

JERSEY  CITY  WATER  DEPT . 

LAM8ERTVILLE 

4635 

HUNTERDON 

2  40  12 

74  57 

75 

IP 

6P 

H 

E.  £.  CASE 

LAY TON  2 

<.?36 

SUSSEX 

2i  41  15 

74  52 

390 

7A 

7A 

CHARLES  KOONS 

LITTLE  FALLS 

till 

PASSAIC 

8  40  53 

74  14 

150 

9A 

9A 

PASSAIC  VLY.  WTR.  COMM. 

LONG  BRANCH 

MONMOUTH 

ll  40  IB 

74  00 

20 

Mil, 

NIC 

:  hj 

WILLIAM  D.  MARTIN.  JR. 

LONG  VALLEY 

5003 

MORRIS 

101  40  »7 

530 

7  A 

H 

MISS  PEARL  HINSHAW 

LUMBERTON 

BURLINGTON 

2  39  58 

74  4B 

25 

JAMES  LAWTON 

MACOPIN  INTAKE 

507] 

PASSAIC 

8  41  01 

74  24 

584 

CLOSED  11/6/60 

MAHHAH 

BERGEN 

B'  41  06 

74  10 

253 

TA 

ROBERT  G.  GLASGOW 

MANVILLE 

SOMERSET 

10  40  33 

74  34 

50 

IA 

JOHN  L.  RADCL1FFE 

MARLBORO  SCS 

MONMOUTH 

ll  40  20 

120 

GEROW  BRILL 

MAYS  LANDING 

534* 

ATLANTIC 

3  39  27 

74  44 

10 

9A 

M 

COUNTY  EXTENSION  SVC. 

^ 

OBSERVATION 

6 

UJ 

O 

W 

P 

Z 

1 

i 

3 

TIME  AND 

2 

B 

P 

TABLES 

STATION 

a 

COUNTY 

< 

OBSERVER 

Q 

< 

0 

i 

f 

U 

! 

s 

U 
O- 

I 

MIDLAND  PARK 

5503 

BfPGEN 

6 

40  59 

74  09 

210 

HID 

RIOGEWOOD  WATER  CO. 

HILLVILLE 

557(, 

CUMBERLAND 

« 

39  24 

T5  03 

60 

8A 

HIS 

L.  J.  6ALLAHEB 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

5581 

CUMBERLAND 

6 

39  22 

T5  04 

TO 

MID 

Mill 

FED.  AVIATION  AGENCY 

MILTON 

5597 

MORRIS 

a 

41  01 

T4  32 

950 

7A 

JERSEY  CITY  WATER  WKS. 

MOORE S TOWN 

5728 

BURL  I NGTON 

2 

39  58 

74  58 

55 

MID 

IA 

H.  J.  WILLARD 

MORRIS  PLAINS  1  W 

57e>9 

MORRIS 

8 

40  50 

74  30 

400 

BA 

BA 

JOSEPH  H.  GARRIS.  Ill 

NEWARK  WB  AIRPORT 

6026 

ESSEX 

1 

40  42 

74  10 

11 

HID 

HID 

: 

HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

600  2 

MIOOLESEX 

10 

40  28 

74  26 

86 

5P 

ARTHUR  H.  AHLOUIST 

NEW  MILFORD 

6144 

BERGEN 

4 

40  57 

74  02 

12 

MID 

HACKENSACK  WATER  CO. 

NEW  MONMOUTH 

6154 

MONMOUTH 

1 

40  25 

74  06 

30 

4P 

4P 

ST.  MARYS  SCHOOL 

NEWTON 

6177 

SUSSEX 

: 

41  03 

7*  45 

565 

8A 

BA 

c 

H 

NEWTON  WTR.  *  SWR.COMM. 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

PASSAIC 

i 

41  02 

74  30 

870 

BA 

NEWARK  WATER  DEPT. 

OLOWICK 

65'.'. 

HUNTERDON 

10 

40  40 

7*  45 

260 

BA 

DAN  A.  COUGHLIN 

ORANGE 

6560 

ESSEX 

8 

74  13 

160 

H 1  D 

COUNTY  ENGINEER 

PATERSON 

6775 

PASSAIC 

a 

40  54 

74  09 

100 

BA 

P.  J.  DEL  VECCH10 

PEM6ERTON  3  E 

6843 

BURLINGTON 

2 

39  5B 

74  38 

80 

5P 

5P 

SP 

PHILIP  E.  MARUCCI 

PHILLIPSBURG 

6974 

WARREN 

2 

40  41 

75  11 

180 

3P 

3P 

TOWN  OF  PHILLIPSBURG 

PHILL1PSBURG  BRIDGE 

6979 

WARREN 

2 

40  42 

76  12 

200 

7A 

JOINT  TOLL  BRIDGE  COMM. 

PLAINFIELO 

7079 

UNION 

10 

40  36 

74  25 

120 

BP 

BP 

MRS  VIVIAN  SCHERER 

PRINCETON  WATER  WORKS 

7328 

MERCER 

10 

40  20 

74  40 

60 

HID 

PRINCETON  WATER  CO. 

RAHWAY 

7393 

UNION 

9 

40  36 

74  16 

20 

MID 

H 

RAHWAY  VLY.  SWG.  AUTH. 

R 1 NGWOOD 

7  58  7 

PASSAIC 

8 

41  08 

T4  16 

305 

10A 

NO.  JERSEY  WTR.  SUPPLY 

RUTGERS  MICRO-MET  STA 

7631 

MIDDLESEX 

10 

40  29 

T4  26 

125 

G 

RUTGERS. THE  STATE  UN  1 V  | 

SEABROOK  FARMS 

7936 

CUMBERLAND 

2 

39  30 

T5  14 

IA 

BA 

BA 

SEABROOK  FARMS  CO 

SHILOH 

CUMBERLAND 

2 

39  2B 

T5  18 

120 

5P 

5P 

EVERETT  DICKINSON 

SOMERVILLE 

8194 

SOMERSET 

10 

40  35 

T4  3T 

90 

6P 

6P 

W.  E.  HAVER 

SPLIT  ROCK  POND 

8fco: 

MORRIS 

a 

40  68 

74  28 

600 

to* 

SPRINGFIELD 

8*23 

UNION 

l 

74  IB 

90 

: 

UNION  COUNTY  ENGINEER 

SUSSEX 

BM4 

SUSSEX 

9 

41  13 

440 

7A 

7A 

BRICE  B.  STANTON 

TOMS  RIVER 

8916 

OCEAN 

1 

39  57 

74  13 

10 

6P 

6P 

TOMS  RIVER  WATER  CO. 

•TRENTON  WB  CITY 

868  3  MERCER 

2 

40  13 

74  46 

56  MID 

HII 

: 

HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

TUCKERTON 

OCEAN 

1 

39  36 

T4  20 

10 

6P 

6P 

SCOTT  MATH1S 

WANAOUE  RAYMOND  0AM 

9187 

PASSAIC 

a 

41  03 

74  18 

320 

WATER  SUPPLY  COMM. 

WATCHUNG 

9.-71 

UNION 

10 

74  25 

260 

UNION  COUNTY  ENGINEER   i 

WERTSVILLE 

9363 

HUNTERDON 

10 

40  27 

160 

7A 

ROBERT  M.  MANNERS 

WEST  WHARTON 

M  OR 

MORRIS 

8 

40  54 

74  36 

680 

7A 

N.J.  POWER  *  LIGHT  CO.  1 

WOOOCLIFF  LAKE 

9832 

41  01 

74  03 

103 

HIE 

HACKENSACK  WATER  CO.    ' 

WOOD ST OWN 

9910  SALEM 

i 

39  39 

75  19 

50 

5P 

5P 

CREAM  VALLEY  DAIRY 

CLOSED  STATION 

MACOPIN  INTAKE 

5071 

PASSAIC 

1 

41  01 

74  24 

581 

CLOSED  11/6/60 

i 

1 -COASTAL;       2-DELAWARE;       3-GREAT   EGG   I 


-HACKENSACK;       5-HUD90K;       6-MAUTUCE;       7-MULLICA;       8-PASSAIC;       9-RAHWAY;       10-RARITAN;       11-ROCKAWAi 


REFERENCE  I 


Addl 


cli 


of  : 


Trenton,  New  Jersey 


Figures  and  letters  following  the  station  name.  su< 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only 
Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degrees 
Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  dati 
Divisions,  as  used  In  "Climatologlcal  Data"  Table  < 


Unl. 


e   negative   depai 


he    preceding    June    i 


with    data    for    September    19S6. 


a  Is    for   all 


tures  of" 

/erage 

oa. 

ly  temperatures 

e :   Tempera 
from  65*  F. 

ure  in  °P, 

preclpi 

tati 

ndard  Weat 

Her  Bu 

wa 

type 

n  pan  as  r 

oot  diameter  unless  ot 
corded  during  24  hours 

"e'nd'lng 

shown  by 

tologlcal 

3tanda 

d  n 

am 

s  based  on 

the  period  1 

931-1960. 

In  the  "Snowfall 

qua 

Snoi 
ntly 

on  Ground 
occasional 

Table  are 
drifting  an< 

^the^cau 

ses  of  1 

t  of 

ical 

var' 

ologlcal  D 

»ta"  T 

ble 

and 

the  "Snowf 

1 1  and  Snow 

on  Ground' 

Table,  and 

In  t 

Monthly   degree   day    tota 
Max  and  Uir>    in    "Evapon 


lability    in    the   snowpack   i 
he   "Seasonal    Snowfall"    Table 


ground.       Samples    for    i 


e  for 
vlng  t 


24  hours  ending  i 


e"  ;    "Dal ly  Preclpi' 


liar 


Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  sta 
In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  ■'Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  li 
n.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes ,  and  are  published  la 


C  Recording  Rain  Gage  Stat 

G  "Soil  Temperature"  Table 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table 

J  "Supplemental  Data"  Table. 


of  I 


i  snowfall  and/or  i 


OTHER  REFERENCE  NOTES 


i  ground 


ord  in  the  "CI ima tolog lea  1  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  Is  lndl 
olated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue 
ord  In  the  "Supplemental  Data"  Table,  "Dally  Precipitation"  Table;  "Evaporation 


e  the  following: 
"Hourly  Preclpi 


e"  Table;  "Snowfall 


observed  one  minute  wind  speed.   This 

ieters  are  general  ly  exposed  in  a  shelti 

roof  of  a  building. 

equipped  with  a  windshield. 


B  Adli 
D  wati 
H  One 


V   Includ 

X  Observ 

VAR   This  e 


adjusted  to  represent 
olumn  in  Station  Index 


following  day. 


f  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

an  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table  for  detail) 

a  full  month. 

t  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Pn 


Information  cone 

era 

may  be  found  in 

the 

Superintendent  of  Documents. 


endent  of  Documents,  Gove 

y  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure ,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this 
the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  15  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  i 
issue  of  Local  Climatologlcal  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  IS  cents. 

copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  yei 


USCOMM-WB-Asbeville 


Tub? haoaa .    p. 


^O  Port    J« 


y^un  p. 
/ 

/Laytoa 


•V  ° 

^S  GardaaralUa,    H.T. 

'■it    Polal     l-..h 

-o-         ** 

\    ° 


NEW  JERSEY 


Suaae* 

o- 


STATUTt  MiLfS 


OlMIIMiMli 

/  O  *aw  ' 

/  O        9H'r#rn   ■««    fork*.    H.    T 

O/*  llen-wood^kw       -O- 

.  /  «*.« 

'      Charlottaburg  lanaqua   Bayvond   Daa       ^^ 
■*•   ■••6  '      -6-  •    /  0loodcllfT   Lai 

»     ~.P  ^^*— «w  {_  Allandale      •  ^* 

d    InTaka      I 

\  ^ 


Lak*    Dobba  farry,  K .  Y. 

-o 


O  Midland  Park 


\     "  \  Na«  Mil  ford     t    Scaradala,  N.  Y. 

'  I         •  I       / 

Little    Fill.  P»ter«on                             f 

:  >.  oj  H..k.  „...  k      ! 

^  s     •    I  I 


79TB   UII01U   TIB. 


Plaaaantvllla,    ■,    T. 


Park   MB,    N.Y. 

MY    *B   AP   La   Ouardla,    N.Y. 


ipstead   Balverne,    M.    Y. 


Bilford    3   m.    Del 


STATION    LEGEND 

0      •       *      Precipitation    only 

(t>  Precipitation,  storage 

•O    ♦    -0>-    Precipitation   and    Temperature 

-6-    -4"    ▼    Precipitation,  Temperature "  *>rf  Evaporation 

Type  of  gage:        O     Non- recording, 

•   Recording,         »     fl»M  //Pdf 

Double  circle  comoinotions  indicate  the   availability   of 

more   detailed  meteorological  dote 


57-  ^ 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

ROBERT  M.  WHITE,    Chi»I 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  JERSEY 


APRIL  1964 
Volume  69        No.  4 


ASHEVILLE:  1964 


JU*2i  i=e4 ' 


NEW  JERSEY  -  APRIL  1964 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:        87°  on  the  18th  at  Belleplain  St  Forest 

Lowest  Temperature:     12°  on  the  2d  at  Layton  2 

Greatest  Total  Precipitation:  7.  68  inches  at  Toms  River 

Least  Total  Precipitation:  3.  57  inches  at  High  Point  Park 

Greatest  One-Day  Precipitation:       1.  96  inches  on  the  29th  at  Bass  River  St  Forest 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:        0.  5  inch  at  Oak  Ridge  Reservoir 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:       1  inch  on  the  10th  at  Oak  Ridge  Reservoir 

SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 

Perhaps  the  outstanding  item  of  meteorological  interest  for  the  month  is  the  fact  that  reservoirs  in  norttiert i  New 
Jersev  reached  capacity  in  late  April  for  the  first  time  in  three  years.    The  last  time  reservoirs  totoMeawer* 
fZ  was  Z ^  April  1^1.  Nearly  aUreeervoira  were  somewhat  below  capacity  at  their  greatest  height  in  the  spring 
of  1962,  and  the  deficiency  of  water  was  even  greater  in  the  spring  of  1963. 

Donald  V.  Dunlap 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Office 

c/o  General  Delivery 

Trenton,  New  Jersey    08608 

PREPARATION    AND   PUBLICATION   OF   THIS   BULLETIN 

Much  of  the  data  presented  in  this  PublJ«ati°°  "™^gf ^hese 
observations  taken  by  volunteer  cooperative  observers  These 
observations  are  mailed  after  the  close  of  th*  m°n*hra°J^a 
National  Weather  Records  Center  at  Asheville  North  Carolina, 
where  they  are  checked  for  accuracy  and  placed  -J-"^-*^ 
cards  These  cards  are  used  to  prepare  copy  for  thenva"ou^ 
tables.      Printing   and  mailing    is    done   at    the   Asheville  Center. 

The   various   steps   all   take   time.      Records    for   any   state  can 
not   be   checked   by   machine   until   nearly   all   of    them   f °r   that 
state   have   been   received.      Printing   can   not   be   done   until    all 
tables    and   the   text    for   an    issue   are   completed   and   assembled. 

Constant    effort    is   made   to   speed   up   publication   and   still   main- 
Sin   high   quality    of    the   data.      A  realistic   deadline    for  mail- 
ing  the   printed   Climatological   Data   has    been   set    as    the   15th  of 
thl   second   following  month    (45   days    after    the   end   of    the  month 
for   which  data   are   published).       If   any   recipient's   copy    is   un- 
duly  delayed,    the   Director,    National   Weather   Records   Center, 
Asheville,    North   Carolina   should   be   advised. 
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18 
18 
18 
18 
18 

23 
25 
23 
26 

13 

2 
2 
5 
2 
2 

461 
435 
458 
415 
476 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

4 

6 
11 

4 
11 

0 
0 
0 
0 
0 

7.59 

6.27 
7.07 
5.48 
5.76 

4.18 

3.60 
2.04 

1.79 
1.05 
1.03 
.95 
1.27 

29 

6 

7 

28 

7 

.0 
.0 
.0 

T 
0 
0 
0 
0 

1 

10 
13 
11 
9 
11 

7 
3 
7 
5 
3 

2 
2 
2 

0 

1 

FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 

59.0 
60.3 
60.8 
59.5 

59.6 

38.9 
40.1 
39.5 

39.1 

37.0 

49.0 
50.2 
50.2 
49.3 
48.3 

-  1.8 

-  2.1 

-  1.6 
•  3.1 

84 
84 
85 
84 
85 

18 
19 
19 
18 
18 

22 

25 
23 

20 
15 

1 

2 

2* 

2 

2 

475 
446 
448 
468 
500 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

6 

6 
7 
6 
10 

0 

0 

0 
0 

0 

5.49 

6.41 
5.91 
5.94 
5.82 

1.91 

2.31 
2.56 
2.40 

1.29 

1.15 

1.25 

1.31 

.96 

7 
29 

7 

7 

28 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
15 
12 
11 

10 

4 

6 
5 

3 
6 

1 
2 

1 
1 
0 

MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEW  MONMOUTH 

59.8 
59.0 
59.2 
59.2 

60.0 

40.3 
39.3 
39.0 
39.7 
38.0 

50.1 
49.2 
49.1 
49.5 
49.0 

•  2.3 

-  1.6 

84 
83 
84 
82 
84 

19 

18 
18 
18 
18 

25 

21 
23 
21 
19 

2 
2 
2 
2 
2 

448 
473 
472 
461 
473 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
7 
7 
6 
8 

0 

0 
0 
0 
0 

5.67 
6.71 
5.56 
4.49 
6.35 

2.12 
1.01 

1.04 
1.07 
1.19 
.88 
1.26 

6 
6 

7 
8 

7 

.0 
•  0 

T 
T 
0 
0 
0 

1 
1 

12 
12 
14 
12 
13 

6 
6 
2 
3 
5 

1 
2 
1 
0 

1 

PEMBERTON  3  E 

SEABROOK  FARMS 

SHILOH 

TOMS  RIVER 

TRENTON  WB  CITY          R 

60.0 

M 
59.2 

61.0 
58.0 

38.5 

M 
39.9 

37.8 
40.5 

49.3 

M 
49.6 
49.4 
49.3 

■  3.0 

-  3.1 

-  2.4 

86 
83 
82 
84 
84 

18 
18 
18 
18 
18 

18 

24 
15 
26 

2 

1 

2 
1 

468 

457 
463 
472 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

6 
10 
4 

0 
0 

0 
0 
0 

6.21 

6.29 
7.68 
5.04 

2.76 
3.18 
1.83 

1.09 

.83 
1.29 
1.00 

7 

8 
29 

6 

•  0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 

14 
10 
11 

7 

b 
6 

3 

1 

0 
4 
1 

TUCKERTON 
WOODSTOWN 

61.2 

39.4 

50.3 

84 

18 

22 

2 

435 

0 

0 

6 

0 

5.62 

.93 

8 

0 

13 

4 

0 

DIVISION 

49.6 

-  1.8 

6.07 

2.62 

COASTAL  03 

ATLANTIC  CITY           R 
CAPE  MAY  3  W 

LONG  BRANCH              R 

54,4 

57. 4M 
54.7 

43.3 
42. 6M 
39.3 

48.9 
50. OM 
47.0 

-  1.0 

-  2.6 

85 
76 
83 

18 
19 
18 

30 
30 
23 

4 
1 
2 

482 
443 
533 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

4 
2 
5 

0 
0 
0 

6.62 
6.79 
6.45 

3.24 
2.82 

1.12 
1.38 
1.35 

28 

7 

29 

T 

.0 

0 
0 

11 
12 
12 

7 
6 
5 

2 
2 
2 

DIVISION 

48.6 

-  1.4 

6.62 

3.30 

T 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  ol  Month 


northern  01 

belvidere 
bernardsville  2  e 

blackwells  mills 
boonton  1  se 
bound  brook  2  w 

6ranchviue 
canistear  reservoir 

CANOE  8R00K 

cedar  grove 
charlotteburg 

CHATHAM 

CLINTON 

ELIZABETH 

ELIZABETHPORT 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

FlEMJNGTON  1  NE 
GREENWOOD  LAKE 
HIGH  POINT  PARK 
IRVINGTON 
JERSEY  CITY 

LAMBERTVILLE 
LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 

MAHWAH 

MANVILLE 

MIDLAND  PARK 

MILTON 

MORRIS  PLAINS  1  W 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEW  MILFORD 

NEwTON 

OAK  RIOGE  RESERVOIR 

OLDWICK 

ORANGE 

PATERSON 

PHILLIP5BURG 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

PLAINFIELD 

RAHWAY 

RINGWOOD 
SOMERVILLE 
SPLIT  ROCK  PONO 
SUSSEX 

WANACUE  RAYMOND  DAM 

WERT5VILLE 

WEST  WHARTON 
WOOOCLIFF  LAKE 

SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  Ap 

AUDUBON 

PASS  RIVER  ST  FOKEST 

BELLEPLAIN  5T  FOREST 

BURLINGTON 

CANTON 

CHATSWORTH 

FORTESCUE 

FREEHOLD 

&LA5SB0R0 

HAMMOUTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
MAYS  LANDING 
MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORE STOWN 

NEfc  BRUNSWICK  EXP  STA 
NEW  MONMOUTH 
PEMBERTON  3  E 

PRINCETON  WATER  WORKS 
SEA3R00K  FARMS 
SHILOH 
TOMS  RIVER 
TRENTON  WB  CITY 


ATLANTIC  CITY 
BELMAR  2  SW 
CAPE  MAY  3  W 
LONG  BRANCH 


5.24 
5,9* 
6,39 
5,99 


6,70 
5,66 
4,82 


6.22 

6.65 
5,49 


5.12 

6.0C 
5,48 
6,62 


.37 

,12   .22 

.25 


,23 

.10 
.18 


.21 
.55 
.42 
.32 
.12 


.38 
.21 
.18 
.23 


6.2<; 

7,66 
5.04 


.18 
.22 
.18 


1.02  .04   .03 
1,24  ,39 
1.11  .27 

1.03  ,27 
1,15  .17 

1,18  ,07   .03 


1,14   ,33   ,65 


.45 
,9B 
1.26 
•  39 


1.13 

•  94 

1.12 

•  72 

•  53 

1.00 

,33 

.46 

•  66 

T 

l.U 

.40 

•  62 

1.03 

.67 

•  OS 

.86 

.72 

1.33 

.5* 

.24 

1.2' 

.62 

•  09 

1.03 

.65 

.57 

1.29 

.56 

.47 
1.19 

,08 
1.26 
1.09 

.35 


,83 
.95 

1.38 


13   14   IS 


15 

.0] 

15 

.22 

37 

.55 

44 

.55 

2". 

.35 

.32 

.35 

.35 

.70 

.79 

.3*. 

•  45 

•  28 

.67 

.22 

.51 

•  6S" 

.69 

•  53 

.17 

.28 

.76 

.23 

.41 

.88 

,41 

.42 

.02 

•  47 

.95 

.4*.  1,1 
.7*.   ,57 
.78   .31 


16   17   18 


.25 

.63 

.06 

•  90 

.18 

.65 

.25 

.80 

.15 

.31 

•  61 

.20 

.60  .45 
.11  1.14 
.36   .49 


22   23   24 


25   26   27 


27   .9!   .29   .01 


10   .48   .01   7 


.64 

.03 

.01 

.60 

.45 

.40 

.08 

.71 

.02 

.55 

.02 

.10 

1.40  1.79 
1.04  .98 
1.96 
1.02   .98 


.15   .80  1.15 


.96  .72 

.73  1,74   .231 

.88  ,63 

,88  1.01   .14' 


.72   .55 

1.26  1.29 
T9   .35 


.01   .48  1.33 


s  lollowing  Sl.lion      Index. 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
APRIL  1964 


Station 


Day  01  Month 


9       10      11       12      13      14      IS      16      17       IS      19      20      21       22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


NORTHERN    01 
BELVIOERE 
B00NT0N    1    SE 

canoe  brook 

charlotteburg 

Elizabeth 

essex  fells  serv  bldg 

flemington  1  ne 

high  point  park 

jersey  city 

lambertville 

LAYTON  2 

LITTLE  FALLS 

LONG  VALLEY 

MORRIS  PLAINS  1  W 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEWTON 

PATERSON 
PHILLIPSBURG 

PLAINFIEtO 

SOMERVILLE 

SUSSEX 

SOUTHERN  02 
ATLANTIC  CITY  WB  AP 
AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 
BURLINGTON 
CHATSWORTH 
FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 
MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 
NEW  MONMOUTH 
PEMBERTON  3  E 


42 

LI 


43 

14 


45 
25 


52 

17 


47   73 
23   39 


50   72 
25   39 


46   68 
24   39 


51   67 
26   40 


49   73 
15   40 


51   72 
23   37 


44   60 
25   37 


44   60 
23   35 


50   71 
20   36 


49   73 
15   38 


44   60 
25   35 


45   71 
21   39 


47   72 
23   35 


50   71 
21   41 


54   74 
19   32 


50   74 
18   37 


67   44 
26   25 


64   42 
28   23 


69   45 
27   32 


69   44   52 


20 
45 


55  49  55 

18  16  24 

45  45  45 

31  29  36 

45  54  50 

29  24  29 

62  41  57 

24  19  21 


65   42 
25   23 


72   46   53 


26 
54 


45   53 
29   34 


54   44 
30   32 


50   47 
23   25 


53   46 

34   36 


49   45 
25   28 


55   52 
29   32 


47   55 
27   28 


51   44 
27   27 


54   43 
20   25 


26   29   32 


49   49 
25   32 


53   47 
26   28 


51   49 
28   28 


68   48   48 
29   29   25 


52   42 
25   29 


53   55 

39   34 


55   56 
43   37 


44   57   57 


46 

36 


54   54 
42   25 


56   45 
45   38 


58 

49 


56   59 
49   33 


53   57 

42   34 


55   57 
41   35 


58   49 
46   36 


56 
51 


58 
41 


62   60 
51   44 


62   60 
43   43 


64   61 
45   40 


59   60 
41   39 


59   62 
41   52 


58   62 
40   49 


50   63 
38   50 


55   64 
37   52 


62   61 
43   47 


55   62 
38   53 


62   60 
49   43 


62   59 
47   41 


55   58 
37   51 


57   59 
38   50 


59   62 
42   55 


47   62 
26   27 


44   58   61 
32   34   34 


29   31   29 


64   60 
35   34 


46   62 
25   30 


60  60  60 

25  28  31 

60  58  53 
36  45  45 

61  62  67 

26  32  32 

43  62  63 

23  27  26 

47  63  65 

34  36  34 

45  59  60 

24  26  28 

46  60  62 

27  31  29 

62  63  56 

34  44  40 

43  62  63 

24  29  29 

47  63  64 
33  38  38 

62  63  67 
29  32  33 

63  64  62 
36  43  45 

63 

26 

64 
31 


63   62 

26   32 


42   62 
26   29 


60   60 
36   35 


64   67 
38   35 


60   63 
30   30 


62   65 
41   37 


62   62 
31   30 


62   60 
35   37 


60   63 
37   35 


62   64 
38   33 


61   63 
35   33 


63   64 
31   28 


60   63 
35   35 


63   65 
36   32 


65   68   61 
31   35   51 


60   65   60 
34   44   50 


58   65   60 
33   46   50 


59   64   60 
31   37   48 


67   60 
43   46 


63   65   60 
31   48   52 


64   70   63 
39   42   51 


57   60   62 
31   38   42 


59   58   56 
42   52   46 


71   62   63 
40   55   53 


65   69   59 
28   36   48 


60   68   60 
38   45   51 


62   69   60 
33   53   50 


60   66   60 
33   42   49 


63   58   58 
42   50   46 


64   68   63 
30   43   50 


61   66   58 
40   49   51 


70   70   66 
38   53   51 


67   61   60 
44   54   50 


68   62   62 
42   56   52 


65   70   62 
31   36   49 


61   61 
53   49 


67 
54 


70   61   60 
41   52   52 


71   62 
54   54 


65   69   62 
44   54   54 


67   61   61 


62   64 
55   45 


64   59   59 
40   50   50 


70   61   62 
39   55   54 


65   65 
35   36 


37   62 
37   41 


60   63 
37   39 


60   60 
34   34 


66   73 
38   44 


60   63 
36   40 


64   64 
37   38 


60   66   73 


63   63 
39   51 


63   81 
36   40 


65   63 
28   32 


62   64 
37   42 


63   62 
35   35 


61   64 
37   38 


64   66 
40   50 


65   63 
35   35 


60   62 
37   42 


65   62 
38   42 


64   79 
38   49 


64   62 
35   35 


63   81   86 


39   48 
65   80 


63   80   87 
30   44   46 


64   81 
40   52 


63   80 
35   43 


63   78   84 
36   43   54 


65   63 
39   45 


63   64 
38   44 


65   80   84 
38   44   52 


63   81 
35   42 


64   63 
38   45 


36   48   56 


63   80 
39   49 


63  H 

39   42 


82   61   46 

44   44   37 


81   38   44 
49   42   35 


51   45 
42   39 


68   46 
42   37 


56   42   38 


47   44 

40   40 


55 
41 


57 
40 


82   59   45 
52   43   36 


55   45 
43   36 


53 

40 


69  49  45 

47  44  42 

72  49  44 

48  43  40 

84  53  47 

53  44  41 


58  44  40 

85  66  49 

58  44  40 

75  50  43 

50  41  39 

75  48  43 

48  42  39 

84  67  50 

58  45  41 

69  52  45 

48  44  42 

69  46  44 

45  41  40 

79  55  43 


63   70 
38   41 


61   78 
33   45 


84   81   52 


42 


50 


38   41   42 


41   49   68 
35   37   40 


70   67 
45   47 


42   51   71 

38   40   41 


57   69 
42   45 


48   50   64 
32   33   35 


45   68 
41   46 


44   60   74 
40   42   42 


49   67 
40   42 


53   71 
39   42 


58 
42 


69   70 
44   44 


48   70   64 
39   48   47 


49   69   66 
40   45   44 


46 

45 

67 

67 

51 

41 

71 

67 

46 

46 

69 

79 

<-2 

48 

67 

66 

47 

42 

67 

61 

44 

47 

56 

66 

42 

47 

59 

67 

44 

46 

70 

61 

47 

46 

66 

63 

49 

43 

57 

67 

4  4 

49 

67 

66 

4? 

47 

67 

64 

50 

41 

68 

68 

44 

46 

70 

69 

42 

47 

67 

64 

47 

44 

60   58 
34   34 


59   58 
42   34 


60   59 
44   32 


68   58 
40   35 


65   68 
46   37 


60   60 
44   35 


60   58 
40   30 


53   55 

35   37 


56   57 
45   42 


58   66 
39   36 


57   59 
35   30 


60   62 
45   37 


56   58 
36   36 


59   59 
43   31 


56   62 
45   41 


56   60 
40   32 


62   62 
46   40 


59   66 
46   36 


58   48 
45   41 


57   47 
45   40 


57   46 
44   40 


55   47 
44   39 


55   50 

44   42 


52   44 

44   40 


57   47 
40   42 


64   58 
38   35 


50   50 
43   42 


56   48 
43   42 


57   50 
45   41 


59   48 
35   35 


57   47 
41   40 


56   45 
42   40 


49   51 
43   42 


68   58 
45   41 


57   47 
45   41 


58   49 
44   42 


61 
46 

67 

43 

69 

38 

55 

52 

32 

44 

49 
41 

59 

42 

65 
33 

66 
33 

63 
52 

54 
44 

48 
42 

56 
42 

64 
35 

68 
36 

69 
36 

59 

44 

50 
40 

58 

60 

61 

57 

48 

47 

38 

34 

33 

48 

44 

44 

60 

67 

68 

62 

51 

47 

40 

37 

36 

50 

42 

41 

67 

60 

66 

61 

55 

47 

33 

28 

28 

51 

45 

43 

66 

65 

69 

67 

56 

47 

43 

37 

37 

51 

43 

42 

60 

64 

69 

62 

57 

45 

40 

30 

29 

49 

42 

42 

58 

63 

68 

66 

48 

45 

43 

35 

35 

48 

41 

40 

66 

56 

64 

66 

62 

45 

39 

34 

34 

44 

43 

42 

65 

60 

67 

69 

60 

45 

39 

32 

35 

44 

43 

4  2 

57 

68 

71 

61 

49 

45 

45 

35 

35 

49 

42 

41 

58 

64 

68 

60 

53 

45 

33 

28 

28 

49 

42 

41 

67 

57 

63 

67 

61 

47 

41 

34 

35 

43 

45 

43 

57 

60 

64 

62 

50 

48 

36 

33 

32 

50 

43 

44 

59 

65 

67 

60 

47 

46 

38 

35 

36 

46 

42 

43 

57 

63 

67 

66 

51 

47 

45 

37 

37 

50 

43 

41 

57 

61 

64 

62 

52 

46 

45 

38 

34 

49 

41 

40 

57 

62 

67 

65 

55 

45 

37 

31 

3  0 

49 

42 

41 

84M  R«i*r»DC4>  NotM  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
APRIL  1964 


Station 

Day 

01  Month 

0 
0) 
3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

SEABROOK  FARMS 

MAX 
M1N 

64 

62 
35 

80 
46 

83 
54 

69 
56 

65 
46 

47 
41 

55 

41 

66 
44 

65 
49 

57 
37 

61 
35 

65 

34 

62 

45 

55 

44 

48 
43 

5HIL0H 

MAX 
MIN 

43 
24 

45 
26 

69 
37 

53 
28 

52 
28 

44 
31 

60 
43 

60 
48 

49 
37 

59 
30 

61 
38 

67 
38 

67 

34 

60 
53 

62 

50 

62 
37 

79 
45 

82 

56 

77 
51 

52 
45 

45 
40 

53 

40 

66 
47 

65 
48 

57 

38 

59 
36 

60 
35 

62 
50 

58 
43 

48 
42 

59.2 
39.9 

TOMS  RWER 

MAX 
MIN 

42 
21 

46 
15 

74 
31 

74 
29 

50 
21 

43 
23 

57 
39 

62 
52 

60 
35 

60 
28 

61 
31 

60 
30 

68 

.  41 

64 
51 

60 
51 

62 

38 

81 
38 

84 
48 

80 
51 

65 

44 

46 
40 

47 
40 

67 
39 

65 

44 

71 
45 

68 
32 

58 
44 

55 
51 

54 
42 

45 

41 

61.0 
37.8 

TRENTON  wB  CITY 

MAX 
MIN 

43 
26 

48 
28 

72 
36 

43 
29 

51 
29 

46 
33 

56 
45 

59 
42 

47 
37 

60 
35 

61 
43 

64 
39 

70 
43 

62 
55 

62 
46 

63 
39 

81 
50 

84 
56 

63 
45 

46 
40 

43 

39 

52 

41 

68 
50 

62 

45 

57 

43 

65 
39 

67 
38 

57 
43 

44 

40 

45 
41 

58.0 
40.5 

TUCKERTON 

MAX 

MIN 

WOODSTOWN 

MAX 
MIN 

46 
26 

47 
22 

71 
36 

48 
26 

55 
26 

53 
34 

62 
41 

63 
42 

52 

33 

61 
27 

63 
33 

66 
34 

70 
44 

62 
55 

65 
54 

64 
37 

82 
47 

84 
52 

76 
51 

52 

44 

46 

41 

56 
41 

66 
46 

66 
54 

62 
36 

64 
32 

66 
33 

62 
51 

57 
42 

48 
43 

61.2 
39.4 

COASTAL  03 

ATLANTIC  CITY 

MAX 
MIN 

43 
32 

46 
32 

63 
39 

48 
30 

41 
32 

52 

40 

56 
49 

57 
43 

49 
39 

57 
34 

52 

40 

51 

44 

56 

47 

55 
51 

56 
50 

62 
39 

68 
57 

85 
56 

67 
48 

48 
44 

44 
43 

51 
43 

64 

48 

55 

48 

52 

45 

54 

41 

53 

46 

53 
49 

49 
45 

46 
45 

54,4 
43.3 

CAPE  MAy  3  W 

MAX 
MIN 

40 
30 

46 
35 

62 
38 

62 
33 

46 
32 

45 
38 

57 
44 

62 

49 

55 

40 

56 
42 

56 
38 

57 
40 

59 
46 

59 
49 

59 
49 

60 
43 

75 
47 

73 
53 

76 
52 

55 

44 

55 
42 

52 

43 

63 
45 

58 
42 

57 
36 

56 
43 

58 
51 

57 
46 

48 
44 

57.4 
42.6 

LONG  BRANCH 

MAX 
MIN 

42 
25 

48 
23 

73 
36 

45 
29 

43 

30 

52 

29 

57 
45 

58 
46 

47 
37 

60 
33 

57 

40 

52 
35 

58 
42 

57 
50 

55 
47 

62 
39 

58 
44 

83 
49 

65 
45 

46 
41 

44 
40 

47 
42 

68 
45 

56 
45 

53 

41 

56 
37 

56 
36 

53 
45 

45 
41 

45 
42 

54,7 
39.3 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  Ol  Month 

Total 

or 
Avg. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  1 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SOUTHERN  02 

EVAP 

m 

m 

m 

_ 

_ 

_ 

_ 

m 

„ 

. 

. 

. 

_ 

_ 

.23 

.25 

•   .42  .09  .03  .03 

.15 

.21 

.09 

.18 

.19 

.11 

.22 

. 

WIND 

„ 

„ 

. 

„ 

m 

. 

. 

_ 

m 

. 

m 

a 

m 

• 

• 

sol 

T4 

•   161  123   75   38 

42 

64 

4S 

62 

87 

150 

160 

- 

MAX 

71 

83   52   46   54   74 

74 

60 

71 

71 

64 

48 

50 

- 

MIN 

40 

44 

51 

" 

46 

41 

41 

43| 

52 

45 

40 

42 

43 

45 

43 

" 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


STATION  AND  DEPTH 

Day  of  month 

• 
o> 
i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

RUTGERS  MICRO  MET  STA 

PLOT  #  1 

1  INCH 

MAX 
MIN 

42 

33 

41 
33 

47 

38 

44 
36 

48 
35 

39 

38 

45 
39 

48 

44 

44 
40 

47 
37 

51 
40 

50 
41 

52 

44 

52 
49 

53 
49 

54 
45 

58 
46 

57 
49 

55 
51 

51 

45 

46 
45 

- 

56 

55 
48 

54 
48 

58 
46 

57 

47 

54 
50 

50 

47 

48 
46 

50.3 
43.5 

2  INCHES 

MAX 

MIN 

41 
33 

40 
33 

46 
38 

42 
37 

46 
35 

39 

38 

44 
39 

48 
44 

44 
40 

46 
38 

49 

40 

49 

41 

51 
44 

51 

48 

51 
49 

53 
45 

56 

46 

56 
49 

54 

51 

51 

45 

45 
45 

- 

55 

54 
48 

54 
48 

56 

47 

56 
47 

53 
50 

50 
47 

47 
46 

49.2 
43.5 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

39 

34 

39 

34 

43 
38 

41 
37 

44 
36 

39 
39 

43 

39 

45 
43 

44 
41 

44 
39 

47 
41 

47 

42 

49 
44 

49 
47 

52 
48 

51 

46 

53 
46 

54 
49 

53 
51 

51 
46 

46 
46 

- 

52 

52 

48 

51 
48 

54 
46 

55 

48 

53 
50 

51 

47 

47 
46 

47.9 
43.8 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

36 
36 

38 
36 

41 
38 

40 
39 

41 
38 

39 

38 

42 
39 

44 
42 

44 
41 

43 
40 

45 
42 

45 
42 

47 

44 

48 
46 

49 

48 

49 
46 

47 
46 

51 
47 

52 
51 

51 
47 

47 
46 

- 

50 

51 
49 

50 
49 

51 
48 

52 

49 

52 

51 

51 
51 

48 
47 

46.5 

44.5 

16  INCHES 

MAX 
MIN 

38 
38 

38 
38 

40 
38 

40 
39 

40 
39 

40 
38 

40 
39 

42 

40 

42 
41 

41 

41 

42 
41 

43 
42 

44 
43 

45 
44 

46 
45 

46 
46 

47 
46 

47 
47 

49 
47 

48 
47 

47 
46 

- 

47 

47 
47 

48 
47 

49 
48 

49 
48 

49 
49 

50 
49 

49 
47 

44.7 
43.9 

32  INCHES 
•LOT  *  2 

MAX 
MIN 

40 
39 

39 
39 

39 
39 

39 
39 

40 
39 

40 
39 

40 

40 

40 
40 

41 
40 

41 
41 

41 

41 

42 

41 

42 
42 

43 
42 

43 
43 

44 
43 

44 
44 

45 
44 

46 
45 

46 
45 

46 
45 

— 

46 

46 
46 

46 
46 

46 
46 

47 
46 

47 
47 

47 
47 

47 
47 

43.3 
42.2 

1  INCH 

MAX 
MIN 

50 

30 

50 
31 

58 
33 

51 
32 

61 
31 

40 
32 

50 
40 

52 
45 

46 
34 

60 
32 

66 
36 

61 
36 

62 

42 

58 
51 

63 
43 

65 
37 

74 
42 

72 
46 

60 
49 

49 
41 

46 
40 

- 

71 

67 

45 

64 
43 

74 

40 

73 

40 

58 
46 

46 

43 

47 
43 

58.5 
39.6 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

48 
31 

49 
31 

56 
35 

50 
33 

59 
32 

40 

33 

49 
40 

51 
45 

47 
35 

58 

33 

63 
37 

59 

37 

60 

43 

57 

51 

61 
45 

62 
38 

71 
44 

69 
47 

59 

50 

50 
42 

45 
41 

- 

68 

65 

45 

62 

44 

71 
40 

71 

41 

57 
47 

47 
43 

47 
43 

57.0 
40.5 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

45 
32 

45 
32 

52 
37 

47 
34 

54 
33 

40 
35 

47 
40 

50 

45 

45 
38 

54 
34 

59 
38 

55 

39 

57 

45 

55 
51 

58 
48 

59 
40 

66 
45 

64 

48 

58 

51 

51 

43 

45 
42 

- 

63 

61 
47 

59 
46 

66 
42 

66 
43 

56 

48 

48 
45 

47 
44 

54.3 
41.8 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

40 
34 

40 

35 

46 
41 

42 
37 

46 
36 

39 

38 

45 
39 

47 
45 

45 
41 

43 
38 

51 
41 

50 
42 

51 
46 

52 

49 

53 

51 

53 

45 

57 
47 

58 
50 

56 
53 

53 

46 

46 
44 

" 

55 

55 
49 

54 
49 

56 
46 

57 
47 

54 
50 

50 
46 

47 

45 

49.6 

44.2 

MAX   AND   MIN    TEMPERATURES   ARE    FOR    THE    24   HOUR    PERIOD    ENDING   AT    MIDNIGHT. 

PLOT    *1    -   SLOPE    OF   GROUND ■      FLAT.      SOIL    TYPE i       LOAM.      GROUND    COVER i      KENTUCKY    BLUEGRASS. 
CONNECTED    TO   A    BROWN    ELECTRONIK   POTENTIOMETER. 


SLOPE    OF    GROUND i       FLAT.       SOIL    TYPE t 
CONSTANTAN    THERMOCOUPLES. 


LOAM.       GROUND    COVER i       BARREN.       INSTRUMENTATION 


INSTRUMENTATION!       COPPER-CONSTANTAN    THERMOCOUPLES 
BROWN    RECORDING    POTENTIOMETER   WITH    COPPER- 


S'* Biluno  NotM  Following  Station  Indwc 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON   GROUND 


NEW  il  km  I 
APRIL  196* 


NORTHERN  01 
BELVIOERE 

FLEMINGTON  1  NE 

MORRIS  PLAINS  1  w 

NEWARK  MS  AIRPORT 

PATERSON 

PLAINFIELD 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

SOUTHERN  02 
ATLANTIC  CITY  WB  AP 

HI6HTST0WN  1  N 

MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 


SNOWFALL 
5N  ON  GNt> 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


Day  of  month 


27   28   29   30   31 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
p.  h. 

Rel.it 

ve     humidity    averages  - 
percent 

Number  of  days  with 

precipitation 

Sal 

s:; 

0     O    3 

n.  a  S 

"S 

Station 

'3 
> 
a 

a.23 
8  ©  > 

SIS! 
p.~  a. 

0 

8 
< 

I    0 

£  1 

1       1 
&  'o  1 
Q       J 

J5 
QJ2 

O  UJ 
O 

O  Ul 

o 

a.  i- 

O  US 

o 

Q.  h- 

O  UJ 
O 

1^ 

■ 

o 

D 

O) 
o 

o 

O) 
1 

g 

O) 
01 

A 

CD 

0) 

O) 

T 

o 
q 

0 
> 

0 

3 

0   |2 
8   Si 

0  *.  5 

ATLANTIC   CITY   WB   AIRPORT 

07 

7 

10.9 

36++ 

24 

3 

81 

81 

61 

74 

4 

5 

3 

5 

2 

0 

19 

41 

6.8 

ATLANTIC    CITY 

" 

" 

13.5 

38++ 

WWW 

9 

- 

- 

- 

- 

- 

4 

4 

5 

2 

0 

_ 

_ 

. 

LONG  BRANCH 

NE 

10 

12.5 

58 

w 

3 

- 

76 

56$ 

68 

2 

4 

7 

3 

2 

0 

18 

48 

5.8 

NEWARK   WB   AIRPORT 

11 

7 

10.8 

33++ 

23 

3 

72 

74 

55 

67 

4 

5 

7 

3 

1 

0 

20 

_ 

6.6 

TRENTON    WB    CITY 

55 

" 

9.5 

38 

swf 

3 

" 

" 

" 

" 

2 

4 

6 

4 

1 

0 

17 

45 

6.6 

DIRECTIONS    ENTERED    IN    FIGURES    ARE    TENS    OF    DEGREES 
f      TO    8   COMPASS    POINTS    ONLY 


See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
-   35  - 


STATION  INDEX 


OBSERVATION 

d 

UJ 

O 

w 

W 

Z 

O 
P 
< 

TIME  AND 

z 

B 

P 

TABLES 

STATION 

a 

COUNTY 

< 
Q 

p 

3 

3 
z 
o 

OBSERVER 

i 

1 

it 

ALLENDALE 

0100 

BERGEN 

g 

41    02 

74    08 

270 

c 

BERGEN    COUNTY    ENGINEERS 

ATLANTIC    CITY    WB    AP 

0311 

ATLANTIC 

1 

39    27 

74    35 

58 

MID 

MID 

C    HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

•ATLANTIC    CITY 

0325 

ATLANTIC 

1 

39    23 

11 

MID 

HID 

STATE    MARINA 

AUDUBON 

0146 

2 

39    54 

75    04 

50 

IIP 

IIP 

IRVIN    J.    NYGREN 

BASs    RIVER    ST    FOREST 

05^3 

BURLINGTON 

39    37 

74    26 

30 

N.J.    FORESTRY    SERVICE      j 

BELLEPLAIN    ST    FOREST 

0690 

CAPE    MAY 

39    15 

74    52 

5P 

5P 

BELLEPLAIN    STATE    FOREST! 

BELMAR    2    SW 

0721 

MONMOUTH 

1 

40    09 

74    04 

40 

WALTER    J    SCHANCK 

BELVIDERE 

WARREN 

2 

40    50 

75    05 

275 

7A 

7A 

CLEMENT    HAUPT 

BERNARDSVILLE    2    E 

Q  79  7 

SOMERSET 

B 

40    43 

74    32 

240 

BERNARDS    WATER    COMPANY    1 

8LACKWELLS    MILLS 

0847 

SOMERSET 

10 

40    29 

74    35 

27 

7A 

HENRY    M.    MILLER 

SOON TON    1    SE 

0907 

MORRI5 

S 

40    54 

74    24 

280 

SA 

8A 

JERSEY   CITY   WATER    WORKS 

BOUND    BROOK    2    W 

0927 

SOMERSET 

10 

40    3  3 

74    34 

50 

8A 

AMERICAN    CYANAMID    CO. 

BRANCMV1LLE 

0978 

SUSSEX 

5 

41    09 

74    45 

580 

ALBERT    M.    DAVENPORT 

BURLINGTON 

1211 

BURLINGTON 

2 

40    05 

74    52 

12 

6P 

6P 

PUBLIC    SVC.    E.    +    G.    CO. 

CAN1STEAR   RESERVOIR 

1327 

SUSSEX 

8 

41    07 

1040 

NEWARK    WATER    DEPARTMENT 

CANOE    8 ROOK. 

1335 

ESSEX 

8 

40    45 

74    21 

180 

8A 

9A 

COMMONWEALTH    WATER    CO. 

CANTON 

1343 

SALEM 

2 

39    28 

75    25 

20 

9A 

GERTRUDE    S.    WILLIS 

CAPE    MAY    3    W 

1351 

CAPE    MAY 

1 

38    57 

74     58 

10 

SP 

SP 

: 

N.WEST    MAGNES1TE    CO. 

CEDAR   GROVE 

1472 

ESSEX 

8 

74     13 

8A 

J.    A.    PLUNKETT 

CENl£RTON 

1512 

SALEM 

6 

39    31 

75    10 

80 

: 

C    W    THORNTHWA1TE    ASSOC 

CHARL0TTE3URG 

1582 

PASSAIC 

e 

41     0? 

74    26 

760 

7A 

7A 

H 

NEWARK    WATER    OEPT. 

CHATHAM 

1590 

MORRIS 

e 

40    44 

74    23 

185 

8A 

EDWARD    P.    MOLITOR 

CHAT SWOP TH 

159B 

BURLINGTON 

l 

39    49 

74   32 

100 

5P 

5P 

EARL    M.    KERCHNER 

CLINTON 

1  ?<,'■/ 

HUNTERDON 

10 

40    38 

74    55 

200 

ELIZABETH 

26*4 

UNION 

l 

40    40 

74    14 

40 

5P 

5P 

UNION    CO.     PARK     COMM. 

ELIZA8ETHPORT 

265! 

UNION 

e 

40    38 

74    12 

10 

MID 

SEWAGE     TREAIMENT    PLANT 

ESSEX    FELLS    SERV    BLOG 

2768 

ESSEX 

e 

40    50 

74    17 

«A 

BA 

: 

BOROUGH    ESSEX    FELLS 

FLEMINGTON    1    NE 

3029 

HUNTERDON 

L( 

40    31 

74    51 

140 

DONALD    YOUNG 

FORTESCUE 

3102 

CUMBERLAND 

2 

39    14 

75    10 

5 

7A 

JOHN    LOPER 

FREEHOLD 

3181 

MONMOUTH 

10 

40    15 

74     17 

194 

6P 

6P 

:  h 

FRANK    J.    MOREAU 

GLASSBORO 

3291 

GLOUCESTER 

2 

39    42 

75    07 

135 

8A 

8A 

: 

GLASSBORO    STATE    COLLEGE' 

GREENWOOD    LAKE 

3516 

PASSAIC 

e 

41    09 

74    20 

660 

7A 

GEORGE    T.    WIGGINS 

HACKENSACK 

15  72 

BERGEN 

40    53 

74    03 

10 

; 

INACTIVE    7/15/63 

HAMHONTON    2    NNE 

16  6  2 

ATLANTIC 

39    39 

74    48 

6A 

8A 

W.    HUBBARD    PARKHURST 

HIGH    POINT    PARK 

3935 

SUSSEX 

2 

41     18 

74    40 

1570 

8A 

BA 

N.    J.    OEPT. OF    CONS. 

HIGHTSTOWN    1    N 

3951 

MERCER 

1C 

74    31 

1O0 

6P 

6P 

:  h 

JAMES    R-    PICKERING 

INDIAN    MILLS    2    W 

4229 

BURLINGTON 

39    46 

74     47 

100 

7P 

7P 

EDWARD    ENTWISTLE 

IRVINGTON 

4260 

ESSEX 

; 

40    43 

74    15 

90 

MID 

c 

JOINT    MEETING    GARAGE 

JERSEY    CITY 

4339 

HUDSON 

40    44 

74    03 

135 

Mil 

MID 

JERSEY    CITY    WATER    DEPT . 

LAM8ERTVJLLE 

(.635 

HUNTERDON 

40    22 

7M    57 

75 

6P 

6P 

H 

E.    E.    CASE 

LAYTON    2 

4736 

SUSSEX 

2 

41     15 

74    52 

39C 

7A 

7A 

CHARLES    KOONS 

LITTLE    FALLS 

4881 

PASSAIC 

t 

40    53 

74     14 

150 

;  h 

PASSAIC    VLY.    WTR.    COMM. 

LONG    BRANCH 

4  g  h 

MONMOUTH 

I 

74    00 

20 

"11 

Mil 

t    HJ 

WILL  1AM    0.     MART  IN.     JR. 

LONG    VALLEY 

Mu 

MORRIS 

ie 

40    47 

74    47 

53C 

MISS     PEARL    HENSHAW 

LUMBERTON 

505f 

BURLINGTON 

2 

39    58 

74    48 

25 

JAMES    LAWTON 

51  <..". 

QERGEN 

f 

41    06 

74     10 

253 

7A 

ROBERT    G.    GLASGOW 

MANV1LLE 

519 

SOMERSET 

1C 

40    33 

74     34 

61 

JOHN    L.    RAOCUFFE 

MARLBORO    SCS 

524* 

MONMOUTH 

1 

40    20 

74     14 

12C 

: 

GEROW    BRILL 

MAYS    LANDING 

534< 

ATLANTIC 

39    27 

K 

9A 

COUNTY    EXTENSION    SVC. 

MIDLAND    PARK 

5502 

BERGEN 

40    59 

74    09 

21C 

... 

RIOGEWOOD    WATER    CO. 

IARK  WB  AIRPORT 
I  BRUNSWICK  EXP 
I    MILFORD 
I  MONMOUTH 


OAK  RIDGE  RESERVOII 
OLDWICK 

ORANGE 


R I NGWOOD 
RUTGERS  M1CRO-ME 
SEABROOK  FARMS 
SHILOH 
SOMERVILLE 
SPLIT  ROCK  POND 
SPRINGFIELO 
SUSSEX 
TOMS  RIVER 


rON  ' 


CITY 


TUCKERTON 
WANAOUE  RAYMOND  i 
WATCHUNG 
WERTSVILLE 
WEST  WHARTON 
WOODCLIFF  LAKE 
WOOOSTOWN 


CUMBERLAND 

CUMBERLAND 

MORRIS 

BURLINGTON 
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NEW  JERSEY  -  MAY  1964 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:  96°    on   the   25+   at   3   stations 

Lowest  Temperature:  30°    on   the   3d   at   Layton   2 

Greatest  Total  Precipitation:         2.74    inches   at   Wertsville 
Least  Total  Precipitation:  0.18    inch  at   Cape   May   3   W 

Greatest  One-Day  Precipitation:         1.91    inches    on    the   15th   at   Milton 


SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 

May  was  sunny  and  dry  over  New  Jersey.     Trenton  had  its  sunniest  month  on  record  with  83  percent  of  the  total 
possible  sunshine.     Rainfall  of  0.  25  inch  in  Trenton  was  the  lowest  total  for  May  since  records  were  begun  in  1866. 
A  few  locations  reported  rainfall  near  or  above  the  2-inch  mark,  but  the  entire  State  suffered  from  a  lack  of  mois- 
ture throughout  the  month. 

Donald  V.    Dunlap 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Office 

c/o  General  Delivery 

Trenton,  New  Jersey     08608 


-    40   - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW   JERSEY 
MAY    1964 


Temperature 

Precipitation 

1] 

>  3 

01 

< 

Is 

1 

M 
S 

a 
T3 
a 

■ 

i 

3 

Q 

% 
& 
% 

a 

No.  ol  Day* 

1 

A 

Jl 

Qb. 

a 

■ 

J 

CI 

Snow.  SImI 

No.  of  D.y. 

Sutton 

Max. 

Mln. 

3 

0 

Is 

• 

a 

i 

1 

s 

Si 

1 
t 

It 

si 

1  > 

""J 

sS 

NORTHERN  01 

BELVIDERE 

T4.9 

44,5 

59.7 

-  2.5 

92 

24 

31 

3 

190 

i 

0 

I 

0 

.61 

.  3,42 

.41 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

B00NT0N  1  SE 

73.0 

47.3 

60.2 

1.1 

89 

24 

34 

4 

187 

0 

0 

0 

0 

1.40 

•  2.76 

1.09 

15 

.0 

0 

2 

1 

1 

CANCE  BROOK 

74.6 

47.4 

61.0 

2.1 

93 

24 

32 

4 

177 

2 

0 

1 

0 

1.20 

■  2.95 

.69 

14 

.0 

0 

2 

1 

0 

CHARL0TTE8URG 

72.9 

45.7 

59.3 

.9 

90 

24 

33 

5» 

215 

1 

0 

0 

0 

.90 

-  3.25 

.76 

15 

.0 

0 

1 

1 

0 

ELIZABETH 

78.1 

51.7 

64.9 

2.7 

94 

23 

39 

5 

89 

2 

0 

0 

0 

1.09 

•  2.97 

.58 

13 

.0 

0 

3 

1 

0 

FSSEX  FELLS  SERV  BlDG 

75.1 

48.0 

61.6 

94 

24 

35 

4 

163 

2 

0 

0 

0 

1.19 

.78 

13 

.0 

0 

3 

I 

0 

FLEMINGTON  I  NE 

75.4 

44,7 

60.1 

•  1.7 

94 

24 

32 

4» 

191 

2 

0 

2 

0 

1.19 

•  2.82 

.48 

15 

.0 

0 

4 

0 

0 

HIGH  POINT  PARK 

73.2 

47,6 

60.4 

93 

24 

35 

21* 

192 

1 

0 

0 

0 

1.38 

1.18 

15 

.0 

0 

2 

1 

1 

JERSEY  CITY 

73.5 

55,1 

64.3 

3.1 

93 

23 

43 

3 

108 

2 

0 

0 

0 

.47 

•  3.28 

.23 

13 

.0 

0 

2 

0 

0 

LAMBERTVlLLE 

78.2 

49,0 

63.6 

2.0 

93 

23 

36 

30. 

122 

2 

0 

0 

0 

1.17 

-  2.91 

.87 

14 

.0 

0 

2 

1 

0 

LAYTON  2 

75.7 

43.2 

59.5 

93 

24 

30 

3 

205 

2 

0 

2 

0 

2.25 

1.78 

15 

.0 

0 

3 

1 

1 

LITTLE  FALLS 

77.1 

50.5 

63.8 

2.6 

95 

24 

37 

4 

118 

4 

0 

0 

0 

1.14 

-  3.19 

.77 

14 

.0 

0 

3 

1 

0 

LONG  VALLEY 

73.4 

44.0 

58.7 

90 

24 

31 

4* 

226 

1 

0 

2 

0 

.65 

-  3.52 

.36 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

MORRIS  PLAINS  1  W 

74,0 

47.1 

60.6 

92 

24 

33 

4 

196 

1 

0 

0 

0 

1.65 

1.30 

15 

.0 

0 

2 

1 

1 

NEWARK  W<?  AIRPORT        R 

76.1 

54,7 

65.4 

2.9 

96 

23 

41 

3 

88 

3 

0 

0 

0 

.52 

•  3.13 

.27 

13 

.0 

0 

2 

0 

0 

NEwTON 

75.9 

45.6 

60.8 

1.8 

91 

25 

32 

30. 

182 

1 

0 

2 

0 

1.45 

•  2.50 

1.27 

15 

.0 

0 

2 

1 

1 

PATERSON 

76. 4M 

52.6 

64.  5M 

2.6 

96 

24 

41 

4. 

112 

2 

0 

0 

0 

.99 

•  3.31 

.63 

14 

.0 

0 

2 

1 

0 

PHILLIPSBuRG 

79.8 

48.2 

64.0 

2.6 

94 

24* 

33 

3 

109 

3 

0 

0 

0 

,44 

-  3.71 

.18 

15. 

.0 

0 

2 

0 

0 

PLAINFIELD 

76.9 

52,1 

64.5 

3.3 

94 

23 

39 

4 

96 

2 

0 

0 

0 

1.69 

•  2.45 

1.11 

15 

.0 

0 

2 

1 

1 

SOMERVILLE 

77.4 

48.3M 

62. 9M 

1.8 

93 

23 

34 

4 

132 

2 

0 

0 

0 

2.39 

-  1.42 

1.23 

15 

.0 

0 

2 

2 

1 

SUSSEX 

76.5 

44.3 

60.4 

.5 

93 

24 

34 

3 

174 

1 

0 

0 

0 

1.24 

-  2.53 

1.09 

15 

.0 

0 

1 

1 

1 

DIVISION 

61.9 

1.4 

1.19 

•  2.88 

.0 

SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  Ap 

75.5 

52.4 

64.0 

2.7 

94 

24* 

40 

7 

121 

4 

0 

0 

0 

1.46 

.  2.05 

1.29 

1 

.0 

0 

2 

1 

t 

AUDUBON 

78.7 

52.8 

65.8 

95 

23 

40 

3 

75 

2 

0 

0 

0 

1.09 

1.00 

1 

.0 

0 

1 

I 

1 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

78.1 

48.3 

63.2 

93 

24* 

35 

7 

131 

4 

0 

0 

0 

1.64 

•  2.19 

1.24 

1 

.0 

0 

3 

1 

1 

BURLINGTON 

80.  2M 

93.6 

66. 9M 

2.7 

95 

23 

42 

3 

75 

0 

0 

0 

■  55 

-  3.21 

.30 

1 

.0 

0 

3 

0 

0 

CHATSWORTH 

77.8 

47, OM 

62. 4M 

95 

23 

37 

16. 

136 

2 

0 

0 

0 

,83 

.56 

1 

.0 

0 

2 

1 

0 

FREEHOLD 

76.8 

50.3 

63.6 

2.0 

94 

23 

39 

4* 

129 

2 

0 

0 

0 

.61 

-  3.42 

.36 

13 

.0 

0 

3 

0 

0 

GLASSBORO 

76.3 

32,0 

64.2 

94 

24 

38 

3 

115 

2 

0 

0 

0 

.63 

,98 

1 

.0 

0 

1 

1 

0 

HAMMONTON  2  NNE 

77.4 

30.9 

64,2 

1.3 

96 

25* 

38 

3 

122 

5 

0 

0 

0 

1.20 

•  2.72 

1.11 

1 

.0 

0 

1 

1 

1 

HIGHTSTOWN  1  N 

76.7 

49,7 

63.2 

1.8 

93 

24* 

37 

3 

126 

2 

0 

0 

0 

.55 

-  3.17 

.37 

15 

.0 

0 

I 

0 

0 

INDIAN  MILLS  2  W 

77.4 

47,9 

62.7 

,7 

94 

23 

34 

30 

144 

2 

0 

0 

0 

1.30 

-  2.58 

1.12 

1 

.0 

0 

2 

1 

1 

MILLVILLE 

76.3 

53.0 

64.7 

94 

24 

41 

3 

108 

S 

0 

0 

0 

.93 

.72 

1 

.0 

0 

2 

1 

0 

MlLLVILLE  FAA  AIRPORT 

76.2 

52.0 

64.1 

93 

23 

42 

16. 

109 

2 

0 

0 

0 

1,04 

,67 

1 

.0 

0 

2 

1 

0 

MOORESTOWN 

76.5 

31.0 

63.8 

2.1 

93 

23 

40 

30. 

113 

2 

0 

0 

0 

.76 

.  3.31 

.58 

1 

.0 

0 

2 

1 

0 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

76.3 

51.7 

64.0 

2.4 

92 

23 

38 

1 

114 

3 

0 

0 

0 

1.34 

-  2.41 

.85 

14 

.0 

0 

4 

1 

0 

NEW  MONMOUTH 

76.7 

51.5 

64.1 

94 

24* 

36 

4 

126 

2 

0 

0 

0 

.60 

.29 

20 

.0 

0 

3 

0 

0 

PEMBERTON  3  E 

76.3 

48,8 

62.6 

•   .1 

92 

23 

37 

30* 

142 

2 

0 

0 

0 

.36 

•  3.40 

.21 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

5EABR00K  FARMS 

76.4 

52.7 

64.6 

92 

23 

40 

3 

100 

2 

0 

0 

0 

.75 

.93 

1 

.0 

0 

2 

1 

0 

SHILOH 

77.2 

52.0 

64.6 

1.6 

91 

23 

39 

3 

104 

1 

0 

0 

0 

.33 

•  3.63 

.25 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

TOMS  RIVER 

76.9 

48,5 

62.7 

93 

24* 

35 

T 

156 

5 

0 

0 

0 

.25 

.16 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

TRENTON  WB  CITY          R 

75.5 

52.8 

64.2 

1.9 

94 

23 

40 

3 

103 

2 

0 

0 

0 

.25 

•  3.37 

.11 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

TUCKERTON 

WOODSTOWN 

DIVISION 

64.0 

1.9 

.82 

.  2.96 

.0 

COASTAL  03 

ATLANTIC  CITY            R 

69.5 

54.3 

61.9 

2.4 

90 

9 

44 

2 

160 

1 

0 

0 

0 

1.30 

•  1.86 

1.14 

1 

2 

1 

1 

CAPE  MAY  3  W 

73. 5M 

54. 1M 

63. BM 

91 

20 

43 

7 

115 

0 

0 

0 

.18 

.15 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

LONG  BRANCH              R 

72.2 

52.2 

62.2 

2.4 

94 

23 

40 

4 

158 

3 

0 

0 

0 

,49 

.  3.00 

.25 

15 

.0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

62.6 

2.6 

.66 

.  2.60 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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ATLANTIC  CITY            R 

1.30 

1.14 

BELMAR  2  SW 

- 

• 

CAPE  MAY  3  W 

.11 

.15 

LONG  BRANCH              R 

.49 

Day  of  Month 


13       14       15 


.30  1.41 
.26  1.09 
,65    1.68 


,70  .16 

.01  1.27 

.06  1.56 

.23  .33 


.99    1.23 


.11 


. '0 


.05    1.09 
.16 
1.31 

.06    1.33 


.55 


.1* 


.05      .13      T 


28       29      30       31 


a  follow, ng  Station    Index. 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW    JERSEY 
MAY    1964 


Station 

Day  Ot  Month 

8. 

1 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

< 

NORTHERN  01 

BELV1DERE 

MAX 
MIN 

48 
42 

60 
41 

62 

11 

67 
33 

75 
35 

74 

40 

73 

40 

81 
43 

82 

57 

87 
36 

72 

30 

78 
44 

74 

46 

72 

49 

76 
50 

65 
44 

77 
45 

80 
46 

80 
46 

87 
46 

69 
36 

70 
37 

83 

48 

92 
56 

89 
36 

79 
30 

82 

50 

SI 

48 

69 

41 

66   71 
37   37 

74.9 
44.3 

BCONTON  1  SE 

MAX 

MIN 

49 
A2 

62 
39 

59 
18 

65 

34 

74 
38 

70 
41 

72 
41 

'8 
47 

81 
63 

85 

61 

70 
45 

7* 
44 

75 
49 

66 

57 

76 
49 

65 

42 

73 

49 

78 

47 

79 

46 

84 
53 

69 
36 

68 
46 

80 
53 

89 
59 

86 
67 

75 
48 

79 
58 

78 
51 

66 
38 

66   71 
36   46 

73.0 
47.3 

CANOE  BROOK 

MAX 

MIN 

31 
41 

58 
46 

57 
36 

63 
32 

74 
37 

69 
40 

72 

40 

80 
53 

86 
61 

86 

59 

74 
44 

77 
43 

75 

48 

68 

57 

77 
51 

65 

46 

75 
51 

80 
44 

81 
46 

86 
59 

71 
37 

70 
46 

83 

45 

93 
58 

90 
67 

80 
47 

83 
63 

82 
50 

71 
39 

69   68 

40   42 

74.6 
47.4 

CHARLOTTEBURG 

MAX 

MIN 

47 
39 

61 
37 

58 
33 

64 
33 

74 
33 

70 
37 

73 
61 

82 

59 

82 

60 

83 

36 

69 
52 

73 

41 

75 

41 

67 
49 

75 

47 

64 
42 

75 

49 

77 
44 

79 
44 

85 

57 

66 
35 

69 
37 

81 

48 

90 
60 

87 
63 

74 
50 

79 

51 

78 
48 

63 

41 

65   71 
45   45 

72.9 

45,7 

ELIZABETH 

MAX 

MIN 

62 

47 

60 
42 

68 

40 

73 

40 

72 
39 

72 

45 

80 
43 

88 

58 

S3 

65 

S3 
62 

79 
52 

76 

50 

68 
55 

78 
57 

66 

51 

75 
46 

82 

52 

84 
50 

88 
52 

85 

66 

72 
45 

83 
49 

94 

61 

92 

62 

87 
69 

82 

51 

82 
51 

79 
51 

70 
35 

74   S2 
45   51 

76.1 
51,7 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

MAX 

MIN 

SO 

41 

61 
39 

60 
37 

65 
35 

72 
38 

71 
41 

73 
43 

83 

56 

88 
66 

88 
60 

72 
46 

78 
45 

76 

50 

68 
58 

78 
48 

66 
46 

76 
52 

80 
45 

80 
47 

88 
54 

70 
37 

71 
48 

78 
35 

94 
55 

92 

68 

79 
46 

78 

38 

82 

48 

70 
40 

68   74 
38   47 

75.1 
46.0 

FLEMINGTON  1  NE 

MAX 
MIN 

47 
42 

47 
39 

57 
32 

64 
32 

75 
36 

70 
39 

75 
39 

81 
42 

85 
57 

87 
57 

76 

47 

77 
43 

77 
48 

71 
50 

77 
51 

68 
45 

76 

50 

81 
43 

81 
43 

89 
48 

71 
36 

72 

40 

85 

46 

94 
56 

92 

68 

81 

47 

83 
52 

83 
44 

71 
34 

69   75 
34   46 

75.4 
44,7 

HIGH  POtNT  PARK 

MAX 
MIN 

48 
37 

60 
36 

57 
35 

61 
38 

72 

47 

70 
46 

70 
30 

82 
60 

86 
65 

87 
50 

68 

47 

74 
45 

72 

54 

70 
56 

73 
43 

61 
43 

76 
51 

76 
49 

78 
34 

86 
55 

74 
35 

70 
48 

85 

57 

93 
65 

87 
58 

78 
44 

80 
53 

77 
42 

65 

37 

63   70 
36   41 

73.2 

47,6 

JERSEY  CITY 

MAX 
MIN 

57 
47 

56 
44 

60 
43 

63 

46 

66 
49 

65 

49 

78 
51 

87 
63 

85 

70 

75 
62 

78 
55 

70 
57 

64 
57 

72 

55 

63 
31 

73 

51 

78 
57 

81 
57 

88 
58 

76 
55 

63 
48 

82 
53 

93 
66 

92 

70 

79 
63 

81 
55 

80 
64 

71 
54 

70 
52 

68   66 
50   56 

73,5 

55,1 

LAMBERTvlLLE 

MAX 

MIN 

57 

44 

59 

41 

66 

36 

75 
36 

73 
39 

75 
39 

82 
42 

87 
55 

87 
64 

S4 
58 

77 
46 

78 
46 

76 
52 

75 
59 

71 
52 

77 

46 

82 
53 

82 

45 

88 

47 

B6 

66 

71 
39 

85 
46 

93 

56 

91 

60 

87 
68 

81 
50 

82 
66 

SI 
45 

70 
39 

73   73 

36   49 

76.2 

49,0 

LAYTON  2 

MAX 
MIN 

49 

41 

67 

40 

64 
30 

69 
32 

78 
37 

75 
38 

76 
60 

85 

49 

83 
55 

89 
51 

71 
42 

75 

40 

75 
42 

79 
55 

77 
49 

65 

43 

78 
46 

79 
42 

79 
43 

90 
49 

67 
33 

71 

41 

86 
51 

93 
33 

89 
37 

76 
37 

80 
34 

79 
40 

65 

36 

65   73 

35   40 

75,7 
43.2 

LITTLE  FALLS 

MAX 
MIN 

51 
42 

64 
42 

62 
39 

67 
37 

76 
41 

74 
43 

76 
44 

84 
57 

87 
65 

90 
59 

73 
54 

79 

48 

78 
52 

68 
58 

BO 
49 

70 
47 

79 
53 

82 

48 

82 

50 

90 

63 

72 

41 

72 
51 

86 

60 

95 
61 

92 

68 

80 

48 

85 
62 

82 
52 

70 
43 

69   75 

41   47 

77.1 
50,5 

LONG  VALLEY 

MAX 
MIN 

48 

40 

57 
38 

59 
31 

65 
31 

74 
36 

71 
36 

72 

36 

80 
50 

82 
56 

86 
55 

70 
45 

75 
41 

73 

47 

70 
50 

75 
50 

63 

40 

75 
43 

78 
41 

80 
42 

86 
62 

68 
35 

68 
37 

82 
S3 

90 
53 

88 
58 

77 
46 

SO 
52 

80 
47 

67 
37 

65   72 
33   42 

73,4 

44,0 

MORRIS  PLAINS  I  W 

MAX 
MIN 

49 
39 

59 
39 

57 
35 

64 
33' 

74 
36 

69 
39 

72 
40 

80 

56 

84 
64 

86 
60 

71 
42 

76 
42 

75 

49 

67 
57 

76 
49 

65 
43 

75 
4S 

79 
45 

SO 
45 

86 
59 

69 
42 

69 
46 

88 
54 

92 
39 

89 
67 

77 
47 

81 
58 

7S 
46 

70 
38 

66   71 
38   43 

74,0 
47,1 

NEWARK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

60 
47 

56 
43 

60 
41 

70 
45 

69 

47 

69 
50 

83 

49 

88 
63 

87 
69 

75 
62 

79 
57 

72 
58 

67 
58 

78 
54 

64 
51 

78 
48 

81 
56 

83 

57 

90 
58 

76 
54 

68 
49 

86 
51 

96 
65 

93 

67 

81 

64 

84 
58 

83 

62 

71 
55 

70 
51 

73   68 
51   56 

76,1 

34,7 

NEWTON 

MAX 
MIN 

50 
42 

64 

40 

61 
32 

69 

37 

78 
37 

74 
36 

77 
41 

83 
54 

84 

62 

89 
55 

71 
50 

75 
39 

76 
46 

77 
57 

80 

48 

68 
42 

78 
48 

79 
43 

80 
43 

88 

60 

67 
37 

73 
48 

87 
58 

89 

50 

91 

54 

76 
48 

82 

59 

81 
49 

67 
35 

65   74 
32   33 

75.9 
45.6 

PATERSON 

MAX 
MIN 

52 

42 

62 
42 

60 
41 

65 

41 

75 
43 

73 
46 

74 
47 

83 
54 

89 

67 

89 
62 

75 
55 

79 
51 

58 

66 

59 

77 
50 

66 
48 

77 
53 

81 
53 

83 
54 

89 
62 

73 

65 

72 
52 

86 

57 

96 

67 

93 

70 

80 
55 

83 

59 

82 
53 

70 
48 

70   72 
46   52 

76,4 
52.6 

PHILLIPSBURG 

MAX 
MIN 

58 

45 

62 

40 

66 
33 

75 
36 

76 
41 

74 
41 

84 
43 

85 
56 

87 
60 

86 
52 

88 

51 

76 
44 

76 
50 

76 
60 

76 
51 

78 
41 

82 
51 

S3 

44 

89 
46 

88 
62 

71 
38 

84 
46 

94 
53 

94 
36 

92 

66 

87 
49 

84 
59 

83 
30 

71 
43 

74   74 
38   50 

79,8 
48.2 

PLAINFIELD 

MAX 
MIN 

61 

45 

58 
42 

65 

46 

75 

39 

71 
42 

73 

48 

83 

46 

87 
58 

86 
66 

75 
61 

80 
52 

77 
51 

70 
58 

78 
61 

65 
51 

78 
32 

82 
59 

83 
53 

88 
51 

73 
63 

73 

46 

84 

47 

94 
57 

92 
60 

81 
69 

82 
48 

S3 
63 

71 
48 

71 
41 

75   71 
40   49 

76,9 
52.1 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

59 

45 

57 

40 

63 
35 

74 
34 

72 
39 

74 
41 

82 
41 

86 
55 

85 

62 

82 
59 

77 

46 

77 
47 

71 
51 

77 
58 

72 
51 

77 
44 

81 
52 

82 

47 

87 
47 

85 

65 

71 
41 

84 
41 

93 
55 

90 
58 

86 
68 

81 
50 

84 

78 
49 

69 
40 

72   70 
39   49 

77,4 
48.3 

SUSSEX 

MAX 
MIN 

51 
40 

67 
40 

65 
34 

70 
35 

78 
36 

75 
40 

77 
41 

86 
51 

86 

51 

88 
56 

86 
42 

88 
42 

75 
42 

77 
50 

79 

47 

67 
46 

77 
45 

77 
65 

77 
46 

87 

50 

65 
38 

71 
39 

84 

48 

93 
58 

89 
38 

74 
46 

81 
48 

79 
47 

65 

37 

63   72 

36   39 

76,5 
44.3 

SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

MAX 
MIN 

51 
44 

53 

42 

57 
42 

66 
42 

72 
43 

71 
43 

81 
40 

90 
59 

91 
69 

79 
61 

78 
53 

75 
56 

69 

58 

77 
55 

66 

48 

73 

46 

77 
53 

83 

54 

88 
59 

78 
55 

65 

46 

85 

50 

94 
65 

94 
66 

80 
62 

81 
S3 

87 
63 

74 
SI 

69 

30 

70   67 
43   52 

75,5 
32.4 

AUDUBON 

MAX 
MIN 

56 

44 

58 
42 

67 
40 

75 
43 

75 
44 

76 
47 

81 
45 

89 
37 

86 
65 

77 
62 

79 
53 

80 
53 

76 
56 

78 
59 

69 
53 

79 
46 

82 
55 

84 
49 

89 
54 

7S 
58 

76 
45 

85 

49 

95 

60 

94 
64 

83 

69 

83 

37 

SB 
64 

76 
56 

74 
50 

77   75 
44   53 

78,7 
52,8 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

MAX 
MIN 

52 
44 

53 
42 

60 
40 

71 
42 

70 
40 

73 
42 

80 
35 

90 
52 

93 
65 

85 
60 

79 
46 

77 
49 

76 
58 

77 
5B 

73 
33 

75 
37 

82 
51 

85 

47 

88 
47 

85 
64 

77 
42 

84 

40 

93 

39 

93 
61 

86 
40 

82 

43 

87 
61 

85 

42 

73 
49 

70   66 
39   48 

78.1 
46,3 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

55 

44 

54 
44 

65 
42 

74 
44 

71 
45 

75 
49 

83 
46 

90 
49 

88 
57 

86 
63 

76 
38 

83 
52 

79 
55 

79 
60 

74 
54 

85 
47 

81 
55 

84 
52 

90 
67 

89 
68 

74 
47 

85 
48 

95 

49 

94 
66 

91 

71 

85 
58 

66 

56 

49 

47   S3 

80.2 
53,6 

CHAT5W0RTH 

MAX 
MIN 

49 
42 

53 
40 

60 
37 

73 
38 

70 
40 

71 
43 

82 
38 

89 
54 

88 
45 

86 

78 
50 

78 
47 

72 
55 

78 
57 

76 
52 

77 
37 

79 
50 

83 

44 

89 
42 

87 
68 

74 
40' 

86 
39 

95 

57 

93 

SO 

81 

64 

81 
48 

86 
60 

84 
45 

72 
44 

73   69 
38   44 

77,8 
47.0 

FREEHOLD 

MAX 
MIN 

53 
42 

54 
39 

61 
39 

71 
39 

68 
42 

71 
41 

81 
42 

88 
58 

86 
66 

81 
59 

77 
50 

75 
52 

68 
54 

79 
55 

73 
49 

76 
44 

80 
51 

82 
49 

88 
53 

83 
65 

70 
42 

86 
46 

94 
60 

93 
61 

88 
68 

81 
50 

83 

61 

78 
47 

70 
44 

72   70 
42   49 

76,8 
30.3 

GLASSBORO 

MAX 
MIN 

47 
43 

55 

41 

57 
38 

65 
42 

73 
43 

71 

44 

76 
45 

81 
58 

87 
67 

86 
63 

77 
52 

76 
52 

80 
57 

75 
59 

73 
32 

62 
45 

77 

54 

81 
4B 

83 

53 

88 
66 

79 
45 

73 
48 

85 

59 

94 

72 

93 

70 

84 
52 

79 

50 

88 
49 

73 
48 

71   75 

30   47 

76,3 

32,0 

HAMMONToN  2  NNE 

MAX 
MIN 

46 
43 

51 
40 

57 
38 

64 

40 

76 
42 

73 
43 

76 
42 

84 
56 

90 
63 

90 
61 

78 
54 

78 
51 

79 
57 

73 
60 

79 
32 

66 
44 

80 
52 

81 
31 

82 
54 

90 
65 

76 
43 

75 

40 

87 
50 

96 
62 

96 

70 

82 
53 

84 
62 

89 
50 

73 
46 

71   76 
44   49 

77,4 
30,9 

HIGHTSTOWN  1  N 

MAX 
MIN 

54 
43 

55 
38 

64 
37 

75 
39 

70 
41 

72 

44 

81 
43 

88 
56 

86 
65 

76 
59 

79 
52 

75 
47 

69 
54 

78 
57 

68 
51 

76 
44 

81 
50 

82 

47 

89 

47 

81 
60 

74 
39 

85 

47 

93 

60 

93 

61 

83 

69 

81 
52 

82 
62 

75 
46 

69 
42 

73   71 

40   46 

76,7 
49.7 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAX 
MIN 

51 

41 

55 
40 

64 
36 

75 
36 

72 
39 

76 
42 

S3 

38 

89 
54 

88 
66 

80 
61 

77 

45 

78 
47 

74 
55 

77 
59 

67 
51 

77 
41 

80 
51 

82 
41 

88 
46 

80 
62 

73 
39 

85 
45 

94 
37 

93 

57 

82 

69 

81 
46 

85 
62 

77 
39 

70 
42 

74   71 
34   44 

77,4 
47,9 

MILLVILLE 

MAX 
MIN 

48 
44 

56 
42 

57 

41 

64 
44 

72 

43 

74 
45 

74 
44 

T9 
54 

89 
64 

90 
68 

80 
32 

78 
55 

81 
61 

73 
60 

75 
53 

67 
46 

75 
52 

81 
54 

83 
53 

87 
66 

77 
47 

70 
50 

83 

59 

94 
61 

92 

72 

80 
52 

80 
63 

87 

50 

7* 
SI 

71   73 

46   32 

76.3 
33.0 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

55 
45 

57 
42 

63 

42 

71 
45 

73 

43 

74 
46 

78 
43 

88 
55 

89 
66 

79 
57 

77 
55 

79 
55 

72 
61 

73 

58 

66 

47 

74 
42 

80 
53 

82 

55 

87 
52 

76 
55 

70 
48 

85 

51 

93 
64 

91 
63 

83 

63 

80 
52 

86 

64 

72 

47 

71 
50 

72   67 
43   49 

76.2 
32.0 

MOORESTOWN 

MAX 
MIN 

55 

43 

57 
45 

65 
43 

72 
40 

70 
40 

74 
45 

80 
46 

88 
59 

87 
68 

76 
61 

78 
54 

78 
50 

74 
54 

75 
55 

66 
48 

76 
46 

80 
53 

82 

46 

87 
50 

77 
53 

73 
41 

84 

48 

93 
62 

92 

64 

80 
62 

80 
56 

84 
64 

72 

SO 

70 
45 

74   72 

40   49 

76.5 
51.0 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 

MIN 

54 
44 

53 

4  1 

60 
38 

73 

40 

72 
44 

69 
46 

80 
43 

85 

59 

85 

67 

84 
61 

76 
52 

75 
54 

68 
53 

75 
56 

73 
31 

76 
♦7 

79 
52 

80 
52 

87 
30 

86 
66 

69 
43 

83 
48 

92 

60 

91 
62 

90 

70 

80 
51 

80 
64 

80 
♦9 

68 
46 

72   70 
43   30 

76.3 
31.7 

NEW  MONMOUTH 

MAX 
MIN 

51 
42 

53 
41 

59 
40 

68 
36 

68 
39 

67 
44 

81 
41 

88 
63 

87 
67 

85 
62 

75 
50 

77 
47 

67 
34 

78 
54 

79 
30 

78 
45 

78 
52 

81 

48 

89 
49 

88 
66 

72 

49 

86 
47 

94 
63 

94 
67 

82 

70 

81 
55 

83 

62 

81 
S3 

71 
50 

66   68 
40   47 

76.7 
51.5 

PEMBERTON  3  E 

MAX 
MIN 

50 
43 

54 
39 

59 
37 

73 
38 

69 
39 

71 
44 

80 
40 

87 
55 

83 
63 

80 
60 

75 
53 

73 
4T 

74 
55 

77 
58 

73 
51 

75 
40 

77 
50 

81 
43 

86 
46 

84 
68 

73 
42 

84 
44 

92 
55 

90 
38 

88 
70 

80 
46 

84 
60 

82 
43 

70 

44 

72 

37 

70 
46 

76.3 

48.6 

S—  BtjJttfwic*  Not**  Following  Slattern  IncUx 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW   JERSEY 
MAY    1964 

Day 

Dt  Month 

• 
i 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

SEABROOK   farms 

MAX 
MIN 

56 

57 
42 

64 
40 

73 

43 

72 
43 

72 

46 

79 
45 

87 
54 

87 
65 

'8 
61 

77 
53 

81 
56 

74 

60 

74 
59 

66 
52 

74      79 
46      99 

81 
50 

87 
53 

77 
67 

72 
46 

84 
50 

92 

60 

91 
62 

80 
70 

SO 
32 

86 

64 

72 

50 

71 
50 

74 

43) 

71 
92 

76,4 
92.7 

SHILOH 

MAX 
MIN 

56 

43 

58 

40 

65 
39 

73 

40 

73 
41 

72 
44 

77 
43 

87 
54 

87 
63 

at 

61 

76 
56 

78 
5* 

77 

59 

7J 
55 

65 

81 

7J      81 
46      93 

81 
55 

87 
54 

85 

66 

79 
49 

82 

49 

91 
60 

87 

70 

81 
53 

84 
98 

87 
61 

85 
54 

70 
49 

74 
44 

73 

31 

77,2 

92,0 

TCMS    RlvER 

MAX 
MIN 

48 
43 

54 
42 

56 

41 

65 
36 

63 
36 

61 
42 

81 
35 

89 
57 

87 

68 

85 
55 

77 
52 

75 
48 

67 
63 

72 

56 

69 
50 

88      86 
39      37 

83 

42 

90 

45 

90 
64 

76 
41 

85 
43 

95 
60 

95 
59 

93 
71 

81 
49 

84 
63 

82 

44 

72 
43 

67 
37 

67 
49 

76,9 
48.9 

TRENTON    MB    CITY 

MAX 
MIN 

55 

44 

55 
42 

62 

40 

75 
44 

68 
43 

73 
47 

81 
50 

87 
59 

85 

66 

73 
62 

75 
54 

75 
54 

71 
54 

73 
52 

64 
90 

75      81 
48      55 

83 
55 

87 

57 

77 
92 

72 
49 

85 
49 

94 
65 

92 

68 

81 
65 

81 
96 

81 
61 

70 
33 

69 
48 

72 
47 

69 
93 

75.5 
92.8 

TUCKERTON 

MAX 
MIN 

WCODSTOMN 

MAX 
MIN 

COASTAL    03 

ATLANTIC    CITY 

MAX 
MIN 

48 
45 

48 
44 

51 
45 

60 

45 

59 

48 

57 
47 

67 
45 

86 

57 

90 
64 

79 
62 

78 
56 

68 
58 

64 

58 

76 
54 

58 

52 

60      76 
51      55 

81 
56 

82 
63 

77 
96 

60 
90 

66 
54 

83 
61 

80 
63 

80 
62 

73 
39 

83 

99 

72 
55 

64 
94 

63 
91 

62 

97 

49.5 
54,3 

CAPE    MAY    3    M 

MAX 
MIN 

54 
45 

52 

44 

45 

44 

66 
46 

65 
48 

70 
43 

85 
55 

82 

61 

81 
61 

74 
98 

74 
56 

72 
58 

71 
93 

64      71 

50      54 

76 

57 

86 
98 

91 
63 

72 
48 

73 
53 

90 
62 

87 

63 

77 
69 

80 
99 

70 
94 

68 

48 

68 
95 

73,3 

94,1 

LONG    BRANCH 

MAX 
MIN 

49 
43 

50 
42 

53 
42 

61 
40 

61 

44 

58 

45 

79 
43 

88 
62 

87 
68 

75 
58 

77 
53 

68 
52 

59 

54 

75 
54 

62 

47 

71 
46 

74 
53 

82 
SO 

90 
52 

76 
39 

61 
91 

85 

49 

94 
64 

91 
67 

80 
63 

80 
94 

82 
62 

71 
54 

68 
93 

69 
48 

65 

50 

72,2 
92.2 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Of  Month 

-  -? 

Station 

H  °< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHERN    01 

CANOE    BROOK 

EVAP 

„ 

m 

. 

m 

.19 

.18 

.20 

.23 

.20 

.23 

.18 

.05 

.23 

.14 

.21 

.11 

.26 

.29 

.32 

.22 

.19 

.24 

.31 

,33 

.20    .34 

.24 

.25 

.20 

6.196 

MIND 

m 

88 

57 

59 

38 

91 

39 

39 

32 

15 

82 

27 

32 

33 

73 

35 

42 

18 

27 

93 

47 

3» 

19 

22 

36 

44 

69      27 

38 

20 

26 

13446 

MAX 

m 

. 

78 

74 

78 

77 

84 

no 

77 

89 

69 

60 

94 

54 

59 

6C 

98 

69 

31 

36 

91 

100 

97 

91 

90      89 

86 

68 

er 

75.6 

MIN 

' 

- 

- 

• 

49 

90 

90 

51 

61 

60 

92 

94 

55 

57 

32 

32 

52 

51 

55 

65 

47 

49 

34 

67 

63 

37 

39      56 

33 

31 

30 

54.6 

SOUTHERN    02 

SEABROOK    FARMS 

EVAP 

.05 

.16 

.25 

.19 

.21 

.29 

.24 

.13 

.38 

.35 

.34 

.291 .20 

.07 

.18 

.24 

.24 

.18 

.30 

.42 

.28 

.26 

.27 

.34 

,30 

.44 

.36    .35 

.30    .28 

.20 

8.05 

MIND 

103 

138 

133 

81 

41 

80 

99 

45 

61 

96 

83 

921     95 

96 

84 

5l|      7( 

3] 

45 

123 

89 

7f 

71 

43 

85 

82 

97       82 

44      53 

36 

2300 

MAX 

62 

47 

70 

81 

77 

82 

83 

89 

90 

86 

89 

88 1     82 

91 

77 

89       89 

91 

92 

9C 

85 

93 

93 

100 

91 

91 

86       78 

62      85 

rs 

64.1 

MIN 

43 

41 

42 

44 

48 

48 

49 

94 

6, 

50 

49 

90 

50 

94 

48 

42 

44 

51 

32 

54 

40 

60 

47 

66 

60 

49 

51 

35 

52 

51 

52 

49.6 

SUPPLEMENTAL    DATA 




Wind  direction 

Wind         speed 
m.  p.  h 

Relab 

ve    humidity   averages 
percent 

Numb 

ei  of  days  with  precipitation 

•  as 
2  .  " 

s 

Station 

0> 

g 
3 

'Z5 

s 

1     « 

■ 

o      a 
f-o| 

V    8 

2 
< 

IE 
< 

O  (/> 

O  UJ 

Q. 

O  if) 
O  LU 

a 

o  l/l 
o  UJ 

■ 

ai 
o 
1 

O) 

■* 

1 

01 
Ol 

1 
o 

Ol 
07 

T 

8 

• 

*« 

«  0 

•    »>  c 
<    a   ■ 

£ 

£  a  £ 

a.  a  a 

> 
< 

S     J 

qJ 

r- 

*> 

<- 

i- 

o 

in 

m  ; 

H 

a.   a.  i 

ATLANTIC    CITY   WB  AIRPORT 

07 

7 

10.0 

2  9++ 

23 

19+ 

76 

71 

43 

55 

3 

0 
0 

1 
1 

0 
0 

1 

1 

0 
0 

5 

? 

78, 

5.3 

ATLANTIC    CITY 

- 

- 

13.4 

39++ 

NW 

10 

LONG    BRANCH 

w 

12 

10.3 

38 

W 

10 

- 

70 

56S 

56 

2 

1 

2 

0 

0 

0 

5 

76 

4;5 

NEWARK.    WB  AIRPORT 

23 

9 

11.4 

29++ 

25 

19+ 

62 

66 

41 

46 

5 
1 

2 
2 

2 
2 

0     1         0 
0     1         0 

0 
0 

9 

5 

83 

5.3 
4.5 

TRENTON  WB   CITY 

" 

" 

9.3 

33 

NW* 

^ 

TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY 

NOON 


S*.  R.t*renc.  NotM  Following  Station  Ind.x 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
MAY  1964 


STATION  AND  DEPTH 

Day  of  month 

J 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

.'..: 

.!) 

24 

."• 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

RUTGERS  MICRO  MET  STA 

PLOT  *  1 

1  INCH 

MAX 
MIN 

49 
46 

54 
48 

57 
46 

60 

48 

61 
50 

63 
52 

60 

52 

63 
56 

63 

59 

61 
56 

63 
55 

62 
55 

60 
57 

63 

57 

60 
57 

65 

55 

67 
57 

67 
57 

67 
57 

69 
61 

68 
58 

68 
58 

73 
60 

73 
63 

73 

64 

72 
61 

72 
63 

71 
60 

71 
59 

70 
58 

66 
60 

64.7 
56.2 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

49 

46 

52 
48 

56 
46 

58 

48 

59 

50 

61 
52 

59 
52 

62 

55 

62 

58 

60 

56 

62 

55 

61 
55 

59 
57 

62 

57 

60 

57 

63 
55 

65 

57 

65 
57 

65 
57 

68 

61 

66 
58 

67 
58 

71 
60 

72 
63 

71 
64 

70 
61 

In 

69 
60 

69 
59 

69 
58 

66 

60 

63.4 
56.1 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

48 
47 

50 
46 

53 
46 

56 
48 

57 
51 

59 
52 

58 
52 

60 
55 

60 
58 

60 

57 

60 
55 

60 

55 

58 

57 

62 
57 

59 
57 

62 
55 

64 
58 

64 
58 

64 
58 

66 
62 

65 
58 

61 
58 

69 

70 
63 

70 
65 

69 

61 

69 
63 

68 
61 

68 
59 

68 
59 

65 
61 

61.9 
56.4 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

48 
47 

49 
46 

51 
47 

53 
49 

54 
50 

56 
52 

56 
53 

58 
55 

58 
57 

58 
52 

58 
55 

58 
56 

57 
57 

59 

57 

58 
57 

60 
56 

61 
58 

61 
58 

62 

58 

63 
61 

62 
59 

62 
59 

65 
60 

66 
63 

67 

64 

66 
62 

66 
63 

65 
62 

65 
60 

64 
60 

63 
61 

59.5 
56.5 

16  INCHES 

MAX 

MIN 

47 
47 

47 

48 
47 

49 
48 

50 
49 

51 
50 

52 

51 

53 
52 

54 
53 

55 

54 

55 
54 

55 

54 

55 

55 

55 
55 

56 
55 

56 

55 

57 
56 

57 
56 

58 
57 

58 
57 

59 

58 

59 

58 

59 
58 

61 
59 

61 
61 

62 
61 

61 
61 

62 
61 

61 
60 

61 
60 

61 
60 

55.9 
55.0 

32  INCHES 

MAX 
MIN 

47 
47 

47 

47 

47 

47 

47 
47 

48 
47 

48 
48 

49 
48 

49 

49 

50 
49 

51 
50 

51 
51 

51 
51 

52 

51 

52 
52 

53 
52 

53 
52 

53 
53 

53 
53 

54 
53 

54 
53 

55 
54 

55 

55 

55 
55 

56 

55 

57 

56 

57 
57 

58 
57 

58 
58 

58 
58 

58 
58 

58 

58 

52.6 
52.2 

PLOT  *  2 

1  INCH 

MAX 
MIN 

54 
40 

60 
37 

65 
38 

78 

46 

71 

44 

77 

46 

75 
46 

80 
55 

85 
57 

72 
51 

80 

48 

80 
51 

68 
56 

81 
55 

68 
51 

79 

48 

82 

53 

78 
51 

86 
51 

79 
52 

82 
46 

87 

50 

96 
60 

96 
62 

91 
60 

91 
55 

90 
61 

88 
54 

89 

51 

92 
50 

79 
56 

79.5 
51.0 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

52 
41 

58 
39 

63 
39 

74 

45 

69 

45 

74 

46 

72 

47 

77 

55 

73 
58 

69 

53 

77 
49 

76 
52 

67 
57 

77 
56 

66 
52 

76 
49 

79 
54 

77 
52 

83 

52 

77 
54 

80 
48 

84 
52 

92 

60 

92 
63 

88 
6? 

88 
56 

87 
63 

84 
55 

85 
52 

68 
52 

7  7 

5H 

76.6 
52.0 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

48 
43 

56 

60 
40 

69 
45 

65 

47 

69 
48 

69 
48 

72 
56 

70 
59 

66 

55 

73 
51 

71 
53 

64 
57 

73 
58 

64 
54 

72 
54 

75 
55 

72 
53 

78 

54 

73 

57 

75 
51 

79 

54 

89 
60 

87 
64 

8  3 
65 

83 
59 

83 
66 

80 
58 

80 
55 

83 
54 

74 
60 

72.5 
53.8 

8  INCHES 

MAX 

MIN 

48 
46 

51 
43 

53 

44 

58 
46 

63 
50 

60 
51 

61 

51 

64 
56 

64 
60 

62 
57 

64 
54 

63 
56 

60 
58 

65 
60 

60 
57 

64 
54 

66 
57 

66 
57 

69 
58 

68 
62 

67 
52 

68 
56 

74 
62 

76 

65 

75 
69 

74 
63 

7U 
70 

72 

63 

72 

61 

73 
57 

68 
62 

65.1 
56.6 

MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24  HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

KENTUCKY  BLUEGRASS 


PLOT  *1  -  SLOPE  OF  GROUNDi   FLAT.   SOIL  TYPE.   LOAM.   GROUND  COVER 
CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK  POTENTIOMETER. 


SLOPE  OF  GROUNDi   FLAT.   SOIL  TYPE. 
CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


INSTRUMENTATION,   COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES 
LOAM.   GROUND  COVER.   BARREN.   INSTRUMENTATION.   BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER- 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15   16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

PANHANDLE  01 
SIDNEY  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
JN  ON  GND 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


NEW    JERSEY 


M 

§ 

OBSERVATION 

0 

Z 

UJ 

U 

TIME  AND 

z 

3 

0 

p 

TABLES 

STATION 

1 

5 

COUNTY 

< 

3 

1 

■J 

5 
z 
o 

< 
B 

OBSERVER 

I 

& 

U 

1 

3 
B 

u  i 

ALLENDALE 

DlOC 

on 

BERGEN 

a 

41    02 

74     Oft 

27C 

BERGEN    COUNTY    ENGINEERS 

ATLANTIC    CITY    WB    AP 

0311 

0^ 

ATLANTIC 

I 

39    27 

74    35 

5f 

Hl[ 

"Hi 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

(ATLANTIC    CITY 

0325 

Oi 

ATLANTIC 

1 

39    23 

74    26 

11 

MIC 

Mil 

AUDUBON 

0346 

0  2 

CAMDEN 

? 

39    53 

75    05 

40 

1  IF 

ii" 

IRVIN    J.    NYGREN 

BASS    RIVER    ST    FOREST 

oi.;  e 

02 

BURLINGTON 

i 

39    37 

74    26 

30 

N.J.    FORESTRY    SERVICE 

BELLEPLAIN    ST    FOREST 

0690 

CAPE    MAY 

i 

39    15 

74    52 

30 

bf 

BELLEPLAJN    STATE    FOREST 

0721 

MONMOUTH 

74    04 

40 

7A 

0  7  2  9 

01 

WARREN 

40    50 

75    05 

275 

7A 

CLEMENT    HAUPT 

SERNARDSVILLE    2    E 

0797 

SOMERSET 

s 

40    43 

74    32 

71 

BERNARDS    WATER    COMPANY 

BLACKWELLS    MILLS 

0B-.T 

01 

SOMERSET 

10 

40    29 

74    35 

27 

7A 

HENRY    M.    MILLER 

BOONTON    1    SE 

0907 

01 

MORRIS 

a 

40    54 

74    24 

8A 

6A 

JERSEY    CITY    WATER    WORKS 

BOUND    BROOK    2    W 

SOMERSET 

10 

40    33 

74    34 

50 

8A 

AMERICAN    CYANAMIO    CO. 

BRANCHVILLE 

1  I'll 

02 

SUSSEX 

BURLINGTON 

s 

41    09 
40    05 

74   45 
74   52 

560 
12 

6f> 

7A 
it 

ALBERT    M.    DAVENPORT 
PUBLIC    SVC.    E.    *    G.    CO. 

CANIsTEAR    RESERVOIR 

1327 

« 

41    07 

74    30 

1040 

6A 

NEWARK    WATER    DEPARTMENT 

CANOE    BROOK 

1335 

ESSE* 

B 

40    45 

74    21 

180 

6A 

BA 

COMMONWEALTH    WATER    CO.    1 

2 

39    28 

75    25 

20 

GERTRUDE    S.    WILLIS 

CAPE    MAY    3    W 

1351 

CAPE    MAY 

\ 

38    57 

74    56 

10 

5P 

5P 

c 

N.WEST    MAGNES1TE    CO. 

CEDAR  grove 

1472 

ESSEX 

B 

40    52 

74    13 

400 

BA 

J.    A.    PLUNKETT 

CENTERTON 

1512 

02 

SALEM 

6 

39    31 

75    10 

80 

c 

C    W    THORNTHWAITE    ASSOC 

CHARLOTTE8URG 

1582 

01 

PASSAIC 

e 

41    02 

74    26 

76o|      7A 

H 

NEWARK    WATER   OEPT. 

1590 

MORRIS 

B 

74    23 

165 

8A 

EOWARD    P.    MOLITOR 

1596 

BURLINGTON 

1 

39    49 

74    32 

100      5P 

5P 

EARL    M.    KERCHNER 

CLINTON 

1749 

HUNTERDON 

t( 

74    55 

200 

6A 

ELIZABETH 

2644 

74    14 

5P 

5P 

UNION    CO.     PARK    COMM. 

ELUABETHPORT 

01 

UNION 

40    38 

74    12 

10 

HID 

c 

SEWAGE     TREATMENT    PLANT 

ESSEX    FELLS    SERV    BLDG 

2768 

01 

ESSEX 

8 

40    50 

74    17 

340|      6A 

BA 

c 

BOROUGH    ESSEX    FELLS 

FLEM1NGTON    1    NE 

30  2  9 

01 

HUNTERDON 

10 

40    31 

74    51 

140 

7A 

7A 

DONALD    YOUNG 

3102 

02 

CUMBERLAND 

2 

39    14 

75    10 

5 

7A 

JOHN    LOPER 

FREEHOLD 

3161 

02 

MONMOUTH 

1C 

40    15 

74    17 

1941      6P 

6P 

C    M 

FRANK    J.    MOREAU 

GLASSBORO 

3291 

02 

GLOUCESTER 

z 

39   42 

75    07 

135 

Bt 

BA 

c 

GLASSBORO    STATE    COLLEGE 

GREENWOOD    LAKE 

3516 

PASSAIC 

7*    20 

66C 

7A 

[ 

GEORGE    T.    WIGGINS 

HACKENSACK 

BERGEN 

4 

40    53 

74    03 

U 

f 

CLOSED    3/10/64 

HAMMONTON    2    NNE 

0. 

ATLANTIC 
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..-,..   Info)  nation  refirdinj  the  I  Llmate  ol  Kn   J*n<      mag   b<    obtain  dbj         Itlnj  to  Uw  State  Climatologlsl,   Weuther  Bureau  Office,   c/o  General  Delivery,   Trenton,   New  Jersey  08608,  or  to  any  Weather  BurMUl 

DIMENSIONAL  UNITS;       Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  Li)  tl tin  ire:       Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind  movement  In  miles.     Monthly  decree  day  totals 

are  the  sums  of  tin-  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*  F,     In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees. 

OBSERVATION  TIME:       The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time,     Dunns  U»«  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  In  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  arc  at  7:00  a.  m.  ,    E.  S.  T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Dally  Precipita- 
tion" table.    "Dally    romperature"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot   diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations,    consequently,  occasional   drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpuck  may  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:        Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,   include  snow   and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 
sleet,  and  Lee. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:        Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12   SSW,    indicate  distance  in   miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:        Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data   will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

LN'TERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

L\  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,    "Daily  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
-f      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
*+      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//       Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using     a   ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.       Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means   variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;    however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   were  either  missing  or  received  too   late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.   C.    20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,  exposure,   etc.  ,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,   price  15  cents.     Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:        20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.   C.    20402. 
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NEW  JERSEY  -  JUNE  1964 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:  101°    on   the   30th   at    3    stations 

Lowest  Temperature:  33°    on    the    5th   at    Newton 

Greatest  Total  Precipitation:  5.13    inches   at    Split    Rock   Pond 

Least  Total  Precipitation:  0.51    inch   at   Millville   FAA   AP 

Greatest  One-Day  Precipitation:         3.96    inches    on   the    25th   at    Bass   River    St    Forest 


SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


The  drought  potential  increased  greatly  from  May  to 
June,  with  the  most  severe  dry  weather  in  the  six  south- 
ern counties  of  Camden,  Gloucester,   Salem,   Cumber- 
land, Atlantic,  and  Cape  May,    where  the  combined  May 
and  June  rainfall  was  less  than  25  percent  of  the  30-year 
normal. 

Severe  storms  occurred  on  the  3d,  15th,  and  24th.  On 
June  3  a  windstorm  ripped  the  roof  from  the  Monmouth 
County  airport  hangar  at  Glendola,  and  12  airplanes 
were  damaged.  On  the  same  day,  a  golfer  and  a  caddy 
were  struck  by  lightning  near  Elizabeth,  both  suffering 
burns  on  the  body. 

On  the  15th  a  storm  brought  hail,  wind,  and  electrical 
damage  to  the  vicinity  of  Bordentown,  Trenton,  and 
Titusville.     Hailstones  were  reported  as  large  as  3/4 
inch  in  diameter. 


A  severe  windstorm  passed  over  the  Willingboro-  Wrights  - 
town  area  on  the  24th,  killing  one  person  and  injuring  9 
others.     There  was  considerable  property  damage  to 
motel  buildings  and  other  property. 

The  month  ended  with  several  communities  reporting 
temperatures  of  100°  or  101°  on  the  30th,  the  highest 
readings  in  some  areas  since  1957. 


Donald  V.   Dunlap 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Office 

Trenton,  New  Jersey    08608 
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68.7 

-  2.0 

•  1.2 

-  1.0 

•  ,9 

•  1.1 

92 

94 
98 
99 
99 

22* 
22 

30 
30 
30 

33 

46 
39 
42 

41 

5 

4 
3 
4 
4 

90 
38 
32 
40 
43 

4 
4 
6 
7 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

4.13 
3.10 
3.79 
2.42 
2.43 

.   .17 
.  1.11 
-   .47 

•  1.91 

•  1.45 

1,96 
.94 

1.14 
.57 

.94 

8 

8 

16 

7 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

* 

5 
7 
7 

2 
2 

4 
2 
1 

2 
0 
2 
0 
0 

SUSSEX 

78.  4|» 

51. 6M 

65.  OM 

-  3,5 

88 

Z2t 

37 

3 

73 

0 

0 

0 

0 

4.29 

.20 

1.77 

16 

.0 

0 

5 

2 

2 

DIVISION 

67.1 

•  2.1 

3.33 

.   .68 

.0 

SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BELLEPLMN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWORTh 

81.7 
86.1 
84.0 
88.  8M 
83. 8M 

60.1 
60.4 
56.2 
60.7 
53. 7M 

70.9 
73.3 

70.1 
74, 8M 
68.  8M 

,9 

2.0 

97 

101 
100 
101 
101 

30* 

30 

30 

30 

30 

48 
47 
39 
49 
37 

17 

4 
4 
4 
4 

33 
10 
48 
1 
53 

7 
10 

9 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

,84 

,79 

2,89 

1.17 

.91 

.  1.99 

.   .50 
•  2.48 

.54 

.43 

1.20 

.38 

.40 

15 
24 
24 
22 
27 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 

4 

J 

1 
0 
3 

0 
0 

0 
0 

1 

0 

0 

FREEHOLD 
GLAS5B0R0 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 

82.2 

84.0 
8*. 7 
81.6 
83.8 

57.8 
59.2 
58.9 
57.3 
55.0 

70,0 
71,6 
71.8 
69.5 
69.4 

•  .2 

.2 

•  ,4 
-   .8 

99^ 
96 
98 
97 
99 

30 

28. 

28. 

30 

30 

45 
47 
46 
44 
39 

6 
6* 

4. 
6. 
17 

32 

25 
30 
35 

49 

7 
9 

10 
6 

10 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.43 
.74 
.86 

3.13 

.93 

.  1.25 

.  3.09 

-  .70 

-  2.97 

1.30 
.42 
.72 
.70 
.39 

15 
15 
16 
16 

16 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
3 
1 
6 
3 

1 

0 

I 

4 

0 

1 

0 
0 
0 
0 

MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEW  MONMOUTH 

82.5 

83.0 
83.7 
82.1 
81.3 

60.7 
59.9 
57.8 
58.2 
56.5 

71.6 
71.5 
70.8 
70.2 
68.9 

,6 
.1 

95 

97 
99 
98 
97 

28. 

30* 

30 

30 

30 

46 
45 
45 
45 
44 

4 

4 

5* 

4 

6 

29 
29 
27 
32 
39 

8 

8 
8 
8 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

,67 

.51 

1.21 

2.37 

2,39 

.  2.35 

•  1.26 

.46 
.40 
.79 
.95 
.46 

16 
15 
25 
8 
16 

.0 
.0 
.0 
,0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
2 
5 

7 

0 
0 

1 

2 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

PEMBERTON  3  E 

SEABROOK  FARMS 

SHILOH 

TOMS  RIVER 

TRENTON  wB  CITY          R 

83.5 

84.2 
84.7 
83.8 
81.8 

56.3 

59,9 
59.2 
55.9 
61.1 

69.9 
72.1 
72.0 
69.9 
71.5 

-  1.1 
,3 
,5 

98 
97 
97 
97 

98 

30 
30 
30 
30 
30 

40 
45 
47 

40 
50 

4 
4 
3* 

4 
4 

43 
23 
25 
47 
22 

8 

9 
12 
10 

7 

0 
0 

0 

c 
c 

0 
0 
0 
0 
0 

c 

0 
0 
0 
0 

2.70 

.86 

.66 

2.68 

1.37 

.  1.00 

-  2.75 

-  2.23 

1.02 
.72 
.61 

1.68 
.84 

16 
16 
16 
16 
15 

.0 
.0 
,0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

4 

1 
I 

4 
4 

2 
1 

I 
1 

1 

1 

0 
0 

1 

0 

TUCKERTON 
WOODSTOWN 

86.0 

59.0 

72.5 

99 

30 

43 

4 

ZC 

12 

c 

p 

c 

.58 

.39 

16 

,0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

71.0 

,3 

1.46 

•  2,16 

.0 

COASTAL  03 

ATLANTIC  CITY            R 

CAPE  MAY  3  W 

LONG  BRANCH               R 

76.3 

BO. Of. 
78.1 

63.1 

61.3m 

59.4 

69.7 

70. 7N 
68.8 

.1 
-   ,3 

95 
9C 
96 

14 
28 

30 

52 
52 

47 

17 
16 
4 

22 

11 
44 

2 
1 
5 

c 

c 

c 

0 
0 

0 

c 
c 
c 

1.21 
1.13 
2.63 

-  1.83 

-  .78 

.54 
.75 

,5<i 

15 

16 

3 

.0 
.0 

0 

0 

3 
3 
5 

1 

1 
4 

0 
0 
0 

DIVISION 

69.7 

.3 

1,66 

-  1.41 

,0 

See  Reierei.ee  Notes  Following  Station  Index 

-    51    - 


DAILY  PRECIPITATION 


- 

Day 

ol  Month 

Station 

O 
t- 

1   | 

2  | 

3 

4  |  5 

1  6 

7    8 

9 

10  |  11  |  12 

13  j 

14  |  15 

16  [  17  [  18 

19 

20   21 

22  | 

23 

24 

25  |  26  |  27 

28   29   30 

31 

NORTHERN  01 

BELVIDERE 

3,6! 

.02 

.57 

.40  1.02 

.73 

T 

.24 

.41 

.02 

.22 

.02 

BERNARDSVILLE  2  E 

2.93 

.02 

.36 

.37   ,69 

.08 

T 

.52 

.20 

•  61 

•  06 

BLACKwELLS  MILLS 

1,*' 

.04 

.40 

,11 

•  08 

.26 

•  33 

•  06 

B00N70N  1  5E 

3.2C 

T 

,02 

.69 

.22      ,95 

.20 

T 

T 

.34 

.63 

•  12 

T 

•  01 

BOUND  BROOK  2  w 

2.25 

T 

.21 

.07   .18 

.16 

.68 

.SC 

.23 

.20 

BRANCHvtLLE 

3.4C 

.02 

.4T 

,43  1.63 

.32 

.33 

.05 

•  13 

CANISTEAR  RESERVOIR 

3.03 

,06 

.47 

.40  1.38 

.24 

T 

.45 

.02 

•  01 

CANOE  BROOK 

3.62 

,03 

.62 

.26   .55 

.08 

T 

1.03 

.64 

.04 

.29 

•OB 

CEDAR  GROVE 

CHARL0TTE8URG 

.25 

T 

.45 

1.07 

.04 

.02 

CHATHAM 

CLINTON 

1.18 

7 

.22 

.04 

ELIZABETH 

2.82 

T 

.03 

.53 

.08 

.40   .36 

.04 

T 

.99 

.09 

.31 

.01 

EL1ZASETHP0RT 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

3.07 

.03 

.93 

.32   .77 

.12 

.01 

.43 

.27 

.14 

.09 

FLEMINGTON  1  NE 

2.89 

T 

.02 

.20 

.04  1.29 

•  08 

T 

.39 

.05 

.67 

.13 

GREENWOOD  LAKE 

3.98 

.10 

.40 

.32  2.10 

.33 

.02 

.48 

.17 

.05 

.01 

HIGH  POINT  PARK 

3.K 

T 

T 

.36 

.48  1.50 

.09 

7 

.42 

.13 

•  02 

T 

.10 

IRVINGTON 

JERSEY  CITV 

3.19 

.07 

.15 

.46   .12 

T 

T 

.70 

•  64 

•  IT 

T 

LAMBERTVIILE 

2.78 

.02 

.02 

.83 

.02   .06 

.01 

.40 

.98 

•  34 

.1C 

LAYTON  2 

2.83 

T 

.27 

.51   .68 

.27 

T 

T 

.85 

T 

.13 

T 

.01 

.11   T 

LITTLE  FALLS 

2.73 

.05 

.96 

.20   .76 

.07 

.37 

.22 

.07 

•  03 

LONG  VALLEY 

5.06 

T 

1.10 

.20  2.60 

.17 

.45 

.37 

.13 

.0* 

MAHWAH 

4.01 

.01 

.43 

.33  1.58 

.20 

.33 

1.07 

.01 

•  09 

MAnvtLLE 

2.01 

T 

.17 

.47   ,15 

.18 

T 

.60 

.22 

.22 

MIDLAND  PARK 

3.53 

.02 

.45 

.14 

1.70   .28 

.01 

.45 

.43 

.03 

.02 

MILTON 

4.60 

.07 

.71 

.23 

1.76   .21 

.69 

.76 

.01 

■  10 

MORRIS  PLAINS  1  W 

3.20 

T 

.01 

1.12 

.22   .65 

.13 

.42 

.31 

T 

.21 

T 

.13 

NEWARK  WB  AIRPORT        R 

3,09 

.08 

T 

i6C 

.17 

,46   ,09 

T 

1.17 

.25 

.26 

.01 

NEW  MILFORD 

2.05 

.50 

.08 

.62   .19 

.34 

•  24 

.06 

.02 

NEWTON 

4.13 

.03 

.38 

.33  1.96 

.13 

.01 

1.10 

.02 

.10 

.02 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

3.60 

.07 

.50 

.33  1.53 

.21 

.76 

.07 

•  13 

OLDWICK 

4.43 

.03 

.45 

.24  1,68 

.05 

T 

1.00 

.26 

.47 

.23 

PATERSON 

3.10 

.06 

.82 

.19   ,96 

.21 

.08 

.02 

.42 

.22 

.09 

.03 

PHILLIPSBURG 

3.79 

•  66 

T 

.60  1.10 

.07 

1.19 

.05 

.12 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

3.71 

.02 

.59 

.38   .80 

■  74 

.77 

.19 

.19 

■  03 

PLAINFIELD 

2.42 

.05 

•  30 

.20 

.57   .21 

T 

.26 

.51 

.03 

.22 

.06 

•  01 

RAHWAY 

3.13 

.04 

.45 

.15 

1.10   .10 

.01 

.53 

.04 

.29 

.02 

.60 

RINGWOOD 

4.17 

.06 

.47 

.21  2.37 

.56 

.49 

.01 

r 

SOMERVILLE 

2.43 

.37 

.10 

.17   .23 

T 

T 

•  94 

.36 

.24 

SPLIT  ROCK  POND 

5.13 

.07 

.58 

3.00 

.65 

.61 

•  11 

•  11 

SUSSEX 

4.29 

•  04 

,43 

1.68 

.01 

.01 

1.77 

.16 

.10 

.04 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

4.39 

.10 

,42 

.15  2.22 

.10 

•  30 

1.06 

T 

T 

■  02 

WERTSVILLE 

1.30 

T 

.03 

.30 

.03   .08 

T 

.67 

.33 

T 

•  06 

WEST  WHARTON 

3.65 

,04 

.61 

.25   .98 

.25 

.49 

.65 

•  13 

•  09 

WOODCLIFF  LAKE 

3.66 

.05 

•  76 

.09 

1.46   .32 

.55 

.43 

SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

.84 

T 

.01 

•  08 

T 

.05 

•  54 

T 

•  02 

T 

•  14 

T 

AUDUBON 

.79 

T 

T 

,06 

T 

.14 

T 

.16 

T 

T 

.43 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

4.55 

.01 

.04 

.02 

.47 

•  01 

.04 

3.96 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

2.89 

.07 

.69 

.09 

.06 

.57 

1.20 

.21 

BURLINGTON 

1.17 

.17 

.02 

.28 

.38 

.32 

CANTON 

.84 

.08 

.75 

.01 

CHATSWORTH 

.91 

.10 

.37 

.03 

.01        .40 

FORTESCUE 

.93 

.07 

.68 

.14 

■  04 

FREEHOLD 

2.43 

T 

.03 

.<•,' 

.12   .05 

1.30 

.33 

.  U 

GLASSBORO 

.74 

T 

.04 

.10 

.42 

.10 

.08 

HAMMONTON  2  NNE 

.86 

.08 

.72 

.03 

.02 

•  01 

HIGHTSTOWN  1  N 

3.13 

T 

T 

.58 

T 

.30   .09 

.01 

.66 

.70 

T 

.35 

.24 

T 

INOIAN  MILLS  2  W 

.93 

T 

.22 

T 

•  02   T 

.39 

.23 

.OT 

MAYS  LAN01NG 

1.13 

T 

.07 

T 

.06 

.07 

.53 

T     .13 

.29 

MtLLVILLE 

.67 

T 

.09 

T 

.03 

.05 

•  46 

.04 

I 

MILLVlLLE  FAA  AIRPORT 

.51 

T 

.04 

.02 

.03 

T 

.40 

T 

•  02 

MOORESTOWN 

1.21 

.03 

T 

.05 

.04 

.01 

.23 

.02 

.06 

.79 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

2.37 

T 

T 

.34 

.03 

T 

.10   .95 

.27 

T 

.68 

NEW  MONMOUTH 

2.39 

.05 

.37 

.40   .27 

T 

.28 

.46 

.33 

T 

.02 

.21 

PEMBERTON  3  E 

2.70 

.05 

.35   T 

1.02 

.09 

.94 

.23 

PRINCETON  WATER  WORKS 

2.45 

.79 

T 

.12 

.02 

1.25 

.27 

T 

SEABROOK  FARMS 

.86 

.02 

.01   .03 

T 

.07 

.72 

.01 

SHILOH 

.66 

.01 

T     .02 

.02 

.61 

TOMS  RIVER 

2.68 

.46 

.25 

1.66 

.29 

TRENTON  WB  CITY          R 

1.37 

.02 

T 

.13 

T 

T 

.07   .10 

•  84 

T 

.16 

T 

.05 

TuCKERTON 

WOODSTOWN 

.58 

T 

T 

T 

T     .02 

.03 

.39 

.07 

T 

.07 

T 

COASTAL  03 

ATLANTIC  CITY            R 

1.21 

.05 

.08 

.05 

.54 

.01 

.32 

•  16 

BELMAR  2  Sw 

CAPE  MAY  3  w 

1.13 

.11 

.02 

.01 

.05 

.75 

.01 

.1! 

LONG  BRANCH              R 

2.63 

.02 

T 

•" 

T 

.34   .07 

T 

.51 

.33 

•« 

.02 

■ 

DAILY  TEMPERATURES 


SUtion 

D«y  Ol  Month 

< 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

11 

NORTHERN  01 

MAX 
M1N 

NO 
40 

67 
50 

70 
38 

67   72   71 

ie    -2    42 

62   79   76 
42   54   57 

77   88   76 
57   56   48 

'7   »0   87 
48   59   59 

82   67   75 

60   48   4  7 

78   77   87 
48   62   64 

88   80   75 
65   64   64 

82   74   81 
60   51   50 

89   81 
54   53 

82 
53 

77,2 
52.7 

N  1  SE 

MAX 
WIN 

70 

64 
54 

69 

38 

68   70   71 
-1   4l    39 

66    '9   75 
49   57   57 

75   17   76 
55   56   51 

80   79   85 
56   63   56 

80   67   74 
55   49   46 

78   78   86 
53   62   66 

08   82   78 
67   54   66 

80   73   81 

61   49   58 

89   81 
58   51 

85 
59 

77.1 
53.7 

CANOE  BROOK 

MAX 
MIN 

it 

63 
53 

70 
42 

6.)   73   71 
42   41   43 

66   82   75 
52   59   58 

74   90   77 
57   55   47 

83   82   87 
58   63   57 

79   68   77 
57   48   46 

81   80   90 
45   65   65 

89   81   76 
67   62   66 

81   75   85 
59   48   49 

92   83 
58   51 

87 
61 

78.6 
53.7 

Ct-ARLCUEBuRG 

MAX 
MIN 

69 
45 

64 
46 

69 
36 

69   70   70 
38   39   39 

65   78   78 
40   54   55 

73   87   74 
55   52   47 

80   79   84 
54   61   56 

79   65   72 
51   48   48 

77   76   87 
53   60   65 

87   81   75 
66   63   65 

80   72   81 
58   4a   55 

87   79 
54   51 

83 
57 

76.3 
52.0 

fl  1ZABETN 

MAX 

MIN 

TO 

SO 

70 
55 

69 
46 

75   84   70 
45   48   47 

79   74   72 
56   60   58 

92   88   83 
59   58   55 

80   91   85 
62   65   61 

78   '8   83 
58   49   53 

81   92   92 
59   70   69 

86   79   84 
69   63   66 

80   87   94 
63   53   68 

85   88 
64   58 

100 
64 

82.6 
58.4 

ES^EX  FELLS  5ERV  BLOC- 

MAX 
MIN 

7! 
46 

65 
51 

70 
40 

72   7-   73 
42   41   43 

67   80   74 
53   60   58 

75   90   80 
57   55   48 

83   80   88 
58   65   57 

80   70   76 
55   45   46 

81   89   90 
57   65   65 

90   83   76 
65   62   65 

80   81   89 
58   49   62 

95   83 
54   53 

88 
61 

79.8 
54.5 

CLF»1NC.T0N  1  NE 

MAX 
MIN 

72 

4S 

65 

45 

75 

38 

70   75   77 
41   38   37 

66   81    79 
47   58   58 

80   93   72 
57   57   44 

81   84   91 
51   60   57 

89   69   78 
58   46   43 

83   85   94 
55   63   66 

96   84   76 
68   64   65 

82   77   89 
62   48   57 

93   87 

61   47 

92 
50 

81.2 
52.9 

M6H  POINT  PARK 

MAX 
MIN 

68 
SO 

64 
48 

70 
45 

60   66   70 
40   35   40 

61   75   74 
48   53   57 

76   84   78 
57   46   47 

78   77   81 
57   60   55 

72   61    71 
46   43   45 

78   71   88 
51   61   63 

88   76   73 
65   60   63 

83   67   81 
52   48   53 

87   82 
49   5* 

83 
56 

74.8 
51.6 

JERSEY  CITY 

MAX 
MIN 

61 
51 

70 
52 

65 
53 

72   72   64 
50   50   54 

76   70   68 
58   63   60 

92   79   79 
61   58   59 

80   89   75 
66   70   59 

69   77   77 
58   54   58 

77   90   86 
64   72   76 

81   73   80 
70   65   67 

79   83   93 
63   58   68 

84   85 
64   62 

97 
65 

78.1 
60.9 

L«»BEKTv  RLE 

MAX 

MIN 

73 
43 

72 
55 

71 
45 

74   75   75 
42   42   45 

82   78   84 
55   64   56 

94   90   81 
61   57   47 

83   91   90 
58   65   60 

75   77   83 
58   47   47 

84   92   94 
62   67   67 

93   83   84 
71   65   67 

77   87   91 
60   52   63 

88   90 
54   54 

99 
63 

83.7 
56.4 

LAYTON  ? 

MAX 
MIN 

74 
47 

69 
50 

71 
34 

64   71    71 
40   34   36 

63   79   74 
43   55   60 

76   89   76 
57   48   44 

81   81   85 
51   59   53 

79   66   74 
51   40   42 

78   74   89 
52   61   61 

90   82   77 
62   60   65 

85   71   83 
56   47   50 

89   81 
45   47 

85 
51 

77.6 
50,0 

LITTLE  FALLS 

MAX 
MIN 

73 
48 

66 
55 

73 
42 

73   74   76 
45   44   44 

71   81   78 
54   62   60 

79   90   80 
58   56   51 

85   83   90 
60   65   58 

82   70   78 
46   59   49 

83   80   92 
57   68   66 

93   86   79 
69   64   66 

83   78   87 
63   52   64 

93   85 
59   55 

89 
63 

81,0 
56.7 

LCNG  V'LLEY 

MAX 

MIN 

70 
45 

66 
47 

71 

35 

68   72   72 
37   39   38 

61   79   75 
40   58   58 

76   88   77 
55   54   45 

77   79   86 
48   58   57 

83   67   74 
57   45   46 

79   78   88 
54   62   63 

90   82   76 
65   65   66 

13    74    82 
60   44   57 

89   82 

57   50 

85 
55 

77,6 
52.0 

MCRRIS  PLAINS  1  W 

MAX 
MIN 

69 
44 

62 
53 

70 
37 

68   71   72 
39   45   39 

63   79   74 
53   60   57 

74   88   76 
54   55   48 

79   79   85 
55   62   57 

79   66   74 
55   44   44 

79   77   89 
53   63   66 

90   80   74 
67   61   66 

78   74   82 
61   47   56 

92   80 
60   5i 

86 

77,0 
53.8 

NEwARK  wB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

63 
55 

71 
55 

67 
53 

75   74   67 
48   53   54 

78   73   71 
58   64   60 

95   81   85 
60   60   61 

83   90   78 
66   69   67 

70   78   81 
59   53   57 

80   94   90 
64   71   76 

83   75   85 
68   63   67 

78   87   94 
65   59   68 

85   87 
66   65 

99 
67 

80.6 
61,7 

NEWTON 

MAX 
MIN 

71 
46 

70 
52 

72 
35 

67   72   73 
40   33   36 

65   81    76 
46   52   58 

78   90   76 
56   54   43 

82   82   87 
55   63   54 

83   68   75 
51   41   44 

80   80   92 
54   65   63 

92   82   78 
64   59   65 

86   73   86 
59   43   58 

90   83 
46   48 

88 
59 

79.3 
51.4 

PATERSON 

MAX 

MIN 

69 
52 

65 
52 

70 
48 

73   73   66 
46   48   49 

71   82   74 
54   59   61 

78   92   80 
60   57   52 

83   83   89 
60   65   64 

80   70   75 
59   52   55 

82   85   93 
59   65   73 

94   82   79 
71   66   67 

82   81   84 
64   56   65 

93   84 
62   60 

88 
65 

80.0 
58,9 

PHILLIPSBURG 

MAX 
MIN 

74 
49 

72 
55 

74 
39 

74   76   75 
43   43   45 

80   78   82 
54   60   59 

89   89   79 
57   55   48 

79   89   91 
50   63   53 

87   75   80 
53   50   47 

82   90   92 
59   65   66 

92   82   86 

70   62   70 

81   85   87 
61   50   49 

92   85 
53   54 

98 
59 

83.2 

54.7 

PLAINFIELD 

MAX 

MIN 

64 
46 

72 
55 

71 
43 

75   76   68 
42   43   44 

79   75   76 
55   60   57 

92   81   84 
58   57   49 

84   91   82 
60   64   59 

72   79   83 

60   4e   47 

82   93   93 
58   67   67 

84   79   85 
69   63   66 

80   88   93 
60   49   62 

86   90 
60   53 

99 
62 

81.9 
56.1 

SCMERVILLE 

MAX 
MIN 

65 
45 

72 

55 

70 
45 

74   74   72 
41   43   42 

82   81   78 
53   53   53 

91   86   81 
60   57   50 

83   90   86 
56   61   59 

72   77   83 
57   45   46 

83   92   93 
60   66   67 

89   81   83 
69   63   67 

78   87   92 
59   50   56 

86   89 
60   53 

99 

60 

82.3 

55,0 

SUSSEX 

MAX 
MIN 

71 
49 

70 
50 

71 

37 

67   69 
39   39 

80 
39 

77   88   74 
57   54   47 

79   81   82 
52   60   55 

80   72   78 
55   46   51 

78   78   88 
51   60   60 

88   78   84 
60   63   58 

83   70   82 
59   46   50 

85   80 
52   50 

84 
54 

78.4 
51.6 

SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

MAX 
MIN 

64 
49 

62 
53 

68 
52 

77   70   70 
49   53   50 

80   7o   78 
61   56   58 

97   78   80 
66   57   56 

83   95   87 
66   71   67 

73   78   79 
54   48   '5 

84   93   94 
66   69   71 

86   78   91 
68   67   70 

83   82   95 
61   56   64 

83   87 
63   60 

97 
67 

81.7 
60,1 

AUDUBON 

MAX 
MIN 

68 

50 

73 
57 

7j> 
52 

78   78   79 
47   52   48 

84   83   86 
59   60   58 

98   83   85 
63   60   53 

85   96   94 
66   70   65 

75   81   86 
61   54   53 

86   96   98 
64   67   70 

88   81   92 
71   66   70 

82   90   98 
66   55   65 

89   93 
65   59 

101 
68 

86.1 

60,4 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

MAX 
MIN 

62 
43 

64 

55 

70 
46 

77   76   73 
39   53   44 

82   78   82 
48   49   54 

96   94   84 
62   60   45 

82   93   92 
62   67   63 

83   77   79 
62   41   42 

85   93   92 
64   66   68 

89   85   93 
66   67   68 

82   85   94 
65   51   60 

89   89 
58   53 

100 
64 

84,0 
56.2 

8LRLINGT0N 

MAX 
MIN 

52 

56 

51 

78   78 
49   52   50 

83       86 
59   59   59 

96   92   84 
61   60   57 

86   95   94 
62   68   66 

92   79   85 
60   51   53 

87   96   97 
63   68   73 

94   84   89 

74   66   68 

79   89   95 
66   59   67 

91   90 
65   60 

101 
66 

88.8 
60,7 

CHATSWORTH 

MAX 
MIN 

65 

45 

65 
55 

72 
44 

77   75   75 
37   48   40 

82   79   80 
57   50   52 

96   94   80 

50   57   46 

81   94   94 
57   65   61 

88   77   78 
50   46   44 

82   94   93 
55   55   66 

88   79   89 
67   64   67 

81   87   96 
64   47   55 

88 

101 
59 

83.8 
53.7 

FPEEhOLO 

MAX 
MIN 

64 
48 

69 
54 

73 

50 

75   74   71 
46   49   45 

82   77   75 
56   58   56 

94   90   83 
62   57   51 

82   93   88 
60   68   62 

75   76   80 
60   47   50 

83   92   91 
60   69   71 

89   78   85 
70   63   65 

79   85   93 
63   52   61 

86   85 
62   56 

99 
64 

82.2 

57,8 

GLASSBOrO 

MAX 
MIN 

73 
47 

67 
55 

70 
51 

73   78   77 
49   51   47 

77   82   83 
57   56   57 

86   96   8  1 
63   60   50 

83   84   95 
61   70   66 

91   70   79 
65   49   58 

83   94   96 

65   64   65 

96   88   82 
66   65   67 

91   81   89 
64   54   65 

96   87 
65   57 

93 
67 

84,0 
59.2 

HAMMONTCN  2  NNE 

MAX 
MIN 

69 
46 

64 
55 

69 

53 

76   79   77 
46   49   48 

72   85   82 
56   54   55 

85   97   81 
62   59   54 

85   94   97 
63   70   64 

96   69   78 
64   48   54 

86   85   97 
61   67   69 

97   87   84 
72   65   66 

98   82   90 
66   55   64 

98   88 
61   57 

94 
65 

84.7 
58,9 

HIGHTSTf-WN  1  N 

MAX 
MIN 

65 
44 

69 
55 

73 
51 

75   73   71 
44   47   44 

81   77   79 
56   60   54 

92   86   82 
62   57   47 

82   91   88 
60   68   60 

71   75   82 
59   50   47 

83   92   94 

60   70   69 

82   76   86 
69   64   67 

77   87   92 
62   51   63 

•83   88 
60   54 

97 
64 

81.6 
57.3 

INDIAN  MLLS  2  w 

MAX 
MIN 

65 
41 

68 
54 

72 

49 

75   75   74 
40   43   44 

81   80   85 
59   52   51 

96   85   82 
61   58   43 

83   93   92 
59   68   57 

81   77   83 
60   39   44 

82   92   95 
61   63   67 

86   80   91 
68   63   67 

80   90   94 
61   45   62 

86   92 
57   49 

99 
64 

83,8 
55,0 

"ILLVILLE 

MAX 
MIN 

68 
49 

63 
55 

66 
54 

70   77   75 
46   54   51 

74   82   80 
59   56   57 

83   95   80 
64   60   53 

82   87   95 

66   70   69 

92   70   78 
65   53   54 

81   .86   94 
65   68   70 

95   88   83 
73   65   67 

91   82   89 
68   57   64 

95   85 
64   60 

90 
66 

82.5 
60,7 

"IllvillE  faa  airport 

MAX 
MIN 

63 
47 

67 
55 

70 
49 

78   73   73 
-45   54   50 

79   80   82 
62   55   57 

96   81   80 
65   58   52 

84   95   91 
69   71   70 

73   78   80 
53   50   54 

86   93   97 

67   73   70 

88   81   92 
67   66   72 

82   88   92 
61   55   64 

84   87 
61   58 

97 
68 

83,0 
59.9 

MCORESTcwN 

MAX 
MIN 

68 
45 

70 
54 

73 
53 

76   76   74 
47   45   46 

82   82   84 
57   58   54 

96   81   82 
63   59   49 

83   94   92 

64   70   61 

73   78   84 
53   51   49 

84   94   96 
60   65   69 

86   79   89 
67   65   67 

78   88   94 
58   53   65 

86   91 
62   57 

99 
68 

83.7 

57,8 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 
MIN 

68 

48 

68 
55 

71 
46 

74   73   72 
45   49   46 

78   74   75 
56   61   58 

92   92   80 
62   56   53 

80   90   89 
62   69   62 

78   76   81 
57   51   49 

81   92   93 

61   70   69 

92   80   85 
68   63   66 

82   85   92 
65   53   64 

87   86 
62   56 

98 
65 

82.1 
58.2 

NEW  MONMOUTH 

MAX 
MIN 

67 
45 

66 
53 

73 
47 

73   75   73 
46   50   44 

77   72   73 
56   58   56 

92   93   81 
60   58   49 

81   90   90 
60   67   59 

74   77   77 
55   47   45 

81   92   93 
56   68   69 

88   78   83 
66   59   63 

78   83   93 
63   50   63 

85   83 
64   54 

97 
64 

81.3 
56.5 

PEM8ERTON  3  E 

MAX 
MIN 

67 

44 

66 
55 

74 
48 

77 
40 

74 
43 

72 
44 

80 
58 

78 
55 

82 
53 

94 
62 

89 
57 

80 
45 

80 

71 

93 
66 

92 
58 

88 
60 

77 
43 

84 
45 

85 
62 

93 
67 

93 

67 

87 

70 

79 
64 

91 
65 

80 
62 

87 
49 

90 
60 

86 
61 

89 
52 

98 
63 

83.5 
56.3 
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NEW  JERSEY 

Day  OI  Month 

» 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

SEABROOk  farms 
SHILOH 
TCMS  RIvER 
TRENTON  wB  CITY 
TLCKERTON 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

65 

46 

69 
47 

65 
46 

65 

51 

68 
55 

69 
56 

66 
55 

70 
56 

71 
51 

70 
47 

72 

46 

70 
53 

77 
45 

76 
48 

75 
40 

74 
50 

76 
54 

76 
53 

72 
45 

74 
51 

75 
50 

72 

48 

72 

42 

71 

54 

82 

60 

83 
59 

83 
43 

81 
61 

61 
56 

80 
55 

82 
53 

'8 
63 

85 
57 

83 
57 

75 
52 

81 
59 

96 
66 

96 

61 

95 
49 

94 
64 

80 
60 

93 
58 

93 
59 

79 
59 

82 
50 

81 
53 

81 
45 

60 
57 

84 
67 

84 

67 

82 
62 

83 
65 

95 

70 

95 
69 

96 
63 

91 
71 

91 
68 

93 

66 

93 
57 

90 
66 

89 
64 

81 
61 

80 
56 

69 

56 

77 
48 

77 
49 

75 
50 

76 
52 

80 
54 

80 
55 

86 

44 

B2 
57 

87 
67 

87 
65 

66 
63 

84 
64 

94 

68 

94 
66 

93 
69 

93 

70 

95 

70 

95 
68 

93 
61 

96 
73 

87 

74 

91 
71 

88 
67 

82 
66 

83 
66 

86 
65 

76 
64 

76 
64 

90 
67 

90 
69 

89 
70 

86 

68 

81 
65 

80 
64 

80 
65 

77 
64 

88 
54 

90 
58 

64 
62 

87 
59 

94 
64 

95 

56 

96 

62 

92 

67 

86 
62 

89 
59 

96 
62 

85 
64 

90 
58 

90 
58 

93 
62 

89 
62 

97 
59 

97 
67 

97 
62 

98 
67 



84,2 
59.9 

84,7 
59.2 

63.8 
55.9 

81.8 
61.1 

WCODSTOWN 
COASTAL  03 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

68 
46 

72 

57 

73 
48 

78 
43 

75 
53 

76 
47 

84 
59 

84 
55 

87 
55 

97 
61 

91 
60 

83 
48 

85 
68 

96 
68 

93 

68 

86 
62 

79 

50 

83 
53 

87 
64 

94 
66 

96 
69 

92 

72 

85 
64 

91 
70 

81 
66 

89 
53 

95 
61 

90 
63 

92 
56 

99 
65 

86.0 
59.0 

ATLANTIC  CITV 
CAPE  MAy  3  w 
LONG  BRANCH 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

60 
56 

60 
50 

6? 
57 

69 
53 

68 
55 

63 
55 

65 

55 

66 
52 

78 
54 

79 
53 

73 
47 

67 

58 

77 
57 

68 
53 

65 
60 

69 
56 

66 
48 

72 
63 

74 
60 

81 
60 

75 
61 

76 
55 

71 
59 

74 
64 

75 

61 

66 

58 

90 
67 

89 
62 

94 
62 

75 
62 

89 
63 

78 
60 

75 
58 

77 
60 

80 
54 

73 
66 

77 

60 

82 

64 

95 
72 

89 
65 

90 
68 

79 

68 

88 
65 

74 
64 

74 
59 

77 
52 

69 
55 

78 
52 

73 

60 

76 
51 

76 
60 

76 

59 

76 

52 

73 
67 

81 
64 

82 
63 

81 
66 

80 

66 

94 
73 

87 
72 

87 
68 

89 

71 

84 
67 

86 
68 

80 
65 

73 
66 

77 
66 

71 
62 

76 

69 

84 
67 

85 

66 

80 
67 

79 
66 

77 

65 

80 
60 

79 
59 

78 
54 

85 
68 

89 
64 

94 
66 

77 
64 

90 
67 

78 
63 

79 
66 

80 
62 

80 
57 

83 
68 

88 
65 

96 
66 

76.3 
63.1 

80.0 
61.3 

78.1 
59.4 

NORTHERN  01 
CANOE  BROOK 


SOUTHERN  02 
PEMBERTON  3  E 


SEABROOK  FARMS 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Of  Month 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


10      11      12      13      14      15       16      17      IS      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31      & 


EVAP!      . 

WIND 

MAX 

MIN 


23 


.05    .06    .16  .20 

IS!      18      33  14 

68[     76:     74j  85 

57!     541      52|  55 


EVAP  .34  .07 

WIND  60  42 

MAX  66  70 

MIN  53  52 


.23  .01  .15  .10    .10    .29 

20  33  8  21       21       58 

88  80  85  82      84      98 

56|  52  62  67^     66      63 


.11  .19 
7   22 


.25  .24  .03  .28 

31  17   11   26 

91  941  951  98 

60  63   64:  67 


.12  .26  .24 
14   35   39 


19  .27  .21 

21;  241  20 


,27  .26 

41  27 

64  91 

55  58 


08 

.14 

.28 

.19 

17 

20 

15 

TO 

82 

103 

100 

92 

69 

75 

76 

71 

.29  .17  .22  .22 
13    9   15    9 


I  .10 

.05 

30 

26 

84 

85 

72 

69 

,25  .22  .30  .21  .23 

30  22  20  16  19 

95  97  104  98  98 

61  60  63  63  67 


.29 

10 


16  .24  .29 
12   14   33 


08  .18  .31  .29  .21  .29  .16  .32  .45  .38  .30  11  44 

42  57  63  60  117   87   36   85  100  57   70  61  60 

76  81  84  74   85   85   91   95  85  84   82  93  92 

55  "  5*  51   57   61   62   64  62  58   59  69  69 


,45 
69 

79   82 
66   52   54 


36  .30  .34  .18  .30  .34  .34  ,13  .27  .34 
"   52   86   77   68   45   86   64   72   46 


86   95 
58 


98   93 
71   74 


30  .42 
78 


93   89   94   95   92   92 
67   69   63   66   62   62 


32    .38 
54      72 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


jiimi     196* 


ION    AND    06P1H 

Day  of  month 

i 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

ta 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

."■ 

26 

27 

28 

29 

10 

31       i 

RUTGERS   MICRO  MET    STA 

PlOt    •    1 

1     INCH 

MAX 

MIN 

62 
58 

oS 
59 

6! 

58 

57 

CI 

•■7 

62 

57 

66 

59 

68 
62 

n 

62 

73 

64 

74 

64 

73 
62 

70 
65 

75 
65 

76 
65 

70 

6  i 

71 
60 

74 
60 

71 
63 

76 

67 

80 
69 

78 

7" 

74 
69 

75 
69 

7.1 
68 

79 
65 

re 

67 

in 

66 

79 
66 

82 

68 

72.6 
63.5 

;    INCHES 

MAX 
MIN 

62 
56 

64 
59 

64 

sa 

6J 
57 

66 
57 

61 
58 

67 
59 

67 
62 

70 
61 

72 

64 

73 

64 

72 
62 

69 
65 

74 
65 

75 
65 

70 
63 

70 
61 

73 
60 

ro 

64 

76 
67 

79 
68 

76 
70 

73 
69 

74 
69 

!< S 

68 

77 
65 

76 
67 

76 
67 

77 
66 

79 
68 

71.6 
63.5 

4    INCHES 

.MAX 
MIN 

61 
59 

63 
59 

6  « 
58 

65 
57 

67 
56 

61 
59 

66 
59 

66 
62 

68 
62 

70 
64 

71 
64 

70 
63 

68 
61 

72 
65 

72 
65 

70 
65 

69 
61 

72 
61 

69 
65 

74 
67 

77 
66 

75 

70 

72 
69 

72 
69 

rs 

68 

75 
67 

75 
66 

76 
67 

75 
67 

77 
66 

70.2 
63.9 

8     INCHES 

MAX 
MIN 

61 
60 

61 

60 

61 
60 

62 

58 

63 
59 

61 
60 

63 
59 

64 
62 

65 
62 

67 
63 

67 
64 

67 

64 

66 

64 

68 

64 

68 
65 

67 
65 

66 

63 

68 
63 

67 
65 

69 
66 

72 
68 

71 
69 

70 
67 

70 
68 

71 

71 
68 

71 
69 

72 
66 

72 
66 

73 

69 

67.2 
64.3 

16     INCHES 

MAX 
MIN 

60 
60 

60 
59 

59 
59 

59 
58 

59 
59 

59 
59 

60 
58 

61 
60 

61 
60 

62 

61 

63 
62 

63 
62 

63 
62 

64 
62 

64 
63 

64 
64 

64 
62 

63 
62 

63 
63 

65 
63 

66 
65 

67 
66 

67 
65 

67 
66 

67 
66 

67 
66 

67 
66 

67 
66 

66 
66 

68 
67 

63.5 
62.6 

32    INCHES 

MAX 
MIN 

58 
58 

58 
58 

58 
58 

58 
57 

56 
57 

57 
57 

57 
57 

58 
57 

58 
57 

58 
58 

59 

58 

59 
58 

59 
59 

60 

59 

60 
59 

61 
60 

61 
60 

61 
60 

60 
60 

60 
60 

61 
60 

62 

61 

63 
61 

63 
63 

63 
63 

63 
63 

63 
63 

63 
63 

64 
63 

64 
63 

60.2 
59.7 

PLOT    *2 

1     INCH 

MAX 
MIN 

67 
54 

78 

55 

78 

51 

78 
48 

88 
50 

70 
51 

82 
57 

79 

60 

81 
58 

90 
61 

92 
59 

93 
57 

85 

64 

99 
66 

98 
65 

79 
56 

89 
51 

97 
54 

81 
64 

101 
68 

105 
71 

85 
67 

80 
66 

87 
69 

95 
64 

101 
59 

99 
67 

L02 
65 

99 

64 

105 
68 

88.8 
60.3 

2     INCHES 

MAX 
MIN 

66 
54 

74 
56 

74 
52 

76 
49 

84 

50 

68 
52 

79 

57 

77 
61 

78 
59 

88 

61 

89 
60 

91 
58 

63 

65 

94 
66 

94 
66 

77 

58 

85 
53 

94 

55 

80 
65 

97 
69 

100 
71 

83 
68 

79 
67 

85 
69 

92 
65 

98 
60 

97 
67 

98 
66 

95 
65 

101 
69 

85.9 
61.1 

4     INCHES 

MAX 
MIN 

64 
56 

70 
58 

71 

53 

72 
52 

79 

53 

66 
55 

75 
57 

73 
62 

75 
60 

83 
62 

85 
61 

85 
60 

78 
66 

90 
67 

89 
67 

75 
61 

81 
56 

88 
57 

78 
66 

92 
69 

95 
72 

82 

70 

77 
68 

81 
70 

68 
66 

92 
63 

91 
69 

93 
68 

91 
67 

96 

70 

81.9 
62.7 

8     INCHES 

MAX 
MIN 

62 

60 

65 
59 

65 
56 

64 
56 

70 
58 

62 

59 

67 
59 

67 
63 

69 
62 

74 
63 

75 
65 

75 
65 

72 

67 

79 
67 

77 
69 

71 
66 

72 
60 

77 
62 

73 
68 

89 

70 

84 
73 

77 
72 

74 
70 

75 
70 

79 
68 

81 
66 

82 

71 

83 
71 

81 

71 

85 
72 

74.2 
65.4 

MAX    AND    MIN    TEMPERATURES    ARE    FOR    THE    24   HOUR    PERIOD    ENDING    AT    MIDNIGHT. 

KENTUCKY    BLUEGRASS. 


PLOT    *1    -    SLOPE    OF    GROUND ■       FLAT.       SOIL    TYPE  i       LOAM.       GROUND    COVER 
CONNECTED    TO  A    BROWN    ELECTRONIK    POTENTIOMETER. 


SLOPE    OF    GROUND,       FLAT.       SOIL    TYPE, 
CONSTANTAN    THERMOCOUPLES. 


INSTRUMENTATION,       COPPER-CONSTANTAN    THERMOCOUPLES 
LOAM.      GROUND   COVER,       BARREN.       INSTRUMENTATION,       BROWN    RECORDING    POTENTIOMETER    WITH   COPPER- 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
p.h. 

Relative     humidity    averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

1-sS 

§a.a 

s  1  | 

P.      0.    m 

p 

!  8  S 

Station 

oi 
c 

~3 
> 
a 

<X 

fil 

8  ©  > 

■ 
o> 
« 
a 
> 
< 

1   1 

1    1 

£  °  £ 

a     1 

£ 

£  £ 
m  2 

< 
o  ui 

< 

O  h- 
O  l/l 

a 

O  t/1 

a 

o  v~ 
o  ui 

B 

o 

■ 

O) 
O 

3 

01 

1 
o 

01 
01 

O 

en 

01 
O) 

I 

■3 
o 
s- 

ATLANTIC    CITY   WB   AIRPORT 

18 

10 

8.7 

3  7++ 

29 

15 

80 

74 

48 

63 

5 

4 

1 

1 

0 

0 

11 

73 

5.5 

ATLANTIC    CITY 

" 

- 

11.4 

29++ 

ssw 

19 

- 

- 

- 

- 

- 

4 

2 

1 

0 

0 

- 

- 

- 

LONG    BRANCH 

SW 

12 

10.1 

32++ 

s 

3 

- 

72 

67$ 

60 

3 

3 

2 

4 

0 

0 

12 

64 

5.2 

NEWARK    WB    AIRPORT 

23 

5 

10.2 

29++ 

34 

16 

71 

67 

49 

57 

2 

3 

4 

1 

1 

0 

11 

- 

5.4 

TRENTON   WB    CITY 

NW* 

- 

8.5 

33 

NWt 

15 

" 

- 

- 

" 

6 

3 

3 

1 

0 

0 

13 

64 

5.7 

«  TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY 
$  NOON 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEK    JERSEY 
DELAYED    DATA 


Ter 

nperature 

Preci 

jitation 

•   F 
o  J 

<  S 

•    E 

E  J 

< 

«>   E 

1 1 

a  £ 

.? 

a 

i 

Q 

o 
a 

No.  of  Days 

-5 

j   i 
2  Z 
1  I 

Q 

o 

Q 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

| 

x  O 
1   o 

a 

1 

o 

1 

s 

si 

si 

si 

o  ■£ 

s 

o 

APRIL    1963 

SEABROOK    FARMS 

64.1 

40.3 

52.2 

84 

4 

27 

6 

383 

0 

0 

'. 

0 

.97 

.45 

30 

.0 

0 

3 

0 

0 

MAY    1963 

SEABROOK    FARMS 

71.8 

49.2 

60.5 

90 

11  + 

35 

24 

170 

2 

0 

0 

0 

1.76 

.70 

18 

.0 

0 

6 

1 

0 

JUNE    1963 

SEABROOK    FARMS 

81.5 

60.5 

71.0 

97 

28 

47 

22 

15 

6 

0 

0 

0 

3.25 

.85 

11 

.0 

0 

7 

3 

0 

JULY    1963 

SEABROOK    FARMS 

36.3 

65.7 

76.0 

07 

28 

54 

10+ 

0 

10 

0 

0 

0 

2.69 

1.50 

1 

.0 

0 

3 

2 

1 

AUGUST    1963 

SEA8ROOK    FARMS 

82.0 

63.5 

72.8 

89 

10 

51 

15 

2 

0 

0 

0 

0 

3.82 

1.26 

20 

.0 

0 

5 

4 

1 

SEPTEMBER    1963 

SEABROOK    FARMS 

72.8 

54.5 

63.7 

88 

13 

37 

25 

114 

0 

0 

0 

0 

3.95 

1.52 

17 

.0 

0 

5 

2 

2 

OCTOBER    1963 

SEABROOK    FARMS 

70.5 

46.3 

58.4 

82 

28  + 

35 

14 

212 

0 

0 

0 

0 

.13 

.12 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

MARCH    1964 

TUCKERTON 

53.3 

27.5 

40.4 

69 

27  + 

12 

1 

757 

0 

1 

27 

0 

MAY    1964 

WOODSTOWN 

78.8 

51.8 

65.3 

93 

23 

40 

3 

'80 

2 

0 

0 

0 

.37 

.32 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

H 

Day  of  Month 

1      | 

2 

3 

4 

5    | 

6 

7    | 

8    | 

q 

10    | 

11          12 

13       14   |   15 

16   1 

17   1 

18 

19  | 

20   j 

21 

22  | 

23      24 

25 

26 

27 

28 

29   |  30   |  31 

APRIL    1963 
SEABROOK.    FARMS 

.91 

.01 

.17 

.05 

.01 

.0< 

.20      .02 

.45 

MAY    1963 

SEABROOK    FARMS 

1-76 

.48 

.14 

.14 

T             .02 

.70 

.05 

.03 

.10                   .10    . 

JUNE    1963 

SEABROOK    FARMS 

3.25 

.27 

.81 

T 

.24 

.50 

.85 

.03       .01 

.36 

.18 

JULY    1963 

SEABROOK    FARMS 

2.69 

1.50 

T 

.92 

.01 

.2*      .02 

AUGUST     1963 

SEABROOK    FARMS 

3.82 

.78 

T 

.52 

.15 

T 

.03 

.,, 

1.26 

.06 

.05 

SEPTEMBER    1963 

SEABROOK    FARMS 

3.95 

.17 

T 

.03 

.03 

.39 

1.52 

.09 

.20 

T 

.09 

l.»3 

OCTOBER     1963 

SEABROOK    FARMS 

.13 

.01 

.12 

MARCH    196*. 

TUCKERTON 

- 

T 

MAY    1964 

8ELMAR    2    SW 
WOODSTOWN 

.46 
.37 

.32 

.10 

.06 

T             .05       T 

T 

.30 

l 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


l|  RSI    I 
D    0A1A 


APRIi 


Day  Ol  Monlh  & 

15      IB       17       18       19      20      21       22       23      24       2S      26      27      28      29       30      31        | 


\KMS 

MAY  1963 
SEABROOK  FARMS 

JUNE  196} 
SEABROOK  FARMS 

JULY  196  3 
SEABROOK  FARMS 

AUGUST  1963 
SEABROOK  FARMS 

SEPTEMBER  1963 
SEABROOK  FARMS 

OCTOBER  1963 
SEABROOK  FARMS 

MARCH  1964 


WOODSTOWN 


MAX   63   55   80   84   69   52   57   64   58   55   50   56   65   65   64!  62   65   62   82   78   80   71   60   55   55   60   64   65   62   65       64.1 
M1N   37   44   52   46   34   27   44   29   42   35   39   39   38   35   30   32   47   49   52   60   42   48   42   40   34   33   35   41   34   00       40.3 


MAX   64   47   64   74   83   82   70   73   84   90   90   58   62   66   72   73   76   73 
M1N   40   36   36   42   54   53   44   56   61   62   48   39   40   50   52   47   52   58 


MAX   79   81   68 
MIN   49   56   62 


MAX   90   94   94 
MIN   70   75   70 


70   82   82 
63   63   66 


85   89   68 
67   57   59 


83   84   84   84   85   82 
59   54   57   61   67   54 


84   90   81 
67   62   60 


76   80   81 
54   59   57 


67   75   77 
54   58   59 


84   80   70 
61   69   67 


72   75   79 
56   50   60 


72   77   80 
53   53   49 


85   86   85 
62   61   64 


87   89   92   91   95   85 
65   68   72   72   74   74 


MAX   86   84   83   87   83   84   85   83   85   89   81   80   87   84   75  !  76   81   80 
MIN   71   64   66  ,  76   70   58   63   65   62  I  67   67   68   73   66   51   55   62   61 


72   72   85 
60   54   51 


67   73   75 
44   48   48 


58   50   48 
12   31   22 


84   80   67 
69   63   52 


67   76   80   85   84   82   88   66   6> 
49   62   54   57   54   65   54   50   51 


60   62   64 
54   54   59 


76   64   63   76   82   75  \   65   67   65   64   73   71  \    77  11      79 
48   37   40  I  50   55   45   39   44   55   48   35   39  !  39   41   46 


62   68   62   69   61   60 
34   30   34   36   30   32 


57   58   65  I  76   72   76   80   88   87 
44   41   40   43   49   45   45   53   63 


60   55   60   65   55   40  i  42   61   59 
32   34   28   31   31   22   22   31   30 


82   78   83 
54   62   68 


67   82   85 
61   62   57 


72   74   70 
55   58   56 


48   42   45 
21   23   31 


82   78   82   79   75   75   76   82   84   68   86   71 
59   52   51  ,  59   59   51   53   52   46  ,  51   66   43 


65   75   60 
53   50   35 


70   74   85 
47   56   58 


81   81   82 
70   61   61 


84   83   87 
71   66   68 


80   60   68 
56   5  3   44 


85   93   92 
48   58   60 


66   68   69 
38   55   48 


88   92   95 
57   61   65 


88   92   96 

66   67   70 


78   76   77 
63   62   53 


62   67   74 
37   42   47 


75   72   80 
41   45   55 


42   51   69 
19   29   31 


85   81   87 
70   50   64 


71   68   75   76   71.8 
47   56   65   53   49.2 


97   94   90 
72   73   72 


97   91   89   88 
75   72   73   61 


80   60   77   64 
54   56   66   60 


75   76   70 
63   65   52 


82   59   54   52 

54   43   38   36 


61   50   53   52 
31   31   24   23 


84   72   75   73 
49   50   41   50 


81.5 
60.5 


86.3 
65.7 


82.0 
63.5 


72.6 
54.5 


70.5 
46.3 


53.3 
27.5 


78.8 
51.8 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1  -  » 

APRIL    1963 

SEABROOK    FARMS 

EVAP 
WIND 

- 

- 

- 

" 

" 

- 

- 

- 

- 

" 

.20 
136 

.20 

118 

.14 
73 

.20 
61 

.37 
69 

.20 
51 

.12 
75 

.06 
80 

.10 
70 

.28 
119 

.41 
93 

.30 
125 

.18 
71 

.00 
110 

.20 
86 

.20 
50 

.33 
64 

.14 
65 

61 

.13 
178 

- 

MAY    1963 

SEABROOK    FARMS 

EVAP 
WIND 

.10 
123 

.10 
95 

* 
* 

.51 
117 

.29 

72 

.16 
70 

.23 
65 

.28 

83 

.46 
103 

.24 
68 

.35 
122 

.03 
63 

.25 
55 

131 

.18 
81 

.24 
55 

.29 

76 

.33 
44 

* 
* 

.39 
243 

.18 
62 

.04 
42 

.21 
64 

.20 
66 

.22 

48 

* 
* 

.40 

* 
* 

.33 
140 

* 

151 

B6.65 
2382 

JUNE    1963 

SEABROOK    FARMS 

EVAP 
WIND 

* 

* 

* 

* 

.28 
378 

.23 

67 

.24 

.26 

* 

.18 

.46 

.10 

.30 

.13 

.25 

♦ 

.38 

.23 

.23 

.19 

.43 

.12 

~ 

~ 

= 

.08 

.38 

.28 

.35 

: 

JULY    1963 

SEABROOK    FARMS 

EVAP 

" 

.08 

.48 

- 

- 

.37 

- 

- 

- 

" 

- 

- 

- 

- 

" 

.18 

.27 

.30 

.36 

.38 

* 

.27 

.27 

.06 

- 

- 

" 

- 

" 

- 

- 

- 

AUGUST     1963 

SEABROOK    FARMS 

EVAP 

" 

- 

- 

- 

" 

.29 

.23 

* 

.25 

.41 

* 

.51 

.29 

.17 

.23 

.19 

.14 

* 

.32 

* 

.55 

.18 

* 

.19 

.33 

.06 

" 

.05 

.23 

.00 

.22 

B4.84 

SEPTEMBER    1963 

SEABROOK    FARMS 

EVAP 

* 

* 

.70 

.33 

.28 

.16 

.05 

* 

.23 

.06 

.23 

.13 

.15 

.14 

.15 

.20 

.04 

.23 

.14 

- 

" 

" 

" 

OCTOBER    1963 

SEABROOK    FARMS 

EVAP 

.15 

* 

.30 

.16 

.09 

* 

.34 

.20 

.13 

.16 

.11 

* 

* 

.43 

.02 

.21 

.00 

.22 

.20 

.30 

.19 

.12 

.19 

.08 

.11 

* 

* 

.18 

.12 

.14 

.12 

4.27 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


,_ 

H 

OBSERVATION 

6 

Z 

Ul 

U 

g 

TIME  AND 

z 

0 

O 

TABLES 

STATION 

B 

E 

COUNTY 

< 

z 

< 

cc 

a 

< 
■J 

5 

z 

0 

< 

B 

w 

OBSERVER 

6 
u 

B 

% 

|i 

ALLENDAl F 

01  0< 

01 

BERGEN 

t 

41    02 

74    08 

270 

C 

BERGEN    COUNTY    ENGINEERS 

ATLANTIC    CITY    '-0     AP 

0  3  1  1 

02 

ATLANTIC 

39   27 

74    35 

58 

Mil 

MIC 

C    HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

•ATLANTIC    CITY 

0325 

ATLANTIC 

39    23 

74    26 

Mil 

MIC 

STATE    MARINA 

AUDUBON 

o; 

CAMDEN 

39    53 

75    05 

IIP 

11F 

BASS    RIVER    ST    FOREST 

74    26 

3( 

9* 

N.J.    FORESTRY    SERVICE 

8ELLEPLAIN    ST    FOREST 

o; 

CAPE    MAY 

39    15 

5P 

5P 

BELLEPLA1N    STATE    FOREST 

BELHAR    2    SW 

0721 

MONMOUTH 

74    04 

BELVIDERE 

0729 

WARREN 

2 

40    50 

75    05 

275 

7* 

7/ 

CLEMENT    HAUPT 

BERNARDSVILLE    2    E 

SOMERSET 

E 

40    43 

74    32 

240 

7/ 

BERNARDS   WATER    COMPANY 

BLACKWELLS    MILLS 

.947 

01 

SOMERSET 

10 

1.0    29 

74     35 

27 

7*1 

HENRY    M,    MILLER 

800NTON    1    SE 

0907 

01 

MORRIS 

a 

40    54 

74    24 

280 

8AJ      8A 

JERSEY    CITY   WATER    WORKS 

BOUND    BROOK    2    W 

SOMERSET 

10 

74    34 

50 

SA 

AMERICAN   CYANAMIO    CO.      > 

097S 

SUSSEX 

5 

41    09 

7*    45 

580 

ALBERT    M.    DAVENPORT 

BURLINGTON 

BURLINGTON 

40    05 

74    52 

12 

6P 

6F 

PUBLIC    SVC.    E.    ♦    G.    CO.. 

CANISTEAR    RESERVOIR 

1327 

SUSSEX 

1040 

SA 

CANOE    BROOK 

1335 

01 

ESSEX 

( 

40    45 

74    21 

e* 

8A 

9* 

COMMONWEALTH    WATER    CO. 

CANTON 

1343 

SALEM 

2 

39    28 

75    25 

20 

■J  A 

GERTRUDE     S.     WILLIS 

CAPE    MAY    3    W 

1  151 

CAPE    MAY 

38    57 

74    58 

10 
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Hon"  table,  "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  In  till    "SnowfaJ     tnd    Inow  "Pi  Ground"  table,   whan  publlthi  14  houri  ending 

EVAPORATION  la  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  typa  pan  of  4-fool    dlunotoi     micas  oUicrwUf  ahown  by  footnot*  following  ,        'Hon  und  Wind"  tablr.     Max  and  Mm  m 

refer  to  axtrai&aa  m(  tampara.tura  of  water  In  pan  aa  recorded  during  24  hours  ending  at  lima  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  value*  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  onow,   sleet,   or  lea  on  the  ground.     Sampler*  for  obtaining  measurer) 
■  ive  observations,    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  In  the  nnowpock  may  result  in  apparent  lneoiul«t«n<  Loi  In  the  record. 


SNOWFALL:        Entries  of  snowfall  In  the  "Cllmatologtcal  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table.   Include  snow   and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 
sleet,  and  Ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:        Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12   SSW,    indicate  distance  in   miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL   TABLES:        Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data   will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

rNTERPOLATED  VALUES  for   monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table.   "Evaporation  and  Wind"  table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++       Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*      Amount  Included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using     a   ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.      Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

I       Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter   located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,    however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but   for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   were  either  missing  or  received  too   late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.   C.    20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,   price  15  cents.     Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 

Subscription  Price:        20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.   C.    20402. 
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NEW  JERSEY  -  JULY  1964 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:  101°  on  the  2+  at  Hammonton  2  NNE   and  on  the  1st  at  Flemington  1  NE 

Lowest  Temperature:  45°  on  the  7th  at  Long  Valley 

Greatest  Total  Precipitation:        9.  81  inches  at  Hightstown  1  N 
Least  Total  Precipitation:         1.  37  inches  at  Atlantic  City- 
Greatest  One-Day  Precipitation:  4.  90  inches  on  the  9th  at  Toms  River 


SPECIAL    WEATHER     SUMMARY 


The  drought  potential  which  climbed  steadily  during  May  and  June  was  lessened  considerably  during  July  by  rainfall 
of  from  4  to  10  inches  over  the  central  and  northeastern  counties.  Least  rainfall  during  July  was  less  than  2  inches 
over  the  coastal  area  from  Atlantic  City  to  Cape  May,  where  there  has  been  very  little  improvement  in  drought  con- 
ditions. 


Donald  V.    Dunlap 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Office 

c/o  General  Delivery 

Trenton,  New  Jersey    08608 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW    JERSEY 
JULY    1964 


Tamparatur* 


No.  ot  D»y» 


11 


11 


ll 


Precipitation 


No.  of  Day. 


NORTHERN  01 

BELVtOERE 
B00NT0N  1  SE 
CANOE  BROOK 
CHARLOTTEBURG 
ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLD6 
FLEMINGTON  1  NE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAMBERTVlLLE 

LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 
LONP  VALLEY 
MORRIS  PLAINS  1  N 
NEWARK  WB  AIRPORT 

NEWTON 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELO 

SOMErVILLE 

SUSSEX 


SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  Ap 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWORTH 

FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 

MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEW  MONMOUTH 

PEMBERTON  3  E 
SEABROOK  FARMS 
SHILOH 
TOMS  RIVER 
TRENTON  WB  CITY 

TUCKERTON 
WOODSTOWN 

DIVISION 

COASTAL  03 

ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  3  W 
LONG  BRANCH 


82.5 

82.5 

83.6 

81.6M 

85.3 

8*. 7 
87.0 
81.9 
81.3 
86.  T 

83. 6M 
86.6 
82.9 
82.8 
6*.  * 

85.  3 

85.5 
87.6 
85.* 
86.1 

83.1 


8*.  8 
67.3 
86.3 
89.2m 
86.  2M 

85.* 

86.7 
87.7 
8*. 9 
85.7 

86.0 
8*.  6 
85.7 
85.3 
65.1 

8*. 9 
86.0 
85.* 
86.0 
6*. 6 


79.5 

82.7m 
82.1 


60.8 
62.6 
62.* 
60. *M 
65.3 

62.3 
62.1 
59.1 
67.5 
6*.l 

59. 8M 

63.3 

60.1 

61.8 

67.6 

60.5 
65.9 
62.* 
63.9 
63.9 

60.5 


67.8 
66.7 
65.2 
66.7m 
63.  9M 

6*. 5 

66.2 
66.5 
6*.l 
63.2 

66.* 
67,* 
65.* 
65.2 
62.9 

63.5 
67,2 
66.1 

6*.0 
66.6 


67.6 
66,  5M 
65.* 


71.7 

72.6 

73.0 

71.0M 

75.3 

73.5 


75.* 

71. 7M 

75.0 

71.5 

72.3 

76.0 

72.9 
75.7 

75.0 
7*. 7 
75.0 

71.8 

73.3 


76.3 
77.0 
75.8 
78. OM 
75. 1M 

75.0 
76.5 
77.1 
7*. 5 
7*. 5 

76.2 

76.0 
75.6 
75.3 
7*.0 

7*. 2 

76.6 
75.8 
75.0 
75.7 


76.7 
75.8 


73.6 

7*.6M 

73.8 

7*.0 


3.* 
.2 
.0 
.1 
,5 


1.3 


.5 


1.2 


1.0 
.3 
,2 


1,3 
,6 


2.87 
3.72 
7.11 
3.66 
5,93 

5.63 

3,50 
1.92 
3.60 
6.66 

*,37 

5.01 
2,96 
3.50 
*,7* 

2.39 
3.56 
2,19 
7.82 
5.*0 

3.89 

*,*0 


2.79 
3.9* 
5.23 

5.01 
9.79 

6,52 
*,*2 
5.79 
9.81 
*.15 

3,00 
4.30 
5.13 
7,37 
6.25 

*.0* 
2.*3 
3.51 

6.38 
7.29 


2.56 
5.32 


1.37 
2,12 
6.29 

3.26 


2.*3 
.52 

2.56 

LOT 
l.*2 


-    1.02 


.57 
2.15 


,*7 
2.2* 

1.07 

2.*e 

.93 

3,10 

3.21 

,66 

1.18 

.25 


.93 


.39 

.77 


2.26 

1.23 

5.35 

.12 


.96 
2.6* 


.61 

.78 
3.11 

.98 

2.*9 

2.0* 

•  62 


.77 
1.22 
1.75 
1.78 
1.98 

1.50 
1.58 
1.01 
1.16 
2.*3 

l.*6 

1.56 

.6* 

l.*0 

1.60 

.85 
1.88 

.60 
1.97 
1.38 

1.5* 


2.0* 
1.93 
3,33 

2,70 
3.96 

3.35 

2.29 

*.69 
3,40 
1.90 

2.10 
1.91 
*.12 
2.71 
3.50 

2.2* 
1.25 
1.55 

*,90 
*.83 


1.02 


.92 

.85 

2.27 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

o  o 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


- 

Day  of  Month 

Station 

o 

1  | 

2  1 

3 

4  | 

5   6 

7   8   9 

10  | 

11  ]  12 

13  | 

14  j  15  j  16  |  17  j  18 

19  |  20  |  21 

22 

23 

24 

25   26   27 

28   29 

30 

31 

NORTHERN  01 

8ELVI0ERE 

2.8T 

.05 

.24 

T 

.02 

.37 

.17 

.32 

T 

.37   .09 

T 

.22 

.02 

.17 

.04   ,02 

.77 

BERNARU5VILLE  2  E 

4.55 

.18 

1.50 

.04 

.52   .02 

.42 

1.22 

.02 

.10 

.53 

BLACKWELLS  MILLS 

5.77 

.14 

T 

2.71 

.03 

.05 

1.59   .36 

.07 

T 

.11 

.71 

BOONTON  1  SE 

3.72 

T 

.05 

1.22 

.12 

.07 

.02 

.56   .03 

T 

T 

.20 

.61 

T 

.04 

.76 

BOUND  BROOK  2  W 

5.5ft 

.41 

2.23 

.70 

.60   .06 

.10 

.24 

T 

.06 

1.  16 

8RANCHVILLE 

3.67 

.05 

.23 

1.25 

.06 

.22   .30 

.05 

T 

T 

.41 

.18 

.03       ,09 

.60 

CAMSTEAR  RESERVOIR 

3.20 

T 

.10 

1.28 

.15 

.11 

T 

■15   .03 

T 

.67 

.02 

T 

.«9 

CANOE  BROOK 

7.11 

.08 

T 

1.70 

.03 

.25 

.11 

1.22   .04 

1.75 

1.17 

.04 

.72 

CEDAR  GROVE 

6.22 

2.12 

.22 

1.02   .03 

1,30 

.26 

1.25 

CHARL0TTE8URG 

3.66 

.07 

.11 

1.78 

.16 

.22 

.33 

.11 

.21 

.03       ,02 

.62 

CHATHAM 

CLINTON 

3.51 

.07 

T 

.69 

.03 

.23 

.13 

.20   .12 

.40 

1.42 

.02 

.03 

.17 

ELIZABETH 

5.93 

T 

T 

.08  1.98 

.18 

1.37 

.39   .08 

.18 

.06 

.21 

.05 

.15 

1.20 

tLlZABETHPORT 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

5.63 

.01 

1.50 

.13 

.15 

.01 

1.15   .09 

.98 

.09 

.05 

1.47 

FLEMINGTON  1  NE 

3.50 

T 

.15 

1.58 

.05 

.33 

.12 

.43   .08 

.20 

T 

.08   T 

.46 

GREENWOOD  LAKE 

4.25 

.30 

1.50 

.47 

.25 

.42   .11 

.03 

.42 

.05 

.06 

.62 

HIGH  POINT  PARK 

1.92 

.10 

T 

.15 

1.01 

•  36 

•  02 

T 

■  03 

.23 

T 

T 

JERSEY  CITY 

3.60 

T 

T 

1.16   .85 

T 

.80 

T 

T 

.14 

T 

.07 

.06 

.92 

LAM8ERTVILLE 

6.66 

.04 

1.48  2.43 

.49 

1.50 

.36   .35 

T 

.01 

LAYTON  2 

A. 37 

T 

.02 

.01 

.43 

.52 

.23 

T 

.06 

.39   .01 

T 

•  99 

1.46 

T 

.29 

LITTLE  FALLS 

5.01 

.15 

.04 

1.56 

•  41 

.05 

.61   .10; 

.93 

•  14 

.02 

.01 

.79 

LONG  VALLEY 

2.96 

.25 

T 

.08 

.64 

T 

.07 

.36   .16 

■  10 

.55 

.26 

T 

.50 

MAHWAH 

2.93 

.01 

.03 

1.58 

.02 

.01 

.46   .05 

.06 

.21 

■  It 

.91 

MANVILLE 

5.46 

.36 

1.80 

.10 

1.62  .15 

.35 

T 

.11 

.77 

MIDLAND  PARK 

4.84 

.01 

.77  1,15 

.01 

.72 

.11 

1.24 

.20 

.01 

.01 

.61 

MILTON 

3.06 

.14 

.15 

,92 

.29 

.14   .22 

.08   .03 

.61 

.26 

,02   ,09 

.09 

MORRIS  PLAINS  1  W 

3.50 

.02 

T 

.02 

1.40 

.08 

.45   T 

.03 

.49   .08 

T 

.13 

.24 

T 

.06   T     .02 

.48 

NEWARK  WB  AIRPORT       R 

4.74 

.02 

.01 

1.60   .43 

.20 

1.06 

.03   .07 

.20 

.26 

.01 

.02 

.01 

.80 

NEW  MlLFORD 

3.92 

.65  1,11 

.53 

.03 

.60 

.10 

.90 

NEWTON 

2.39 

.03 

T 

.29 

.85 

.02 

.45   .04 

T 

.51 

T         .11 

.09 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

3.33 

.32 

.93 

•  22 

.24 

.02 

.29   .08 

.65 

.31 

.05       .03 

.39 

OLDWICK 

3.04 

.15 

.92 

.01 

.10 

.37   .01 

.15 

.63 

T 

.07 

.6) 

PATERSON 

5.56 

•  12 

T 

T 

1.88 

.10 

T 

•  10 

.65   T 

T 

T 

1.40 

•  12 

.01 

•  03   T 

1.15 

PHILLIPSBURG 

2.19 

.05 

.08 

.25 

.60   .31 

.36 

.20 

.10 

•  2* 

PHILLIPS3URG  BRIDGE 

2. IS 

.12 

.39 

.75 

.08 

.02 

•  44 

•  IT 

.03 

.18 

PLAINFIELO 

7.82 

.55 

T 

T 

•63  1.45 

T 

1.97 

■46   .19 

T 

.17 

.06 

.07 

.31 

T 

1.96 

RAHWAY 

8.61 

.37 

1.80   .68 

.19 

2.91 

.01   .05 

.33 

■  OT 

T 

.51 

•  06 

1.63 

RINGwOOD 

2.82 

.11 

1.43 

.17 

.09 

.15 

.13 

T 

.22 

.03 

T 

.49 

SOMERVILLE 

5.40 

.31 

•67  1.38 

.83 

.22   .05 

.15 

.32 

.04 

1.23 

SPLIT  ROCK  POND 

4.39 

.03 

.25 

2*00 

.11 

.05 

.37 

.63 

.26 

.09        ,02 

.80 

SUSSEX 

3.89 

.02 

T 

.20 

1.54 

.13 

.30   .10 

.01 

.24 

.75 

.03       .01 

.56 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

3.99 

.46 

.03 

2,02 

.06 

.05 

T 

.32   .04 

.16 

.12 

T 

.71 

WERTSVILLE 

7.84 

T 

2.62 

.06 

.35 

.62 

1.36   .18 

.05 

.11 

1.75 

.02 

.05 

.67 

WEST  WHARTON 

3.22 

.02 

.18 

.97 

.17 

.21 

T 

.35   .05 

•  39 

.22 

.02 

.*• 

T    ! 

WOODCLIFF  LAKE 

4.19 

.05 

.60  1.55 

.68 

.02 

.64 

.10 

.55 

. 

SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

2.79 

■  19 

.02 

2.04 

T 

.41 

•  02 

T 

.01 

.10 

T 

AUDUBON 

3.94 

T 

T 

T 

1.93  1.25 

.71 

.05 

T 

T 

T 

T 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

3.03 

.32 

.07 

.17 

2.02 

.21 

.24 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

5.23 

3.33   .85 

.38 

.06 

.51 

T 

.08 

BURLINGTON 

5.01 

.02 

.10 

1.40  2.70 

.56 

.14 

.03 

•  04 

CANTON 

2.68 

.01 

1.14   .71 

.45 

.16 

.12 

.00 

CHATSWORTH 

9,79 

1.16  3.96 

.44 

.63 

.03 

.72 

2.55 

.10 

T 

FORTESCUE 

2.50 

1.23 

.45 

.40 

.27 

.19 

FREEHOLD 

6.52 

T 

.95  3.35 

T 

.95 

.09 

.01 

.09 

.16 

.7» 

GLASSSORO 

4.42 

T 

2.29 

.51 

.90 

.22 

.30 

.60 

HAMMONTON  2  NNE 

5.79 

.01 

.19 

4.69 

.02 

.47 

.20                 .13 

.09 

T 

.09 

HIGHTSTOWN  1  N 

9.81 

.06 

T 

T 

T 

1.45  3.40 

T 

.06 

2.70 

1.50   .05 

T     .13 

.06 

.01 

.02 

.15 

.20 

INDIAN  MILLS  2  w 

4.15 

.05 

T 

T 

1.90  1.24 

.06   T 

.59 

.07 

.01 

.17 

T 

•  09 

.01 

MAYS  LANDING 

3.33 

.03 

2.62 

.42 

.06 

T 

.02 

.09 

.09 

T 

MILLVILLE 

3.00 

.03 

2.10 

.51 

.05 

.03 

.26 

.01 

.01 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

4.30 

T 

T    1.91 

T 

.75 

T 

•OS 

1.56 

.01 

.02 

.02 

MOORESTOWN 

5.13 

T 

.04 

4.12 

T 

.41 

.30 

T 

.04 

.22 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

7.37 

.30 

T 

.45  2.71 

1.67 

.78   .08        T 

T 

•21 

.02 

.20 

.79 

NEW  MONMOUTH 

6,25 

.20 

3.50   .02 

1.05 

.06 

.33 

.05 

.03 

.29 

.76 

PEMBERTON  3  E 

4.04 

.87  2,24 

.15 

.51 

.07 

.06 

.02 

.11 

.02 

PRINCETON  WATER  WORKS 

6,98 

3.35   .75 

.06 

2.52 

.02 

.08 

T 

T 

•  04 

.16 

SEABROOK  FARMS 

2.43 

.07 

.30  1.25 

.61 

.07 

.09 

T 

.02 

.02 

SHILOH 

3.51 

.02 

1.55   .03 

.65 

.03 

.0* 

.97 

.02 

TOMS  RIVER 

8.38 

.02 

.87  4.90 

.36 

.02 

1.53 

.01 

.09 

.41 

.17 

TRENTON  WB  CITY         R 

7.29 

.03 

.01 

4.83   .03 

.04 

2.05 

.02   .02 

.01 

.02 

.01 

.01 

,06 

.19 

TUCKERTON 

WOODSTOWN 

2.56 

.02 

.06 

1.02   .35 

T 

•  96 

.02                 .12 

.01 

T 

COASTAL  03 

ATLANTIC  CITY           R 

1.37 

.12 

.92   ,01 

.19 

.01 

.01 

.09 

.01   .01 

, 

BELMAR  2  sw 

6.58 

T 

2.76  2.00 

1.00 

.60 

t 

. 

CAPE  MAY  3  w 

2.12 

.09 

.85 

.35 

.23 

.13                      .14 

.10 

.02 

.09 

.19 

.01  . 

LONG  BRANCH             R 

6.29 

.17 

T 

T 

2.27  1.93 

T 

.56 

.01 

T 

.47 

.03 

.13 

.19 

.93 

• 

e  notes  toll  owing  Station   Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


of    19113    -    1904 


Station 

Jul, 

A,,.ri-,< 

S.  [.t.uul..-, 

October 

Novambai 

Dectmbti 

January 

February 

March 

April 

May 

Jlllin 

NORTHERN  01 

BELVIDERE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

10.9 

20 

16.0 
21 

15.0 
19 

4.2 
5 

T 

46.1 
65 

BERNARDSVILLE  2  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

9.5 

20 

13.0 
21 

11.0 
19 

3.0 
4 

36.5 
64 

BLACKWELLS  MILLS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

" 

- 

" 

- 

- 

BOONTON  I  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

12.3 

15.0 

10.3 

3.0 
2 

T 

40.6 

BOUND  BROOK  2  W 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5.7 
20 

10.0 
11 

- 

- 

- 

8RANCHV1LLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

18.5 
16 

22.0 
26 

17.0 

3.0 
5 

60.5 

CANISTEAR  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

11. S 

21 

13.0 

31 

18.0 
29 

4.0 

7 

46.5 
68 

CANOE  BROOK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

9.2 

20 

13.8 
19 

17.8 
19 

4.5 
4 

45.3 
62 

CEDAR  GROVE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

14.5 

13 

'. 

2 

; 

CHARLOTTEBURG 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

11.3 
21 

13.2 
25 

20.4 

15 

4.0 
6 

48.9 

67 

CLINTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

10.0 

11.0 

- 

- 

- 

ELIZABETH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

12.5 

7 

9.8 

- 

ELIZABETHPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

I 

" 

- 

- 

- 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

14.0 

- 

- 

4.3 

- 

FLEMINGTON  1  NE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

9.1 
20 

13.0 
16 

16.8 
20 

7.0 
3 

T 

45.9 
59 

GREENWOOD  LAKE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

12.7 

21 

13.0 
27 

20.2 
15 

3.5 

7 

T 

49.4 

70 

HIGH  POINT  PARK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

.5 
1 

- 

- 

- 

9 

T 

- 

IRVINGTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

T 

~- 

JERSEY  CITY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

" 

- 

" 

'- 

LAMBERTVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

8.0 
14 

12.0 
11 

10.7 
13 

3.0 

33.7 

38 

LAYTON  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.7 
1 

15.7 
23 

14.3 
31 

18.7 
29 

2.0 
10 

.4 

51.8 
94 

LITTLE  FALLS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

11.0 
20 

13.3 
20 

12.8 

20 

4.0 
6 

41.1 
66 

LONG  VALLEY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

I 

- 

- 

5.3 

2 

- 

MAHWAH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

MANVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

3.9 

4 

18.0 

13.1 

2.0 
1 

37.0 

MIDLAND  PARK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

" 

15.5 

16.5 

4.0 

- 

MILTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

" 

- 

- 

- 

- 

MORRIS  PLAINS  1  W 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

" 

14.5 

24.5 

6.5 
1 

T 

- 

NEWARK  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

10.7 
17 

13.5 
11 

15.0 
10 

4.0 
1 

T 

43.2 
39 

NEW  MILFORD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

" 

- 

NEWTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

13.0 
21 

23.0 
23 

18.0 

16 

3.8 
5 

57.8 
65 

oak  ridge  reservoir 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

12.3 

12.7 

18.8 
23 

5.0 

2 

.5 
1 

49.3 

OLDWICK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

~- 

I 

- 

ORANGE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PATERSON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

10.7 
16 

15.9 

14.6 

3.0 

T 

44.2 

PHILLIPSBURG 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

9.0 
11 

10.0 
10 

16.0 
6 

1.0 

36.0 
27 

PHILL1PSBURG  BRIDGE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

12.0 

17.5 

- 

- 

PLAINFIELD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

11.2 
20 

10.5 
13 

15.6 

5.5 

T 

42.8 

1  lowing  Station  Index. 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1963  -  1964 


NEW  JERSEY 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

Tune 

Total 

RAHWAY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

11.1 

15 

13.9 

13 

13.4 
11 

1.8 
2 

40.2 

41 

RINGWOOD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

8.9 
21 

14.1 
21 

11.5 
15 

1.5 
4 

36.0 
61 

SOMERVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

7.5 

11.0 

10.2 
12 

2.5 

31.2 

SPLIT  ROCK  POND 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

" 

- 

SUSSEX 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

" 

- 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

12.8 
21 

15.8 
18 

11.5 

18 

3.0 
4 

T 

43.1 
61 

WERTSVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

" 

- 

" 

I 

WEST  WHARTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

- 

- 

19 

: 

I 

WOODCLIFF  LAKE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

" 

" 

- 

SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

7.6 
4 

15.1 
8 

12.0 

7 

3.4 
2 

T 

38.1 
21 

AUDUBON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

10.5 

11 

17.5 
10 

19.0 
16 

4.0 

1 

T 

51.0 

38 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

I 

14.0 

" 

- 

I 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.9 

9.5 

16.5 

7 

3.0 
1 

32.9 

BURLINGTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

5.8 

10.0 

- 

- 

- 

CANTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

" 

- 

3.0 
1 

T 

- 

CHATSWORTH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

" 

- 

FORTESCUE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

" 

- 

- 

- 

- 

FREEHOLD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

8.8 
18 

12.8 
8 

17.8 
16 

3.5 
2 

42.9 

44 

GLASSBORO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

" 

- 

T 

- 

HAMMONTON  2  NNE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

7.0 

- 

- 

" 

H1GHTST0WN  1  N 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

10.7 
19 

17.5 
10 

19.7 
19 

6.0 
1 

T 

53.9 

49 

INDIAN  MILLS  2  W 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

8.9 
9 

12.2 

16.0 

9 

5.9 

43.0 

MAYS  LANDING 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.0 
3 

13.0 
10 

15.4 

7 

4.0 

4 

36.4 
24 

MILLVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5.5 

11.4 

11.8 

4.2 

T 

32.9 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.1 

7 

10.5 
9 

6.3 
8 

2.2 

4 

T 

23.1 

28 

MOORESTOWN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

8.8 
10 

9.0 

14.5 
11 

3.0 
1 

T 

35.3 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

9.0 
14 

11.0 

10 

15.5 
15 

3.5 

39.0 
39 

NEW  MONMOUTH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

I 

- 

- 

T 

- 

PEMBERTON  3  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

8.6 
12 

11.6 
9 

13.5 
8 

2.0 

35.7 
29 

PRINCETON  WATER  WORKS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

I 

- 

- 

SEABROOK  FARMS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

'- 

- 

- 

- 

- 

- 

SHILOH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

" 

- 

- 

- 

TOMS  RIVER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

12.5 

11.4 

- 

- 

TRENTON  WB  CITY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

10.2 
9 

9.6 
9 

11.5 
12 

2.3 
1 

33.6 

31 

TUCKERTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

8.0 

- 

- 

- 

WOODSTOWN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

7.6 
13 

8.5 

10 

9.5 
16 

" 

T 

39 

COASTAL  03 

ATLANTIC  CITY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1 

: 

: 

1 

- 

: 

: 

: 

: 

- 

" 

.  following  Station  Index. 

66  - 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


NEW    JERSev 


Station 

Iv.lv 

Auguat 

September 

Octob»i 

Novambai 

!  ' I'«'i 

January 

F.bruary 

M.nh 

April 

May 

,.». 

BELMAR     :     SW                                           SNOWFAI  t 

1     IN    ON    GO 

CAPE    MAY    3    W                                    SNOWFALL 

I     IN    ON    GO 

LONG    BRANCH                                          SNOWFALL 

1     IN    ON    GO 

T 

9.5 
IS 

U.O 

e 

9.9 

17.8 
16 

1.2 
2 

T 

*2.9 

4* 

following  Station  lndei. 


D. 

ML 

Y 

TE 

:mj 

>E] 

RA 

.TU 

RE 

:s 

NEW  JERSEY 
JULY  1964 

Station 

Day  of  Month 

0 
01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 
< 

NORTHERN  01 

BELVIDERE 

MAX 

Mm 

96 
60 

92 

63 

84 

65 

87 
65 

77 
52 

79 
50 

82 

50 

84 
50 

71 
61 

66 
53 

83 
53 

84 
57 

82 
64 

70 
61 

82 

63 

64 
62 

84 
62 

86 
63 

89 
67 

67 
70 

B5 
69 

83 

69 

86 
64 

8? 
64 

75 
61 

75 
61 

74 
63 

85 
65 

86 
65 

90 

57 

81 
54 

82.5 

60,8 

B00NT0N  1  SE 

MAX 

Mm 

94 
6T 

91 

67 

87 

66 

87 
68 

79 
58 

80 
56 

82 
51 

64 
56 

74 
60 

65 
61 

84 
57 

83 
63 

84 
61 

66 
61 

82 
62 

84 
62 

86 
63 

87 
66 

88 
72 

87 
72 

84 
67 

84 
68 

83 

62 

86 
65 

72 
60 

74 
60 

75 
61 

88 
65 

86 

69 

89 
63 

80 
52 

82,5 
62,6 

CANOE  BROOK 

MAX 

Mm 

96 
64 

96 

65 

87 
67 

90 
63 

82 

54 

61 

50 

85 
50 

86 
59 

75 
61 

67 

60 

85 
61 

82 

66 

83 
62 

69 
62 

8.4 
64 

86 
63 

85 

62 

90 
67 

90 
71 

88 

72 

8  2 
68 

85 

68 

62 
64 

86 
65 

72 
61 

72 

60 

77 

60 

88 
66 

87 
67 

91 
56 

82 

54 

83.6 
62,4 

CH4RL0TTEBUR6 

MAX 

Mm 

93 
65 

90 
63 

87 
65 

78 
54 

78 
53 

81 

50 

84 
55 

72 
59 

63 
59 

84 
56 

63 

59 

SO 
60 

67 
59 

81 

59 

83 

60 

84 

60 

87 
64 

88 
66 

90 
71 

81 
65 

81 
66 

85 
62 

85 
63 

70 
59 

76 
59 

75 

59 

89 
64 

86 
67 

89 

59 

79 
51 

SI. 6 
60,4 

ELIZABETH 

MAX 

Mm 

97 
68 

92 
64 

92 
70 

89 
69 

82 

58 

86 
55 

88 
58 

79 
65 

68 
61 

82 
62 

84 
64 

84 

67 

76 
63 

86 
68 

88 

65 

86 
66 

92 
66 

92 

68 

89 

71 

86 

72 

87 
70 

82 
71 

88 

66 

81 
65 

74 
60 

77 
62 

88 
69 

88 
68 

92 

73 

88 
62 

90 
57 

85,3 
63,3 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOS 

MAX 

Mm 

98 
66 

97 
66 

89 
69 

98 
66 

62 
52 

84 
52 

86 
50 

90 
60 

75 
60 

65 

60 

85 
39 

83 
65 

83 
62 

68 
61 

84 
64 

88 
63 

86 
64 

90 
65 

91 
70 

91 
71 

89 
67 

91 

68 

84 
64 

84 
66 

72 

60 

74 
60 

76 
63 

85 
64 

85 
66 

92 
57 

82 
53 

84.7 
62.3 

FLEMINGTON  1  NE 

MAX 

Mm 

101 
67 

100 
66 

92 
65 

95 
64 

85 
55 

83 
49 

88 
49 

69 
60 

75 
59 

66 
58 

67 
56 

87 
61 

85 
63 

70 
63 

87 
63 

88 
64 

90 
64 

93 
66 

92 
62 

91 
71 

91 

68 

92 
69 

91 
64 

91 
66 

75 
61 

76 
60 

78 
64 

86 
64 

90 
66 

96 
63 

95 
52 

87.0 
62.1 

HIGH  POINT  PARK 

MAX 

Mm 

92 
70 

93 
64 

87 
63 

86 
65 

77 
51 

75 
51 

81 
53 

83 

57 

70 
56 

60 
52 

85 
58 

85 
59 

75 
56 

69 
36 

82 
63 

83 

59 

83 

57 

87 
63 

88 
65 

90 
65 

85 
63 

86 
65 

66 
63 

84 
60 

70 
55 

70 
56 

63 
59 

90 
59 

85 

68 

90 
55 

80 

47 

81.9 
59.1 

JERSEY  CITY 

MAX 

Mm 

96 
74 

86 

71 

90 
74 

80 
68 

80 
64 

86 
64 

85 
64 

74 
62 

65 
60 

82 
62 

75 
67 

78 
68 

68 
64 

83 

68 

87 
70 

82 

70 

83 

71 

83 
73 

89 
73 

82 
70 

81 
69 

82 
73 

81 
69 

72 
64 

73 

60 

74 
62 

87 

70 

82 
72 

90 

70 

84 
66 

90 
61 

81.3 

67,5 

LAMBERTVILLE 

MAX 

Mm 

97 

68 

95 

67 

93 
66 

85 
66 

83 
52 

86 
51 

88 
52 

85 

64 

66 
61 

86 
59 

87 
58 

85 
63 

79 
65 

85 
68 

86 
65 

88 
64 

91 
66 

90 

69 

89 

70 

91 
72 

90 
70 

69 
71 

91 
68 

88 
67 

75 
62 

78 
62 

86 
71 

90 
66 

92 

72 

90 
59 

83 
51 

86,7 
64,1 

LAYTON  2 

MAX 

Mm 

95 

60 

92 

64 

89 
62 

88 
62 

80 
50 

79 
47 

82 
46 

65 
53 

84 
55 

67 
57 

80 
61 

66 
60 

63 

58 

85 
61 

64 
60 

88 
62 

69 
64 

90 
67 

85 
67 

87 
67 

86 
64 

88 
66 

72 

60 

77 
62 

75 
65 

89 
66 

87 
67 

91 
55 

SO 

47 

83,6 
59,8 

LITTLE  FALLS 

MAX 

Mm 

99 
67 

97 
68 

100 
69 

93 
69 

83 

57 

81 
53 

87 
53 

89 

60 

77 
60 

69 
61 

87 
61 

85 
64 

63 
61 

71 
61 

86 
56 

90 
64 

89 
64 

92 

68 

93 
69 

93 
71 

87 
67 

89 
67 

85 
64 

90 
6- 

72 

60 

77 
61 

79 
65 

92 

68 

90 
74 

94 
60 

85 

5  5 

86.6 
63.3 

LONG  VALLEY 

MAX 

Mm 

95 
64 

92 
62 

85 
63 

88 
62 

79 

50 

80 
49 

82 
45 

84 
58 

72 

60 

67 
38 

84 
56 

85 

62 

83 
62 

69 
65 

83 
59 

64 
59 

87 
60 

88 
62 

89 
64 

88 

70 

85 
67 

82 

67 

85 
62 

87 

62 

73 

60 

77 
62 

73 
62 

86 
63 

86 
64 

90 
54 

81 
51 

82.9 
60,1 

MORRIS  PLAINS  t  w 

MAX 

Mm 

96 
62 

93 
64 

8* 
64 

89 
65 

79 
57 

61 
56 

83 

49 

84 
57 

72 
60 

66 
60 

85 

57 

92 
62 

80 
60 

68 

60 

82 
62 

89 
61 

86 

61 

69 
66 

90 
70 

88 

71 

83 

66 

83 
67 

82 
62 

67 
65 

71 
60 

73 
61 

75 

61 

87 
65 

86 
68 

90 
62 

82 
56 

82,8 
61.8 

NEWARK  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

99 
75 

91 

71 

95 

74 

82 

67 

83 

61 

86 
62 

87 
64 

75 
62 

66 
61 

85 

63 

79 
66 

81 
68 

68 
65 

se 

66 

90 
68 

S3 

72 

91 
71 

93 
72 

92 

73 

85 
71 

84 
70 

84 

71 

85 
70 

74 
65 

74 
62 

79 
63 

90 
71 

85 

71 

95 
73 

86 

67 

82 
61 

86.4 
67,6 

NEWTON 

MAX 

Mm 

97 
68 

94 
63 

90 
62 

90 
62 

81 
51 

86 
48 

84 
47 

85 

57 

74 

60 

65 
56 

87 
57 

88 
56 

84 
62 

68 
61 

85 
60 

88 
58 

87 
38 

91 

65 

92 

65 

92 

66 

87 
68 

86 
69 

89 
62 

90 
66 

72 

60 

78 
62 

74 

63 

92 
63 

90 
70 

94 
56 

53 
48 

85.3 

60,5 

PATERSON 

MAX 

Mm 

98 
72 

98 

71 

92 
73 

93 
72 

82 
59 

82 
60 

85 

61 

88 
64 

75 
59 

64 
60 

84 
63 

83 
67 

83 

62 

70 
62 

85 
62 

90 
67 

88 
69 

92 
73 

94 
73 

93 
76 

85 
69 

86 
70 

85 
65 

65 
65 

72 
61 

73 
62 

83 

6* 

92 
71 

90 

72 

93 
63 

84 
56 

85.5 

65,9 

PHILLIPSBURG 

MAX 

Mm 

98 

67 

97 
63 

92 
66 

90 
64 

83 

51 

65 

50 

87 
50 

85 

63 

79 
61 

85 
55 

87 
56 

88 
66 

83 

62 

86 

66 

86 
61 

87 
61 

91 

61 

91 
66 

92 

67 

92 

70 

89 

69 

89 
69 

88 
62 

90 
65 

78 
63 

76 
62 

82 

67 

89 
65 

95 

71 

94 

61 

84 
53 

87,6 
62.4 

PLAINFIELO 

MAX 

Mm 

98 
68 

89 
63 

93 

68 

81 
67 

85 
56 

87 
53 

88 
53 

76 
62 

66 

60 

82 
62 

84 
60 

86 
67 

70 
63 

88 
67 

89 
64 

67 
64 

91 
64 

92 
67 

91 
70 

86 
72 

87 
68 

85 

70 

89 
65 

84 
64 

77 
60 

78 
62 

88 

68 

90 
66 

92 

74 

85 
56 

82 

54 

85,4 
63.9 

S0MERV1LLE 

MAX 

Mm 

98 
69 

89 
65 

93 

68 

88 
66 

83 
S3 

86 
52 

88 
52 

81 
63 

65 

60 

86 
62 

85 

60 

85 
67 

79 

63 

86 
67 

88 
65 

88 

6* 

91 
64 

92 

67 

90 
69 

87 
71 

SB 

69 

87 
70 

89 

65 

84 
66 

76 
61 

76 
63 

87 
67 

89 
66 

93 

73 

89 
58 

80 
55 

86,1 
63,9 

SUSSEX 

MAX 

Mm 

93 

60 

90 
65 

89 
65 

89 

65 

80 
55 

so 

50 

81 

50 

83 
35 

75 
59 

63 
55 

63 

56 

86 
56 

83 

63 

66 

60 

63 

60 

85 

60 

83 

61 

88 

63 

90 
63 

90 
68 

85 
68 

85 
68 

87 
63 

87 
64 

70 

60 

75 
60 

79 
61 

89 

66 

88 
66 

92 
60 

80 
5  0 

83,1 
60.5 

SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

MAX 

Mm 

97 
74 

93 

73 

88 
72 

84 
64 

82 
58 

B6 
56 

83 
60 

73 
65 

75 

64 

84 
63 

85 

68 

80 
65 

S3 

70 

90 
72 

90 
70 

93 

70 

90 

71 

8? 
72 

89 

70 

91 
73 

87 
71 

84 
73 

85 
73 

75 

67 

70 
64 

77 
63 

86 
67 

84 
71 

92 
73 

87 
68 

78 

59 

84,8 
67,8 

AUDUBON 

MAX 

Mm 

100 
72 

94 

72 

95 
72 

84 
68 

85 
61 

90 
56 

92 

59 

72 
65 

69 
64 

87 
60 

90 
63 

86 
66 

85 

68 

89 

70 

90 
66 

91 
69 

92 

70 

90 
69 

91 

70 

94 
72 

91 
70 

88 
73 

91 

71 

75 
66 

70 
62 

80 
39 

69 

69 

91 
66 

95 
75 

86 

66 

83 

58 

67,3 

66.7 

BELLEPIAIN  ST  FOREST 

MAX 

Mm 

95 
68 

92 
69 

91 
72 

85 
68 

80 
52 

86 

50 

87 
48 

81 
63 

75 
64 

85 
59 

87 
63 

85 
62 

86 

69 

87 
69 

89 

66 

90 
65 

92 

64 

85 
71 

90 
72 

92 

70 

89 
69 

85 
71 

85 

71 

93 

66 

70 
64 

79 
61 

88 
59 

87 
65 

93 

73 

90 
68 

15 
69 

86.3 
65.2 

BURLINGTON 

MAX 

Mm 

100 

74 

98 

73 

93 

72 

94 
69 

82 
61 

65 
55 

89 
59 

82 

64 

66 
63 

87 

60 

89 
63 

89 
63 

84 
66 

90 
68 

91 
67 

69 
68 

92 

70 

92 
72 

92 
72 

95 

74 

93 
70 

92 
72 

89 
62 

83 
67 

63 
61 

89 
70 

92 
63 

96 
75 

95 
66 

84 
61 

89.2 
66.7 

CHATSWORTH 

MAX 

Mm 

98 

68 

94 
65 

91 
69 

87 
67 

81 
53 

86 
50 

87 
51 

78 
63 

85 
61 

85 

59 

83 
60 

85 

67 

87 

70 

89 
63 

90 

65 

91 
65 

90 
68 

89 
68 

93 
69 

88 
67 

83 

71 

83 
71 

83 

66 

67 
61 

78 
57 

87 

65 

87 
65 

92 
73 

68 

65 

91 
54 

86,2 
63,9 

FREEHOLD 

MAX 

Mm 

98 
71 

93 
67 

93 
68 

85 
68 

83 
54 

83 
55 

67 
57 

76 
65 

72 
62 

84 
60 

84 
60 

83 
62 

84 
64 

86 
68 

89 
65 

65 
65 

90 
66 

90 
68 

89 
70 

67 
71 

88 
69 

85 
71 

86 

70 

82 

64 

76 
59 

78 
60 

86 

66 

86 
65 

92 
72 

90 
60 

78 
57 

85,4 
64,5 

GLASSBORO 

MAX 

Mm 

100 

73 

99 

71 

94 
70 

94 

66 

61 
57 

84 
5". 

88 
56 

90 
66 

69 
63 

68 
58 

86 
69 

88 
65 

85 
68 

84 
70 

87 
65 

88 
68 

90 
69 

92 

71 

89 
70 

90 
76 

93 

71 

90 
72 

61 
74 

88 

62 

68 
58 

79 
63 

88 

68 

89 
71 

95 
68 

86 
59 

86 
59 

86,7 
66,2 

HAMMONTON  2  NNE 

MAX 

Mm 

101  101 
73   72 

98 
71 

97 
69 

83 

57 

62 

56 

88 
59 

92 
66 

71 
61 

69 
60 

85 
64 

88 
65 

87 
66 

86 

70 

89 
67 

91 
69 

92 

69 

9* 

72 

91 
70 

92 

70 

95 

70 

90 
72 

67 
71 

90 
67 

69 
62 

68 
39 

81 
67 

90 
69 

90 
71 

96 
67 

!6 

87,7 
66.5 

HIGHTSTOWN  1  N 

MAX 

Mm 

96 
71 

90 
67 

91 
69 

83 
67 

82 
55 

81 
52 

83 
52 

73 
58 

81 
62 

85 
61 

81 
39 

65 

61 

82 
61 

81 
68 

86 
65 

89 
66 

91 
66 

90 
69 

90 
69 

90 
68 

90 
70 

87 
71 

87 
71 

90 
65 

70 
61 

79 

59 

85 
69 

89 
66 

92 

74 

83 

61 

78 
55 

84.9 
64.1 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAX 

Mm 

100 
68 

94 

70 

92 

68 

82 
66 

81 
50 

86 
49 

89 
49 

74 
62 

68 
62 

65 
59 

89 
59 

84 

60 

83 
67 

87 
69 

88 
62 

91 
64 

92 

65 

89 
67 

90 
68 

93 
69 

90 
66 

83 

70 

88 

70 

77 

65 

69 
60 

78 
53 

88 
66 

88 
67 

93 

73 

85 
62 

82 
53 

85.7 
63.2 

M1LLVILLE 

MAX 

Mm 

97 
73 

98 
72 

92 
72 

92 
67 

84 
58 

82 
58 

87 
59 

90 
66 

70 
64 

72 

60 

85 

64 

88 
64 

84 
69 

84 

70 

87 
67 

89 
66 

90 
68 

92 
66 

86 

66 

89 

70 

91 

71 

88 
72 

85 

71 

87 
68 

74 
61 

70 
60 

80 
64 

87 
69 

87 
72 

93 
69 

86 
61 

86.0 
66,4 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

98 
74 

92 
72 

90 
74 

82 
66 

81 
56 

66 

58 

87 
60 

71 
66 

71 
63 

85 
60 

88 

67 

82 
65 

82 

70 

86 
71 

87 

68 

89 

70 

92 

70 

85 
73 

69 
72 

92 
72 

87 
72 

86 

74 

85 
72 

73 
65 

69 
61 

79 
62 

86 
67 

85 
71 

92 
73 

86 
68 

81 
39 

84.6 
67.4 

MOORESTOWN 

MAX 

Mm 

98 
72 

93 
70 

93 

70 

83 
65 

83 
58 

86 
55 

89 
56 

70 
62 

67 
62 

87 
59 

89 
60 

85 
65 

84 
67 

87 
70 

88 
65 

89 
69 

91 
68 

89 
71 

69 
71 

93 
72 

89 

66 

87 
72 

89 

71 

73 

64 

69 
58 

79 
58 

88 
69 

90 
66 

94 
73 

84 
63 

81 
57 

83.7 
65.4 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 

Mm 

98 

72 

95 

66 

91 

70 

90 
69 

82 
56 

64 
58 

86 
59 

81 
63 

67 
60 

63 
62 

84 
59 

82 

66 

80 
64 

85 

67 

86 
66 

85 
66 

90 
66 

90 
69 

68 
69 

88 
73 

86 
69 

88 
71 

85 
68 

8- 

64 

72 

61 

77 
61 

65 

68 

88 

67 

90 

74 

90 
62 

81 
57 

85.3 

63,2 

NEW  MONMOUTH 

MAX 

Mm 

98 
69 

98 
63 

92 
67 

92 
66 

81 
55 

85 
56 

85 
52 

80 
62 

72 

59 

81 
58 

84 
59 

81 
61 

60 
60 

85 
67 

88 
63 

88 
63 

65 
62 

90 
71 

90 
68 

89 
68 

85 
66 

85 
68 

83 
68 

80 
62 

70 
58 

76 
57 

86 
65 

86 
64 

91 
70 

91 
62 

81 
61 

85.1 
62.9 

PEMBERTON  3  E 

MAX 

Mm 

97 

68 

94 
68 

91 
67 

81 
68 

82 
52 

85 
52 

87 
50 

78 
63 

68 
62 

83 
62 

86 

58 

82 
62 

80 
66 

85 
68 

87 
63  | 

87 
63 

91 
66 

99 
66 

89 
67 

92 

69 

89 
66  | 

S3 
71 

84 
70 

80 
65 

68 
60 

78 
56 

86 

66 

87 
67 

92 

72 

90 
61 

92 
55 

84.9 
63.5 

See  Relerence  Nolee  Following  Station  Index 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

28 

29 

t 

30 

IUI  <    1964 

Si. lion 

D»yolMonlH 

31 

\ 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

21 

26 

27 

i 

< 

SFABROOK     FIRMS 

MAX 
MIN 

81 

71 

9( 

7". 

92 
73 

■)1 

68 

81 
57 

66 
56 

69 

60 

90 
67 

70 
66 

75 
59 

88 
66 

84 
67 

84 
69 

86 
'1 

87 
66 

69       90 
69       66 

67 
72 

88 

71 

90 

71 

86 

70 

81 
74 

86 
72 

90 
68 

70 
63 

'9 
59 

87 
65 

86 

70 

93 
73 

64 
68 

61 

M 

86,0 
67.2 

Sh 1 l Oh 

MAX 

MIN 

17 
71 

93 

72 

91 
71 

89 

67 

82 
57 

85 
61 

89 

81 
63 

70 
63 

69 
58 

87 
65 

87 
69 

SO 
65 

85 
69 

87 
65 

68       90 
68       67 

89 

70 

86 

70 

89 

70 

67 

70 

84 
72 

65 
69 

62 
67 

'1 
62 

76 
96 

84 
65 

84 
69 

93 
73 

90 
67 

S3 

89.4 
66,1 

TCMS    RIVER 

MAX 

MIN 

96 
68 

94 
64 

90 
67 

90 
64 

80 
56 

8- 
48 

85 
56 

80 
66 

73 
62 

78 
62 

so 

60 

63 

62 

66 
66 

87 
66 

90 
64 

89       89 
64       63 

92 

70 

93 
68 

92 

71 

89 
65 

90 
69 

82 

70 

61 
65 

84 
61 

74 
61 

87 
66 

87 
65 

92 
73 

90 
62 

60 
62 

86.0 
64.0 

TRENTON    wB    CITY 

MAX 

MIN 

97 
73 

68 

72 

90 
72 

81 
65 

82 
59 

86 
62 

87 
62 

73 

61 

66 
61 

85 
61 

89 
60 

83 

64 

82 
66 

86 
69 

88 
68 

89       91 
71       73 

88 
71 

90 
70 

90 
70 

89 

69 

87 
72 

88 
72 

73 
63 

69 
61 

77 
63 

87 

70 

88 

69 

94 
75 

63 
66 

T8 

7,0 

84,6 
66,8 

TLCKERTON 

MAX 

MIN 

WOOOSTOWN 

MAX 
MIN 

97 

71 

95 

69 

93 

68 

88 

67 

84 
55 

87 
53 

90 
56 

83 
66 

70 
63 

86 

57 

90 
63 

90 
63 

86 
68 

88 
71 

89 
64 

91       92 
66      67 

68 
70 

90 
71. 

93 
72 

89 
71 

86 
72 

69 

71 

83 

67 

70 
63 

80 
96 

89 
66 

91 
66 

94 
75 

93 
67 

89 

60 

67,8 
65,6 

COASTAL    03 

ATLANTIC    CITY 

MAX 

Mm 

92 

75 

60 

70 

78 
67 

82 
66 

79 
59 

85 
59 

78 
62 

72 
66 

76 
63 

77 
63 

78 
66 

75 
68 

75 
69 

85 
69 

87 
71 

67      85 
72       72 

'8 
68 

81 
68 

83 
71 

78 
70 

78 
71 

79 
71 

74 
66 

67 
63 

70 
62 

77 

68 

80 

72 

90 
72 

86 
70 

76 
66 

79.5 
67,6 

CAPE    MAY    3    W 

MAX 

MIN 

91 
70 

87 
67 

85 
67 

81 
66 

76 
66 

83 
67 

82 

66 

78 
64 

80 
64 

82 
63 

80 
63 

77 
67 

82 
66 

86 
67 

88      86 
66      70 

83 
69 

85 
70 

86 
70 

83 
68 

81 
69 

64 
68 

71 
66 

77 
64 

81 
66 

84 
66 

88 
69 

92 
62 

80 

hi 

62.7 
66,5 

LONG    BRANCH 

MAX 

MIN 

97 

70 

86 

67 

91 
72 

85 
68 

81 
56 

83 

57 

57 

74 
62 

72 

60 

76 
62 

76 
63 

77 
64 

76 

64 

87 
69 

88 

66 

81 

67 

85 

67 

93 
70 

92 

70 

83 
69 

84 
69 

84 
71 

80 
70 

70 
63 

68 

60 

73 
62 

87 
68 

61 
68 

91 
71 

82 
64 

77 
99 

82.1 
65.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Season  of  1963   -   1964 


NEW   JERSEY 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Normals 
July-June 

NORTHERN  01 

BELVIDERE 

11 

41 

213 

294 

589 

1236 

1157 

1117 

823 

573 

190 

84 

6328 

5468 

800NT0N  1  SE 

8 

27 

185 

287 

552 

1183 

1097 

1090 

826 

552 

187 

77 

6071 

5868 

CANOE  BROOK 

8 

17 

184 

262 

547 

1204 

1106 

1072 

789 

525 

177 

75 

5966 

5847 

CHARL0TTE8URG 

20 

31 

216 

283 

584 

1247 

1165 

1164 

875 

595 

215 

96 

6491 

6083 

ELIZABETH 

2 

1 

97 

153 

456 

1106 

991 

937 

685 

447 

89 

21 

4985 

4986 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

6 

18 

181 

258 

559 

1213 

1114 

1080 

797 

567 

163 

62 

6018 

FLEMINGTON  1  NE 

3 

14 

170 

290 

561 

1215 

1129 

1082 

799 

555 

191 

77 

6086 

5254 

HIGH  POINT  PARK 

27 

36 

246 

254 

609 

1333 

1173 

1194 

897 

617 

192 

107 

6685 

JERSEY  CITY 

0 

2 

121 

158 

449 

1077 

947 

956 

704 

492 

108 

35 

5049 

5116 

LAMBERTVILLE 

0 

9 

120 

196 

480 

1153 

1023 

989 

685 

461 

122 

37 

5275 

5246 

LAYTON  2 

27 

43 

221 

304 

618 

1307 

1231 

1190 

872 

609 

205 

100 

6727 

LITTLE  FALLS 

0 

4 

139 

197 

481 

1096 

1007 

983 

702 

480 

118 

36 

5243 

5337 

LONG  VALLEY 

18 

40 

214 

317 

602 

1227 

1112 

1072 

818 

561 

226 

98 

6305 

MORRIS  PLAINS  1  W 

5 

17 

169 

237 

564 

1221 

1107 

1088 

804 

564 

196 

84 

6056 

NEWARK  W8  AIRPORT 

0 

0 

108 

139 

454 

1100 

946 

955 

687 

473 

88 

21 

4971 

4859 

NEWTON 

12 

43 

219 

321 

599 

1271 

1197 

1162 

824 

547 

182 

90 

6*67 

6163 

PATERSON 

2 

2 

127 

161 

443 

1097 

991 

970 

721 

473 

112 

38 

5137 

5203 

PHILLIPSBURG 

0 

10 

138 

181 

464 

1138 

994 

953 

694 

442 

109 

32 

5155 

5457 

PLAINFIELO 

2 

2 

125 

190 

474 

1135 

1011 

979 

713 

429 

96 

40 

5196 

5219 

SOMERVILLE 

3 

3 

120 

218 

496 

1159 

1039 

1001 

727 

476 

132 

43 

5417 

5357 

SUSSEX 

18 

39 

217 

251 

579 

1299 

1169 

1175 

835 

583 

174 

73 

6412 

5984 

SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

0 

1 

102 

170 

438 

1059 

916 

913 

674 

461 

121 

33 

4888 

4812 

AUDUBON 

0 

1 

96 

178 

456 

1098 

942 

926 

630 

435 

75 

10 

4847 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

0 

11 

119 

237 

475 

1073 

946 

927 

647 

458 

131 

48 

5072 

BURLINGTON 

0 

0 

99 

1073 

953 

917 

610 

415 

75 

1 

4663 

CHATSWORTH 

1 

12 

127 

214 

486 

1118 

998 

959 

669 

476 

136 

53 

5249 

FREEHOLD 

0 

4 

118 

185 

465 

1128 

961 

968 

680 

475 

129 

32 

5145 

5103 

GLASSBORO 

0 

1 

137 

184 

474 

1108 

975 

951 

650 

446 

IIS 

25 

5066 

HAMMONTON  2  NNE 

0 

3 

134 

195 

464 

1097 

976 

964 

654 

448 

122 

30 

5087 

4724 

HIGHTSTOWN  1  N 

1 

8 

139 

208 

469 

1140 

995 

982 

669 

468 

126 

35 

5240 

5163 

INDIAN  MILLS  2  V 

6 

21 

147 

243 

490 

1165 

988 

989 

680 

500 

144 

49 

5422 

5035 

MILLVILLE 

0 

2 

119 

200 

483 

1093 

1002 

955 

673 

448 

108 

29 

5112 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

0 

5 

107 

209 

488 

1106 

979 

945 

676 

473 

109 

29 

5126 

MOORESTOWN 

1 

5 

136 

208 

484 

1134 

975 

972 

692 

472 

113 

27 

5219 

5070 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

2 

2 

113 

159 

452 

1111 

975 

962 

662 

461 

114 

32 

5045 

5138 

NEW  MONMOUTH 

0 

4 

101 

169 

448 

1114 

946 

962 

641 

473 

126 

39 

5023 

PEMBERTON  3  E 

2 

17 

135 

232 

481 

1144 

992 

974 

673 

468 

142 

43 

5303 

4835 

SEA8R00K  FARMS 

0 

2 

114 

212 

100 

23 

SHILOH 

0 

2 

117 

455 

1074 

945 

922 

636 

457 

104 

25 

4729 

TOMS  RIVER 

6 

13 

111 

197 

420 

1119 

995 

933 

631 

463 

156 

47 

5091 

TRENTON  WB  CITY 

0 

1 

134 

165 

442 

1097 

928 

961 

677 

472 

103 

22 

5002 

4980 

TUCKERTON 

3 

13 

102 

204 

464 

1150 

1169 

757 

WOODSTOWN 

0 

2 

101 

193 

454 

1091 

979 

944 

643 

435 

80 

20 

4942 

COASTAL  03 

ATLANTIC  CITY 

1 

7 

112 

189 

447 

1020 

873 

874 

690 

482 

160 

22 

4877 

4684 

CAPE  MAY  3  W 

0 

0 

77 

116 

363 

912 

864 

855 

663 

443 

115 

11 

4419 

LONG  BRANCH 

0 

6 

119 

202 

456 

1117 

965 

976 

713 

533 

158 

44 

5289 

5162 

iote«   follovlni   Station    Index. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


I     1964 


D«y  of  month 

>i, 

,, 

8 

STATION    ANP    OEPTH 

1 

J 

3 

4 

• 

7 

a 

9 

10 

11 

13 

13 

14 

IS 

.. 

17 

111 

19 

.'" 

21 

22 

2:1 

24 

aa 

26 

27 

2S 

29 

i 

RUTGERS   MICRO  MET    STA 

PLOT    »    1 

1     lNO< 

MAX 
MIN 

81 
71 

79 
70 

71 

71 

r« 

OO 

65 

81 

oo 

70 

6'j 

67 
65 

65 

78 
68 

77 
70 

66 

79 
69 

80 
70 

79 
71 

71 

•U 
72 

Ml 
M 

74 

B2 

74 

m, 
74 

n'. 
73 

76 
72 

74 
70 

75 
69 

79 

71 

81 

83 

74 

72 

82 

70 

78.6 
70.0 

2     INCHES 

MAX 
MIN 

79 

70 

77 

71 

74 
71 

n 

66 

77 

6! 

re 

TO 
oo 

67 
65 

It, 

65 

77 
68 

70 

71 

Ol. 

78 
69 

79 
70 

77 
71 

in 
71 

60 

73 

73 

81 

74 

81 

74 

79 
74 

73 

76 
72 

74 
71 

74 
69 

in 

71 

HO 

81 

74 

8/ 

80 
71 

77.4 
70.1 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

78 

71 

■■■ 
71 

77 
71 

73 
71 

67 

75 

or, 

76 
67 

70 
67 

67 
66 

73 

oo 

74 
68 

74 
70 

70 
69 

76 
69 

77 
70 

75 
71 

78 

7? 

79 
73 

82 
73 

79 

74 

79 

74 

77 
74 

HO 

73 

76 
73 

73 
71 

73 
70 

77 
71 

76 

/.' 

80 

74 

60 

73 

78 
72 

75.9 
70.6 

8     INCHES 

MAX 
MIN 

73 
70 

73 
71 

73 
71 

71 

71 
68 

72 

67 

72 
66 

71 
67 

67 
66 

70 
66 

71 
67 

72 

70 

71 
69 

73 

69 

74 
71 

73 
72 

75 
72 

75 
74 

77 
74 

76 
74 

76 
74 

76 

74 

77 
73 

75 
73 

73 
71 

72 

70 

74 
71 

72 

76 

74 

76 
74 

75 
73 

73.3 
70.8 

16     INCHES 

MAX 
MIN 

68 

67 

69 
58 

66 

69 

69 

69 

67 

66 

o;< 

67 

Oil 

67 

67 
66 

67 

oo 

68 

67 

66 

68 

69 
68 

69 

oil 

70 
69 

70 
69 

71 
69 

71 
69 

72 
71 

73 
71 

73 
72 

73 
72 

73 
72 

73 
72 

72 
71 

71 
70 

71 

70 

72 
69 

73 
71 

73 

71 

li 
72 

70.3 
69.1 

32     INCHES 

MAX 
MIN 

64 
63 

64 
64 

69 

64 

65 
65 

63 

65 

65 

64 

65 

64 

65 
65 

65 
65 

o'. 
64 

65 

64 

65 

o'. 

66 

65 

66 

oo 

66 
65 

66 
66 

67 
66 

66 
66 

67 
66 

68 
67 

68 
68 

69 
68 

69 

Oo 

69 
69 

69 
69 

69 

68 

6» 

68 

68 

on 

69 

68 

69 

69 

69 

69 

66.6 
66.1 

PLOT    »    2 

1     INCH 

MAX 
MIN 

103 
73 

90 
70 

97 
70 

86 
71 

90 
62 

100 

61 

102 
63 

76 
63 

66 
63 

36 
63 

84 
63 

83 
67 

76 
65 

68 
69 

89 
67 

84 
67 

93 
66 

96 
68 

100 
69 

93 
72 

93 

73 

Be 
72 

93 
69 

72 
69 

77 
65 

82 
65 

88 
69 

92 

69 

99 
74 

91 

0  0 

95 

61 

88.8 
67.2 

2     INCHES 

MAX 

MIN 

100 
74 

98 
71 

95 
71 

83 
72 

87 
63 

95 
62 

98 
64 

75 

64 

66 
63 

84 
63 

82 
63 

81 
68 

74 
66 

86 
69 

87 
67 

S3 
68 

90 
67 

93 
68 

97 
70 

91 
73 

90 

73 

86 

72 

91 
70 

72 
70 

76 

80 
66 

87 
69 

V'i 

69 

96 

74 

89 

on 

62 

86.6 
67.8 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

95 

75 

85 

72 

89 
72 

81 
74 

64 
65 

90 
65 

92 
66 

75 
65 

66 
64 

80 
63 

79 
66 

79 
69 

73 
67 

83 
69 

85 
69 

81 

69 

87 
70 

89 
71 

93 

72 

86 

74 

BO 
74 

83 
73 

88 

71 

74 
71 

74 
66 

77 
67 

83 
69 

86 

70 

92 

75 

86 

70 

88 

65 

83.6 
69.0 

8    INCHES 

MAX 
MIN 

86 
76 

80 
75 

82 

74 

BO 
75 

78 
69 

81 
69 

32 

70 

76 
69 

69 
66 

70 
65 

74 
67 

75 
70 

70 
69 

79 
69 

78 
70 

75 
71 

79 

71 

so 
71 

82 
73 

81 
75 

80 
75 

79 

75 

81 

76 
73 

73 
69 

73 
68 

78 

70 

BO 
72 

83 
75 

80 
75 

BO 
70 

77.9 
71.3 

MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24  HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

KENTUCKY  BLUEGRASS. 


PLOT  »1  -  SLOPE  OF  GROUND i   FLAT.   SOIL  TYPE i   LOAM.   GROUND  COVER 
CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK  POTENTIOMETER. 


PLOT  *2  -  SLOPE  OF  GROUND i   FLAT.   SOIL  TYPE i 
CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


INSTRUMENTATION!   COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES 
LOAM.   GROUND  COVER i   BARREN.   INSTRUMENTATION!   BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER- 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day 

Oi  Month 

*rt   „   0) 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o  o  > 

NORTHERN    01 

CANOE    BROOK 

E>AP 
UINC 
MAX 
MIN 

.27 
11 

104 
72 

.22 

17 
105 
75 

,19 

10 
96 

76 

.22 
31 
100 

72 

.18 
22 

102 
65 

.18 

31 
89 
62 

.27 

26 
95 

65 

.23 

IB 
95 
68 

.09 
68 
76 
65 

.01 

40 

67 
65 

.21 
34 
96 
66 

.11 

37 
B2 
71 

.36 
82 
70 
66 

.06 
22 

.13 

11 
97 
73 

.24 

18 
101 
76 

.20 

20 

98 
7* 

.19 
15 

102 
76 

.33 

47 

103 
'8 

.18 
20 

103 
80 

.22 

56 
94 
76 

.31 

19 
83 
76 

•  17 
1* 

87 
74 

.20 
49 
99 
74 

.09 
65 
79 
69 

.06 
32 
70 
63 

.16 
20 
86 
66 

.18 
19 

104 

77 

.19 

28 
100 
79 

.28 
26 

104 
73 

.30 
24 
99 
67 

6,02 

932 

92.9 

71.* 

SOUTHERN   02 

PE"BERT0N    3    E 

EVAP 

il'.. 
MAX 
MIN 

.03 
27 

.26 

28 

.25 
21 

.14 

20 

.23 

40 

.2! 
33 

.28 
22 

.16 
30 

.08 
53 

.20 
19 

.22 

18 

.18 
30 

.20 
73 

.22 

23 

.17 

16 

.19 

10 

.27 
6 

.31 

26 

.27 
35 

.22 

16 

.31 
39 

.05 
21 

.14 
IS 

.09 
60 

.15 

67 

.10 
15 

.14 

20 

.18 
1. 

.20 
2* 

.31 
17 

.19 

19 

5.97 
665 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

" 

. 

- 

- 

- 

- 

• 

- 

- 

- 

• 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

• 

SEABROOK   FARMS 

EVAP 
WINC 
MAX 
MIN 

.36 
56 

95 

.39 

64 

93 
71 

.35 
84 
93 
7C 

.33 

74 
81 
71 

.21 

52 

82 

62 

.30 
54 

to 

63 

.34 
39 
91 

63 

.36 
67 

69 
65 

.04 
83 
72 
65 

.07 
43 
91 
61 

.25 
37 

94 
63 

.26 
56 
8B 
68 

.38 
132 

86 
69 

.10 
58 
94 
70 

.28 
45 
94 
70 

.30 
39 
96 
71 

.28 
30 
98 
72 

.27 
53 

90 
72 

.38 
99 
94 
71 

.30 
71 

97 
72 

.33 

70 
94 
72 

.30 
95 
84 
73 

.08 
50 
93 
72 

.20 
64 
73 
68 

.10 
121 
74 
63 

.11 
57 
84 
62 

.16 
54 
94 
62 

.27 

63 

80 
68 

.18 
66 
97 
72 

.35 

68 
92 
69 

.36 
55 

90 
61 

7.99 
1999 
88,5 
67,7 

SUPPLEMENTAL    DATA 


1 

Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
o.h. 

Relative    humidity    averages  - 
percent 

Number  of  days  with 

precipitation 

1-sS 

■  ■§ 

£     O     3 

cam 

a 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

o 

0 

> 

< 

u.     B 

1  ! 

5     J 

_i 
°  ■» 

< 

o  i- 

O  1/1 

< 

r- 

Z 
a 

o  i- 

a. 

o  i- 
o  tn 

r- 

£ 

O 
jf 

O 

1 

o 

O) 

1 

o 
en 

O) 

I 

9 

0 

,!! 

2     (J   .2 

111 

ATLANTIC    CITY    WB    AIRPORT 

|        20       |          12 

8.5 

23++ 

20 

3 

85 

82 

56 

70 

3 

3 

3 

0 

0 

1 

10 

67 

6.7 

ATLANTIC    CITY 

- 

- 

12.8 

30++ 

NW 

29 

- 

- 

- 

- 

- 

6 

2 

1 

0 

0 

- 

- 

- 

LONG    BRANCH 

S 

10 

10.4 

52 

ESE 

9 

_ 

82 

58S 

70 

4 

2 

4 

2 

1 

1 

14 

50 

5.7 

NEWARK    WB    AIRPORT 

!        23 

12 

10.4 

23++ 

10 

9  + 

77 

77 

56 

65 

o 

1 

4 

1 

2 

0 

14 

- 

6.2 

TRENTON   WB   CITY 

SW* 

" 

8.! 

29 

SW* 

3 

" 

- 

" 

" 

0 

11 

1 

0 

0 

2 

14 

54 

6.2 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
-    71     - 


STATION  INDEX 


TIC  ( 


we  . 


AUDUBON 

BASS  RIVE*  ST  FOREST 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BELMAfl  2  SW 

BELVIOERE 

8ERNARDSV|LLE  2  E 

BLACK WELLS  MILLS 

BOONTON  1  SE 
BOUND  BROOK  2  W 
BRAMCHVILLE 
BURLINGTON 
CANISTEAR  RESERVOIR 

ANOE  BROOK 
CANTON 
CAPE  MAT  3  W 
CEDAR  GROVE 
CENTERTON 

CHARLOTTEBURG 
CHATHAM 
CHATSWORTH 
CLINTON 

LI2ABETH 
ELIZABETHPORT 
ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 
FLEMINGTON  1  NE 
FORTESCUE 
FREEHOLO 

GLASSBORO 
GREENWOOD  LAKE 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGH  POINT  PARK 
HlGHTSTOWN  I  N 


IN 


MIL 


[RVINGTON 


LITTLE  FALLS 
LONG  BRANCH 
LONG  VALLEY 
LUMBERTON 

MANVILLE 
MARLBORO  SCS 
MAYS  LANDING 
MIDL6ND  PARK 
MILLVlLLE 


TIC 


49B7  C 
5003 

5055  C 

SlOi.  C 


BERGEN 

ATL, 

ATLANTIC 

CAMDEN 

BURLINGTON 

CAPE    MAT 

MONMOUTH 

WARREN 

SOMERSET 

SOMERSET 

MORRIS 

SOMERSET 

SUSSEX 


ESSEX 
SALEM 
CAPE    I 


ITEftOON 
CUMBERLAND 
MONMOUTH 


SAIC 
ANTIC 

SUSSEX 

MERCER 

8URLINGT0N 

ESSEX 

HUDSON 

IUNTERDON 

■USSEX 


BURLINGTO 
BERGEN 
SOMERSET 
MONMOUTH 


39  23 
39  53 
39  37 
39  15 


40 

33 

41 

09 

0* 

41 

07 

39 

28 

3B 

57 

39  se 
41  06 

40  33 

40  20 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


140 


WEATHER  BUREAI 


.EMENT  HAUPT 


DAVENPORT 
C.  E.  ♦  G.  CO 

TER  DEPARTMEN 
LTH  WATER  CO. 


N.WEST  HAGNESJTE  CO. 
J.  A.  PLUNKETT 

C  W  THORNTHWAITE  ASSOC 

NEWARK  WATER  DEPT. 
HOWARD  C.  M0L1 TOR 
EARL  M.  KERCMNER 
ANDREW  F  OROPPE 
UNION  CO.  PARK  COMM. 
SEWAGE  TREATMENT  PLANT 
BOROUGH  ESSEX  FELLS 
DONALD  YOUNG 
JOHN  LOPER 
FRANK  J.  MOREAU 

GLASSBORO  STATE  COLLEG' 


CHARLES  KOONS 


Mil 


NEW  BRUNSWICK  EXP  ! 

NEW  MILFORD 

NEW  MONMOUTH 

NEWTON 

OAK  RIDGE  PESERVOH 


'ATERSON 

'EMBERTON  3  E 
'HILLIPSBURC 
'HILLIPSBURG    I 


8051 
6194 


JR. 


MISS  PEARL  HENSMAW 
1  JAMES  LAWION 

ROBERT  G.  GLASGOW 

JOHN  L.  RAOCLIFFE 

GEROW  BRILL 

COUNTY  EXTENSION  SvC . 
!  RIDGEWOOD  WATER  CO. 
'  L.  J.  GALLAHER 


trfnton  wb  city 
tuckerton 
wanaoue  Raymond  i 

watchung 
wertsville 
west  wharton 
woodcliff  lake 
woodstown 

closed  stations 


CUMBERLAND 

MORRIS 

BURLINGTON 

MORRIS 

ESSEX 

MIDOLESEX 

BERGEN 

MONMOUTH 

SUSSEX 

PASSAIC 


MERCEP 
OCEAN 
PASSA 

c 

hunter 

MORR[< 
BERGE* 

DON 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


180]      3P      3P 


5     -" 
>     H'1 


JERSE 

JOSEP 


55 

1,a 


AT  ION  AGENC 
ITY  WATER  Wl 
LLARD 

.  garris.  i: 
ther  bureau 
hur  h.  ahlouist 

kensack  water  co 
marys  school 

'TON    WTR.     ♦     SWfl.C1 


.    COUGHLIN 
DEL    VECCHIO 
P    E.    MARUCCI 
OF    PMJLLIPSBURG 
TOLL    BRIDGE    COl 


'  RUTGERS    UN|V 

SEABROOK    FARMS 
I  EVERETT    DICKINSON 
W.    E.    HAVER 

jersey  city  d.  p.  •. 
union  county  engineer 
brice  b.  stanton 
ioms  river  water  co. 

u.s.  weather  bureau 
Thomas  smith 
water  Supply  comm. 

.JNEER 


1-COASTAL;       2-DELAWARE;       3-GREAT   EGG    HARBOR;       4-HACKENSACK; 


-RARITAN;       1 1 -R0CKAWAY 


I 

Bureau 

■ 

hmi  nmovm    ■.  \n  >       iii.        >ih.  .»!■.,-  in it«d,  dimensional  unlti  uaad  In  thli  bulletin  are:       romp<  ratui  -   In  1  ,  prei  LptUtlon  and  •  vaporatton  Ln  Ini  hei  ind  wind  movement  In  mll«i,    Monthly  degi  ea  day  total! 

ar«  the  iumi  of  the  negat 

OBSERVATION  TIME  "or  months  some  observer*  taki  itlone  on  dayllgh' 

«nd  Snow  on  Ground1  table  !■  al  lAA  stations.     For  thaaa  atattona  anow  on  ground  values  arc  at  7:00  ».ra.,  Dl 

on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  noun  of  observation, 

EVAPORATION  -ter  unleas  otherwise  ahown  by  footnote  following  Ihe  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  and  labia 

refer  to  axtrama  '  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  rail  and  Snow  on  Ground"  table  are  tl  .n  the  ground.     Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  point* 

for  successive  observ.it  .sional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  ln  the  snowpack  may  result  ln  apparent  Inconsistencies  In  the  record. 

\LL.        Entries  or  »no»  .'.Histological  Dai.  nowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table.   Include  snow   and  aleet.     Entries  of  anow  on  ground  Include  snow, 

NORMALS  for  all  nnatologtcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

1>1\  ISIPNS,  aa  used  m  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry, 
t      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
—      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month, 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Ram  Gage  Station.      Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;    however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,    D.    C.   20402. 

Information  concermng  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State    price  15  cents-     Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 


address  shown  above. 


Subscription  Pr.ce:       20  cents  per  copy,  monthly  and  annual.    $2.  50  per  year.      (Yearly  subscripts  tncludes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintends 
of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.    Washington.  D.  C.    20402. 
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ASHEVILLE:  1964 
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OCT  22  1364 


NEW  JERSEY  -  AUGUST  1964 
TEMPERATURE   AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest   Temperature:        97°  on  the  24th  at  Hammonton  2  NNE 

Lowest   Temperature:     40°  on  the  15th  at  3  stations 

Greatest    Total  Precipitation:        3.  25  inches  at  Woodstown 

Least   Total  Precipitation:        0.  05  inch  at  New  Monmouth 

Greatest    One-Day  Precipitation:       2.  10  inches  on  the  25th  at  Woodstown 


SPECIAL   WEATHER   SUMMARY 

The   drought   potential   of  May  and  June,  which  Preliminary   figures    show   that   for   the   period 

was   eased  by  the  more  ample  rainfall  of  July,  May- August    1964,    rainfall    over    New    Jersey 

became  more  pronounced  during  August.  Atlantic  has   ranged   from    45   to   55  percent  of  normal, 

City    reported    the    driest    August    since    1943,  based  on  the  records  for  the  period  1931-1960. 

Newark    had    the   driest  August    since   records 

were    begun    in    1931,   and   Trenton   the   driest  Donald  V.  Dunlap 

since  records  were  commenced  in  1866.  Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Office 
c/o  General  Delivery 
Trenton,  New  Jersey   08608 
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Temperature 

Precipitation 

fl 
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J 

• 
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t 
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No.  ol  D.y. 

1 

In 

& 
1 

3 

1 

Snow.  SU.I 

No.  ol  D«y» 

Sutton 

Mu 

Mln. 

3 
0 

11 

i 

J 

g 

1 
t 

1, 

J 

8 

.i 

11 

hi 

.1 

•    •    • 

NORTHERN  01 

BELVtOERE 
B00NT0N  1  SE 
CANOE  BROOK 
CHARLOTTEBURC 
ELIZABETH 

TB.5 
79.7 
81. T 
T9.6 
84.9 

53.2 

54.7 
34.9 
53.3 

60.0 

69.9 
67.2 
68.3 
66.3 
72.3 

.  7.0 

•  3.6 
.  2.8 
-  2.7 

•  1.8 

89 
89 
91 
90 
93 

9 
31. 
24 
31 
30 

46 

44 
45 
44 
49 

15 
10 
IS 
10 
15 

54 
34 
23 

44 

2 

0 
0 
5 

1 
7 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

1.39 
•  *7 
.19 
.84 
.33 

•  3.60 

•  4.46 

-  5.04 

-  4,12 

•  4.42 

.47 
.19 

.09 
.50 
.42 

13 
22 

19 
13 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 
0 

4 
3 
0 
2 
2 

0 
0 

0 

1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

ESSEX  FELLS  SERV  BlDG 
FLEMINGTON  1  NE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 

LAMBERTVlLLE 

81.8 
85.5 
80. OM 
80.2 
84.3 

35.6 

55.8 

M 
63.2 
38.3 

68.7 
70.7 

M 
71.7 
71.3 

-  2.7 

•  2.1 

-  1.7 

93 
93 

90 
90 
93 

23 

23. 
23. 
26 
22 

43 
43 

55 

44 

16 

10. 

15 
15 

22 

17 

0 
14 

6 

a 
2 
1 

9 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.22 
.16 
.34 
.62 

.41 

•  4.86 

•  4.00 
-  4.73 

.12 
.05 
.50 
.25 
•  24 

19 

4 
12 
31. 

3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 

1 

2 

1 

0 

0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

LAYTON  2 

LITTLE  FALLS 

LONG  VALLEY 

MORRIS  PLAINS  1  M 

NEWARK  WB  AIRPORT        R 

80.3 
83.9 
T9.9 
80.2 
83.4 

50.8 
58.5 
52.5 
54.6 
64.4 

63.6 
71.2 
66.2 
67.4 
73.9 

•  1.6 
-  1.3 

91 
93 
90 
89 
94 

31 

23 

31. 

31. 

22 

40 
49 
*1 
44 
54 

15 
14. 

4 
10 
15 

53 

8 

33 

38 

0 

1 

6 

z 

0 

5 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

.64 
.60 
.77 
.48 
,50 

•  4.49 

•  4.29 

•  3.93 

.41 
.17 
.30 
.23 
.38 

12 
13 
19 
6 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 

4 
2 
2 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

NEWTON 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELD 

SOMERVILLE 

80.9 
83.0 
85.3 

83.1 
64.3 

51.5 

60.9 
55.7 
58,0 
57.7 

66.2 
72.0 
70.3 
70.6 
71.0 

•  3.9 

•  1.6 

•  1.9 

•  2.5 

•  1.8 

92 
92 
93 
92 
94 

31 
31. 

30. 

22 

22 

*1 
52 
45 
46 
43 

15. 

15 

20. 

13. 

15 

58 
3 
12 
14 
14 

2 

6 
1 

9 
7 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

1.16 
.96 
.61 
.50 
.43 

•  3.38 

-  3,91 

•  4.43 

•  4.69 

•  4.58 

.34 

.48 
.22 

.16 
.18 

12 
3 

3 

8 

6 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 
0 

3 
3 
3 
2 
3 

1 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

SUSSEX 

81.8M 

52. 5M 

67. 2M 

-  3.6 

90 

23 

35 

0 

0 

0 

1.31 

•  3,73 

.95 

12 

.0 

0 

2 

1 

0 

DIVISION 

69.2 

•  2.9 

.64 

•  4,27 

.0 

•    *    * 
SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUOUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWORTH 

81.  5 
86.2 

83.0 
84. 7M 
83.6 

62.9 
62.1 
59.1 
61, 7M 
57,5 

72.2 
74.2 
71.1 

73. 2M 
70.6 

-  1.5 
•  2.3 

92 

96 
93 
95 
93 

23 
25. 
23 
25. 

23 

SO 
49 
40 
33 
42 

15 
15 
15 

20. 

15 

1 
0 

16 
3 

23 

2 

10 

9 
7 
4 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.63 

.39 
1.30 

,87 

-  3.27 
.  4.43 

1.00 
.19 
.42 

.37 

16 
3 

8 

17 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 

4 

4 

I 

0 
0 

0 

1 

0 
0 

0 

FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 

82.6 
82.9 
84.4 
82.0 
82.9 

58.8 
61.2 
59.8 
58.6 
56.5 

70.7 
72.1 
72.1 
70.3 
69.7 

•  2.4 

•  2.1 
.  2,6 

•  3.2 

93 

94 
97 
93 
94 

23. 

24 

24 

22 

23 

48 
51 
49 

47 
40 
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15. 
15 
20. 
15 

10 

8 

9 

16 
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4 
9 
3 
9 
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0 
0 
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0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

.21 

1.39 

.90 

.27 

.86 

•  4.55 

.  4.74 

•  4.25 

•  4.60 

.12 
.52 
.26 
.20 
.28 

31 

31 

19 

3 

17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 
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4 
3 

1 

4 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEW  MONMOUTH 

82.2M 

81.5 
83.4 
82.4 

83.0 

60. 7M 

61.7 

59.4 

60.4 

58.1 

71. 5M 

71.6 

71.4 

71.4 

70.6 

-  1.7 
•  1.8 

92 
92 
94 
91 
93 

24 

22 

23. 

22 

24. 

48 
43 
46 
50 
46 

IS 

15 

15 

20. 

20. 

8 
9 
9 

6 
16 

4 
3 
7 
3 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

1.37 
.97 
.*7 
.82 
,05 

-  4.28 

•  3.88 

.48 
.35 

.15 

.38 
.03 

3 
3 

4 
18 
31 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
4 
2 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

PEMBERTON  3  E 

SEABROOK  FARMS 

SHILOH 

TOMS  RIVER 

TRENTON  WB  CITY          R 

82.5 
82.8 
82.5 

81.  7 

57.6 

60.8 
60.7 

62.3 

70.1 
71.8 
71.6 

72.0 

-  3.7 
•  3.0 

-  1.9 

93 
93 
93 

93 

23 

23. 

23 

22 

41 
47 
48 

53 

15 
15 
15 

13. 

22 
5 

8 

4 

4 
4 

3 

3 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

,90 

1.05 
2.30 

.47 

-  4.15 

•  2.65 

•  4.30 

.40 

.50 

1.55 

.25 

17 
4 
3 

5 

.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

0 

4 
4 
4 

1 

0 

1 
1 

0 

0 
0 

1 

0 

TUCKERTON 
WOODSTOWN 

84.2 

60.4 

72.3 

94 

22 

*3 

15 

6 

6 

0 

0 

0 

3.25 

2.10 

25 

.0 

0 

4 

1 

1 

DIVISION 

71.5 

-  2.1 

1.04 

•  4,02 

.0 

•   •   • 

COASTAL  03 

ATLANTIC  CITY            R 

CAPE  MAY  3  W 

LONG  BRANCH             R 

78.2 

80.6 
80.1 

66.5 
66.6 
61.3 

72.4 
73.6 
70.7 

•  1.3 

•  2.1 

89 
90 
93 

24 

S 
23 

55 

57 
50 

15 

10 
15 

0 
0 
6 

0 
1 

3 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

.93 

2.22 

.25 

•  4,21 
.  5,00 

.43 

1.24 
.16 

16 
19 
17 

.0 
.0 

0 
0 

3 
3 
1 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

DIVISION 

72.2 

•  1.4 

1.13 

•  3.81 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


NORTHERN  01 

BELVIDERE 
BFRNAROSVILLE  2  £ 
RLACKWCLL5  MILLS 
BOONTON  1  SE 
BOUND  BROOK  2  W 

BRANCHVtLLE 
CANI5TEAR  PESFRVOIR 
CANOE  BROOK 
CEDAR  GROVE 
CHARLOTTEBURG 

CHATHAM 

CLINTON 

ELIZABETH 

EL12ABETHPORT 

ESSEX  FELLS  SERV  BlDG 

FLFMINGTON  1  NE 
GREENWOOD  LAKE 
HIGH  POINT  PAPK 
JERSEY  CITY 
LAfBFRTVILLE 

LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 
MAHWAH 
MANVILLE 

MIDLAND  PARK 

MILTON 

MORR15  PLAINS  1  W 

NEmAPK  wB  AIRPORT 

NEW  MILFQRD 


WOODCLIFF  LAKE 


SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CANTON 

CHATSWORTH 

FORTESCUE 

FREEHOLD 

GLASSBORO 

HAMMONTON  2  NNE 
H1GHTSTOWN  I  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
MAYS  LANDING 
MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK  E«P  STA 
NEW  MONMOUTH 
PEM0ERTON  3  E 

PENNSAUKEN 

PRINCETON  WATER  WORKS 

SEABPOOK  FARMS 

SH1L0H 

TOMS  RIVER 


1.39 
.76 

1.76 
•  *7 
.72 


TRENTON  WB  CITY 

TUCKERTON 

WOODSTOWN 


ATLANTIC  CITY 
BELMAR  2  SW 
CAPE  MAY  3  W 

LONG  BRANCH 


NEWTON 

1.16 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

1.66 

OLDWICK 

.*5 

PATERSON 

•  96 

PHILLIPS8URG 

.61 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

.B* 

PLAINFIELD 

■  50 

RAHWAY 

.93 

RINGWOOD 

1.25 

SOMERVILLE 

.43 

SPLIT  ROCK  POND 

1.16 

SUSSEX 

1.31 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

.71 

WERTSVILLE 

.66 

WEST  WHARTON 

1.00 

.12! 

.06 


11       12       13       14       15       16       17       18       19      20      21      22      23      24      25      26      27      28 


.08 
.15 

.04 
1.31 


,1*   .12 
■  13 


.01 

T 

.31 


See  reference  cotes  following  Station  Index. 


DAILY  TEMPERATURES 


M  W  )t    R  ..  I 


SlAllon 


nrKTHEKN  )] 

BFLVIOERE 

•  1  SF 
CANOE  BROOK 
ChARLCTTESURG 
El I2ABETH 

ESSEX  FELLS  SFRV  BLDG 
FLE*INGTON  1  NE 
HI  OH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAMBERTvtLLE 
LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 
MORRIS  PLAINS  1  H 
NFWARK  WB  AIRPORT 
NEWTON 
PATERSON 
PHILLIPSBuRG 
PLAINFIELD 
SOMERVILLE 
SLSSEX 

*    *    « 


DayoiM 


SOUTHERN 


02 


ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUOUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWORTh 

FREEHOLD 

GLASSBORO 

HAMMONTON  2  NNE 

HIGHTSTOWN  1  N 

INDIAN  MILLS  2  W 

MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

NFW  BRUNSWICK  EXP  STA 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


DO   00 
SO   65 


80   79 
58   63 


82   80 

59   64 


80   no 
53   61 


81   80 
67   60 


82   80 
63   63 


86   85 
58   64 


82   82 
60   56 


52   79 
68   63 


80   82 
52   62 


85   83 
65   64 


80   80 
60   67 


81   80 
54   62 


83   75 
68   63 


83   84 
56   62 


84   84 
60   64 


83   85 
61   62 


82   73 
65   65 


82   79 
66   65 


80   82 
50   60 


79   70 
67   62 


80   72 
66   59 


78   77 
65   60 


79   79 
54   62 


80   77 
60   64 


84   78 
68   65 


83   80   71 
51   65   61 


78   73 
64   60 


82   78 
63   67 


78   70 
69   58 


79   76 
67   55 


82   79 
66   65 


68   75 

50   51 


74   78 
16   54 


72   78 
51   55 


73   77 
47   55 


74   80 
49   55 


78   81 
43   48 


72   77 
51   55 


78   79 
57   62 


79   83 
51   58 


74   78 

47   48 


76   82 
52   58 


70   77 
41   50 


72   78 
45   54 


81   82 
59   62 


74   81 
42   54 


75   80 
54   60 


79   84 
50   57 


81   82 
51   55 


80   82 
49   55 


76   78 
46   46 


9   10   11   12   13   14   IS   16   17   18   19   20 


80 
52 


80 
51 


80   82 

47   47 


80   80 
48   si 


80   82 
52   57 


80   80 
46   51 


84   88 
58   62 


83   82 
52   63 


84   87 
46   55 


81   81 
53   59 


78   84 
60   69 


87   90 
52   67 


80   83 
42   52 


85   85 
52   59 


81   82 
43   44 


79   61 
47   56 


85   69 
62   68 


82   86 
42   51 


82   85 
57   60 


86   91 
45   57 


85   89 
55   64 


85   90 
51   64 


89   77 
68   56 


93   80 
67   59 


87   79 
69   50 


92   87 
66   59 


89   89 
65   51 


89   84 
65   53 


85   90 
64   55 


88   90 
59   56 


88   74 
66   53 


90   78 
64   46 


73   72 
47   46 


74   75 
46   55 


71   75   81 

44   46   64 


77   84 
52   61 


75   75 
46   55 


76   78 
43   54 


70   75 
46   53 


75   78 
56   63 


74   86 
48   63 


72   77 
41   47 


76   78   86 


72   74 
43   61 


68   70 
48   46 


72   72 

47   47 


74   73 
46   45 


70   70 
46   46 


78   79 
50   49 


74   73 
46   53 


74   75 

46   48 


82   78   87 


75  74  75 

60  56  55 

82  75  78 

56  47  44 


72   73 
44   55 


78   83 
59   70 


74   65 
41   52 


75   79 
53   61 


76   84 
47   60 


76   65 
49   62 


75   84 
47   64 


85 

71  i  60 


86   83 
66   54 


66   72 
45   40 


75   75 
49   50 


70   72 
47   42 


71   72 
47   48 


76   78 
55   54 


70   72 
46   41 


75   75 
53   52 


74   79 
49   45 


75   65   89 
55   69   70 


76   90   91 
54   65   72 


75   84   86 
46   65   70 


77   89   69 
56   65   70 


74   85   87 
47   67   64 


72   86   86 
50   65   69 


77   77   89 
52   65   70 


77   75   90 

54   60   70 


73   86   85 
48   64   70 


74   86 
45   64 


76   75   85 
53   61   69 


53   46   46 


74   79 
48   43 


87 

75 

75 

84 

86 

69 

53 

53 

68 

69 

90 

75 

74 

88 

B8 

65 

53 

51 

62 

66 

89 

87 

74 

84 

85 

65 

52 

52 

64 

69 

73   75   78 
59   54   50 


76   79   82 
60   54   49 


82   77   80 
55   49   40 


81   67   79 
59   53   55 


66   75 
55   47 


80   75   78 
55   49   50 


86   74   76 
62   51   51 


92   74   76 
57   52   49 


76   73   77 
55   49   47 


75   75   79 
54   43   40 


88   75   75 
59   55   48 


72   74   78 
56   53   45 


74   74   78 
57   52   46 


82   73   77 
57   50   52 


78   78 
51   57 


79   77 
57   57 


81   80 

49   50 


77   78 
54   56 


79   85 
63   60 


80   80 
51   57 


86   81 
64   57 


79   85 
60   62 


81   83 
62   59 


78   60 
51   54 


80   82 
60   57 


79   79 
54   55 


79   76 
56   57 


81   86 
64   64 


80   82 
49   54 


83   79 
61   64 


65   64 
50   56 


81   85 
62   59 


81   85 
62   59 


21   22   23   24   U  I  i 


77   78 
55   63 


83   83 
54   62 


79   76 
49   61 


77   82 
56   62 


75   78 
45   61 


79   80 
56   60 


80   82 
54   61 


81   83 
54   61 


82   80 
52   61 


80   78 
46   60 


79   80 
52   59 


79   78 
54   63 


81   80 
54   60 


80   78 
55   61 


80   72 
54   47 


80   75 
55   48 


64   77 
54   47 


80   74 
54   47 


85   80 
56   51 


84   76 
52   48 


82   81 
54   57 


75   77 
59   58 


79   79 
56   47 


81   74 
*9   46 


84   80 
55   50 


81   74 
52   42 


80   74 
56   46 


79   79 
61   57 


82   76 
53   44 


84   77 
57   55 


84   79 
55   45 


78   79 
54   47 


80   60 
55   46 


81   73 
53   48 


79   80 
55   64 


84   89 
52   63 


81   82 
45   63 


68   84 
62   61 


89   86 
66   61 


90   91 
60   61 


92   92 
67   65 


95   94 
68   63 


87   89 
73   71 


91   90 
72   62 


75   88 
52   62 


79   95   91 
63   72   64 


73   90   87 
60   65   59 


84   86 
57   60 


69   87 
56   63 


86   86 
55   58 


88   90 
63   67 


90   87 
58   62 


93   92 
56   59 


89   87 
65   65 


91   91 
73   72 


92   89 
72   68 


90 
63 


88   92   90 
72   73   72 


b  I 
45 

62 

81 
57 

79 

50 

80 
56 

76 

54 

81 
61 

77 

51 

82 

58 

79 
47 

80 
56 

80 

44 

85 
55 

76 
51 

80 
57 

80 

52 

84 
66 

80 
49 

85 
59 

77 
50 

77 
59 

95   96 

68   75 


92   93 
66   72 


93   93 
65   70 


85   93 
66   73 


66   95 
6*   71 


93   92 
66   72 


92   94 
65   70 


85   91 
67   72 


92   90 
70   74 


90   65 
63   64 


81   90 
65   65 


89   88 
60   69 


86   86 
54   57 


90   89 
60   65 


86   86 
55   60 


87   66 
56   59 


82   89 
54   60 


90   86 
65   68 


81   »4   ■( 
52   *0   65 


90   90 
57   70 


81   89 
53   63 


92   93   85 
67   64   73 


89   85 
53   54 


91   92 
57   64 


49 

B4 
55 

66 

54 

85   87   81 
57   60   *5 


88   89 
60   66 


89   90 
60   67 


69   83 
69   62 


94   86 
69   61 


90   80 
69   57 


85   89 
70   60 


85   90 
55   65 


78   87 
60   64 


85   85 
68   72 


88   91 
63   62 


83   89 
51   59 


85   93 
63   66 


82   87 
54   62 


82   69   89 
60   65 


69   67 
72   75 


85   83   86   92 
4T   55   60   62 


91   92 
67   73 


91   85 
66   71 


90   92 
64   66 


78.5 
53.2 


81.7 
54.9 


79.6 
53.3 


64.5 
60,0 


81.8 
55.6 


•  5.5 

55.6 


80.2 
63.2 


64.3 
56.3 


60.3 
50.6 


83.9 
58.5 


79.9 
52.5 


80.2 
54.6 


83.4 
64.4 


80.9 
51.5 


83.0 
60.9 


85.3 
55.7 


63.1 
58.0 


84.3 

57.7 


85   89   86 
50   60   60 


89   82 
69   54 


91 

69 

89 


88   83 
70   58 


65   86 
TO   70 


64   88   94 
60   68   TO 


79   84   63 
57   68   67 


82   87   86 
64   61   68 


78   86   88 
55   67   65 


79   88   88 
54   67   65 


85   82   80 
58   62   62 


87   80   86 
57   61   61 


80   86 
53   65 


82   87   88 
54   67   65 


84   82   85 

61   64   67 


81   85 
61   69 


82   87   90 
58   66   69 


79   87   88 
56   67   67 


81.8 
52.5 


81.5 
62.9 


86,2 
62.1 


83.0 
59.1 


84.7 
61.7 


83.6 
57.5 


82.6 
58.8 


82.9 
61.2 


84.4 
59.8 


82.0 
58.6 


82.9 
56.5 


82.2 
60,7 


81.5 
61.7 


83.4 
59.4 


82.4 

60.4 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
AUGUST  1964 


Day  oi  Month 

■ 
01 
id 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

NEW  MONMOUTH 

MAX 
Mm 

78 

50 

80 
62 

78 
62 

76 
48 

81 
56 

81 
59 

82 
55 

89 
63 

89 
53 

75 
46 

83 
63 

86 
67 

78 

48 

78 
55 

78 
48 

80 
54 

79 
59 

82 
68 

83 
54 

79 
46 

75 
53 

93 
63 

93 
68 

93 
65 

90 
59 

90 
66 

85 
53 

78 
49 

87 
65 

89 
72 

85 
71 

83. 0 
58.1 

PEMBERTON  3  E 

MAX 
MIN 

B3 
49 

80 
64 

74 
64 

77 
47 

80 
52 

82 
56 

83 
67 

89 
65 

79 
48 

72 

46 

86 
65 

88 
69 

81 
54 

75 
46 

78 
41 

80 
48 

78 
60 

82 
58 

77 
54 

79 
46 

82 

55 

91 
65 

93 

70 

90 

64 

85 
62 

90 
69 

85 
55 

77 
54 

86 
67 

88 
65 

87 
T2 

82.5 
57.6 

SEABROOK  FARMS 

MAX 
MIN 

83 
54 

78 
66 

69 
66 

77 
52 

79 
58 

81 
59 

83 
55 

88 
64 

85 
52 

76 
52 

87 
63 

87 
71 

75 
57 

74 
52 

78 
47 

80 
53 

79 
62 

83 
62 

77 
56 

81 
51 

86 
61 

93 
68 

93 
74 

91 

67 

86 
66 

89 
70 

84 
63 

8  2 
60 

86 
63 

88 
68 

90 
T3 

82.8 
60.8 

SHILOH 

MAX 
Mm 

80 
55 

77 
66 

76 
59 

76 
50 

79 
58 

80 
58 

80 
56 

87 
67 

83 
56 

73 
53 

84 
64 

85 

70 

85 
56 

73 
53 

78 
48 

78 
54 

79 
60 

83 
62 

80 
55 

80 
51 

84 
63 

92 

67 

93 
71 

90 
68 

84 
70 

88 

66 

84 
64 

86 

58 

85 

65 

87 
68 

89 
71 

82.5 

60.7 

TOMS  RIvER 

MAX 

MIN 

TRENTON  WB  CITV 

MAX 
MDJ 

85 
60 

81 
69 

72 
59 

77 
54 

80 
60 

82 
59 

84 
60 

90 
66 

73 
57 

71 
55 

86 

68 

86 
67 

72 
57 

73 
53 

78 
53 

79 
60 

80 
62 

82 
63 

75 

58 

78 
55 

81 
63 

93 

67 

92 
72 

89 
72 

85 

67 

88 
66 

83 
60 

78 

60 

86 
66 

88 
TO 

8T 
73 

81. T 
62.3 

TUCKERTON 

MAX 
MIN 

WOODSTOWN 

#    #    » 

MAX 
MIN 

84 
51 

79 
66 

74 
61 

79 
52 

82 
57 

83 

60 

85 
53 

90 
68 

84 
52 

77 
51 

87 
65 

89 
71 

84 
58 

76 
48 

80 
45 

82 
52 

81 
61 

83 
60 

77 
58 

81 
50 

87 
63 

94 
68 

92 

74 

91 
65 

88 
65 

90 
71 

85 

61 

82 

^9 

85 
65 

88 
69 

90 
73 

84.2 
60.4 

COASTAL            03 

ATLANTIC  CITY 

MAX 

MTN 

76 
62 

76 

70 

72 
64 

75 
65 

73 
62 

78 
63 

74 
70 

81 
69 

77 
60 

73 

60 

78 
72 

88 
70 

74 
60 

75 
56 

78 
55 

74 
63 

76 
64 

82 
67 

76 
60 

76 
59 

77 
67 

78 
73 

81 
74 

89 

74 

82 
72 

82 

71 

79 
69 

78 
71 

83 

71 

82 
73 

81 
75 

78.2 
66.5 

CAPE  MAY  3  W 

MAX 

MIN 

78 
58 

78 
68 

77 
62 

75 
61 

77 
64 

75 
66 

80 
64 

90 
71 

83 
67 

77 
57 

80 
70 

84 
71 

85 
65 

74 
63 

76 
62 

78 
63 

75 
62 

79 
69 

83 
62 

78 
66 

80 
68 

81 
71 

88 
72 

88 

74 

89 
70 

85 
71 

82 

69 

80 

68 

80 
69 

83 

TO 

82 
T2 

80,6 
66.6 

LONG  BRANCH 

MAX 

Mm 

78 
54 

81 
66 

69 
63 

75 
54 

77 
57 

79 
60 

77 
59 

90 
67 

73 
55 

75 
52 

80 
67 

87 
67 

74 
57 

73 

51 

77 
50 

79 
59 

77 
62 

83 

61 

76 
57 

79 
52 

75 
60 

92 
68 

93 

70 

85 
68 

83 
65 

87 
65 

77 
60 

77 

64 

85 

68 

86 
68 

84 
T3 

80.1 
61.3 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
ph. 

Relatj 

ve  humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with 

precipitation 

O  a  ■> 
*  0  § 

ft.  a  m 

• 
m 

Station 

a 
> 

|1| 

o  ©  > 

s  a  2 

a.  z   a 

o 
0» 

s 
5 

> 
< 

3  • 

3  1 

u.  8 

o   1 

o  "o  J 

3     J 

° » 

< 

O  Ul 
O  UJ 

< 
o  tn 

O  UJ 

a. 

O  Ul 
O  UJ 

2 

a 

o  in 
O  UJ 

■ 

o 
S 

n 

o 

3 

OB 

■* 

O 

01 
01 

1 

o 
in 

0> 
o> 

i 

S 

OJ  3 

3 

0 

3 

s   8- 

1  >-  0 

ATLANTIC  CITY  WB  AIRPORT 

20 

10 

6.6 

25++ 

29 

18 

83 

82 

51 

70 

5 

4 

2 

0 

i 

0 

12 

59 

6.2 

ATLANTIC  CITY 

- 

" 

12.5 

35++ 

NW 

18 

- 

- 

- 

- 

- 

4 

3 

0 

0 

0 

- 

- 

_ 

LONG  BRANCH 

W 

12 

10.1 

34 

S 

7 

- 

80 

48S 

60 

3 

3 

1 

0 

0 

0 

7 

64 

4.6 

NEWARK  WB  AIRPORT 

23 

8 

10.2 

25++ 

23 

25 

72 

75 

46 

55 

9 

2 

2 

0 

0 

0 

13 

- 

5.5 

TRENTON  WB  CITY 

s* 

- 

8.1 

25 

St 

25 

- 

- 

- 

" 

8 

4 

1 

0 

0 

0 

13 

63 

5.7 

*   TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY 
S   NOON 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    80    - 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


6 

7 

» 

" 

10 

II 

I.,v 

It. 



.■u 

21 

.". 

.''■ 

27 

m 

1 

' 

1 

4 

■■ 

'.', 

1.' 

13 

II 

.8 

17 

18 

19 

22 

.'1 

24 

.01 

/'i 

30 

ll 

1 

•  1 

1    INCH 

MA\ 
M1N 

80 
69 

77 
71 

72 

Ml 

78 
65 

74 

b7 

80 
67 

78 
69 

n 

7i 

1  , 

71 
65 

7! 
67 

7 

o 

75 
67 

74 

.... 

7". 

,   1 

rs 

.... 

■  ,,, 

a. 

78 
66 

7  1 

,,  1 

75 
65 

78 
67 

: 

82 
71 

78 
69 

BO 

m 

81 
67 

7 

61 

82 

70 

83 
71 

80 

74 

76.8 
67.4 

2    INCHES 

MAX 
M1N 

78 

70 

,'. 
71 

68 

77 
66 

1  ' 
67 

78 
67 

77 
69 

7. 
Ii 

N 

i.l 

71 
65 

74 
67 

70 

74 
67 

1  1 

7  1 
63 

74 

,  -. 

l; 

..7 

i,l 

76 
66 

72 
64 

74 
65 

77 
67 

80 
70 

77 
69 

70 

79 
67 

77 
66 

80 
71 

81 
71 

in 
i  1 

75.9 
67.7 

-.     INCHES 

MAX 

MIN 

77 

71 

75 
73 

:  1 

i,.i 

75 
67 

I  ' 
61 

76 
68 

75 
69 

75 
71 

74 

•  ■•■ 

70 
66 

72 
68 

70 

73 
68 

66 

72 

I.' 

66 

7  1 
6  I 

73 

74 
67 

71 
69 

71 
66 

74 
68 

- 

77 
70 

7', 

7., 

76 
71 

76 
68 

74 
67 

II 
Hi 

78 

71 

76 
73 

74.2 
68.4 

8    INCHES 

MAX 

MIN 

74 
72 

74 
72 

10 

72 
69 

71 
70 

73 
69 

73 

70 

73 
71 

i: 

70 

70 
68 

71 
68 

7  1 

71 
70 

71 

68 

70 
67 

7" 
.,  1 

7. 
1,8 

71 

.,8 

71 
68 

67 

69 
67 

72 

66 

- 

73 
71 

71 
III 

73 
71 

73 

70 

72 

i.'i 

74 

in 

75 

71 

74 

71 

72.0 
69.4 

16     INCHES 

MAX 
MIN 

72 
72 

72 
71 

72 
70 

70 
69 

70 
70 

70 
69 

70 
70 

70 
70 

70 
69 

70 
69 

69 
68 

70 

l.'. 

70 
69 

69 

68 

68 
68 

67 

69 
67 

67 

69 

68 

69 

1,8 

68 
67 

68 
68 

: 

72 
69 

III 
l.'l 

m 
l<> 

70 
69 

70 

1.'. 

li, 

00 

71 
70 

71 
70 

69.8 
68.9 

32     INCHES 

MAX 

MIN 

69 
69 

69 
69 

69 

,.o 

69 
68 

68 

68 
68 

68 
68 

68 
68 

68 
68 

68 
68 

68 
67 

68 
67 

68 
67 

.... 
67 

67 
67 

67 
67 

67 
66 

67 
66 

67 
66 

67 
67 

67 
66 

66 
66 

... 
67 

1,8 

67 

68 

,.l 

08 

1,  1 

OH 

67 

68 
67 

68 
67 

08 
0  8 

67.9 
67.3 

PLOT   *    2 

1     INCH 

MAX 
MIN 

94 
61 

88 
68 

73 
60 

95 

56 

87 

61 

96 

60 

95 
65 

6  7 

91 
60 

81 
58 

88 
65 

87 
63 

86 
60 

HI, 

56 

90 
54 

92 

60 

87 
65 

92 

64 

86 
59 

85 
55 

88 
61 

95 
66 

: 

99 
71 

94 

1,1 

94 
68 

■it, 

94 
63 

99 
69 

100 
70 

11 
7'. 

90.8 
63.0 

2     INCHES 

MAX 
MIN 

91 
62 

86 
69 

73 
62 

92 
57 

85 

62 

92 

61 

92 

66 

'I? 
6  8 

88 
61 

74 
59 

85 
66 

85 

84 
61 

84 
57 

87 
55 

89 

61 

85 
65 

88 
64 

84 
60 

62 
56 

85 
62 

92 
67 

_ 

95 
71 

'11 
66 

.... 

93 

64 

90 
64 

95 
70 

96 
71 

80 

75 

88.0 
63.9 

4     INCHES 

MAX 
MIN 

87 
65 

83 
70 

73 
64 

87 
60 

81 
64 

87 
63 

88 
67 

Ho 

70 

8', 

64 

77 
62 

82 

1.7 

8? 
67 

61 
63 

80 

i.n 

M  1 

58 

62 

82 
66 

84 
66 

80 
62 

79 
59 

81 
64 

88 
68 

_ 

91 
71 

.-.  7 
70 

78 

7? 

86 

00 

HO 

66 

91 

71 

91 
72 

as 

70 

63.9 
65.8 

8    INCHES 

MAX 
MIN 

80 
70 

78 
72 

74 
69 

78 
65 

75 

t.H 

78 

68 

79 
70 

79 
72 

78 
69 

72 
67 

76 

o-i 

77 
71 

75 
67 

73 
65 

74 
64 

76 

bb 

75 
68 

76 
68 

74 

67 

73 
65 

74 
67 

79 

69 

: 

82 
73 

80 
72 

81 

74 

80 
71 

78 
70 

82 
72 

84 
74 

80 

7  b 

77.3 
69.2 

MAX   AND   MIN    TEMPERATURES   ARE    FOR    THE    24   HOUR    PERIOD   ENDING   AT   MIDNIGHT. 

PL0T    "    "   CS^NEc?EDG?HDBRC^ET:EC?RcJilKYp§TENTLI^ETER:CWND    """*       ™™™   BLUEGRASS "       INSTRUMENTATION,      COPPER-CCNSTANTAN    THERMOCOUPLES 


PLOT   *2    -   SLOPE    OF   GROUND,       FLAT.       SOIL    TYPE, 
CONSTANTAN    THERMOCOUPLES. 


LOAM.      GROUND   COVER.       BARREN.       INSTRUMENTATION,       6ROWN   RECORDING   POTENTIOMETER   WITH   COPPER- 


EVAPORATION   AND    WIND 


Station 

Day  Of  Month 

3.o 

O  0   > 

1-    < 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHERN                           01 

CANOE    BROOK 

EVAP 
MIND 

.15 
17 

.13 
21 

.20 
43 

.18 
32 

.20 
21 

.09 
14 

.16 

19 

.23 
34 

.11 
27 

.28 
15 

.10 

.12 

.17 
16 
99 
66 

.18 
21 
89 
61 

.18 
22 
90 
60 

.07 

20 

.26 
26 

.12 

.18 

.21 

.16 

.02 

.20 

.21 

.22 

.17 

.19 

.24 

.18 

.1* 

.16 

5.23 

MAX 

97 

97 

93 

94 

97 

89 

94 

9? 

93 

22 

16 

28 

15 

20 

11 

26 

19 

29 

40 

17 

H 

706 

MIN 

66 

66 

72 

63 

65 

66 

66 

68 

65 

61 

62 

72 

60 

61 

69 

67 

93 
62 

H9 
63 

15 

60 

81 
68 

99 

67 

102 
72 

94 
72 

96 
65 

95 

64 

93 
65 

101 
74 

96 
76 

92.5 
66.1 

SOUTHERN                           02 

PEMBERTON    3    E 

EVAP 
WIND 
MAX 

ii 

.19 
24 

.05 
♦7 

.12 
14 

.13 

19 

.20 
16 

.25 

19 

.  JO 
55 

.16 
34 

.09 

7 

.14 
27 

.08 
33 

.23 

35 

.21 

30 

.30 
26 

.20 
42 

.11 

5 

.11 
11 

.18 
22 

.16 
20 

.20 
13 

.25 

51 

.34 
40 

.28 
19 

.07 
8 

.25 

28 

.25 
11 

.10 
31 

.10 
17 

.16 
9 

.12 
12 

5.62 

716 

MIN 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

- 

- 

- 

. 

. 

. 

. 

. 

" 

* 

" 

" 

" 

- 

• 

• 

" 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

SEABROOK    FARMS 

EVAP 
WIND 

.30 
44 

.34 
78 

.12 
55 

.08 
59 

.31 
48 

.13 

47 

.26 

14 

.26 
97 

.24 

54 

.26 

IB 

.11 

.22 

.36 

.28 

.26 

.25 

.15 

.25 

.17 

.24 

.24 

.24 

.37 

.26 

.32 

.14 

.26 

.29 

.13 

.14 

.19 

7.19 

MAX 

88       78 

68 

84 

85 

-89 

87 

88 

RS 

75 

3V 

35 

57 

91 

133 

52 

47 

61|     51 

59 

56 

35 

61 

1629 

MIN 

58 

62 

65 

55 

56 

62 

61 

63 

61 

59 

60 

67 

60 

55 

" 

56 

61 

65 

82 
61 

81 
58 

89 

58 

92 
65 

94 
71 

93 
71 

64 
68 

93 

68 

89 
63 

82 
62 

88 
62 

89 
68 

92 
72 

85,3 

62.2 

See  reference  notes  following  Station  Index. 


STATION  INDEX 


OBSERVATION 

0 

Z 

U 

M 

6 

Z 

o 

TIME  AND 

•z. 

o 

0 

p 

TABLES 

STATION 

g 

E 

COUNTY 

< 

< 

§ 

■J 

5 

OBSERVER 

i 

6 

1 

S 

U  '- 

ALLENDALE 

0100 

01 

BERGEN 

s 

hi    Qi 

74  06 

270 

BERGEN  COUNTT  ENGINEERS 

ATLANTIC  CITY  W8  AP 

0311 

02 

ATLANTIC 

1 

39  27 

74  35 

58 

MID 

HI  1.1 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

'ATLANTIC  CITY 

0325 

03 

ATLANTIC 

1 

39  23 

74  26 

11 

MID 

MID 

AUDUBON 

CAMDEN 

? 

39  53 

75  05 

IIP 

IIP 

IRVIN  J.  NYGREN 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

BURLINGTON 

74  26 

30 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

CAPE  MAY 

1 

39  15 

74  52 

SP 

SP 

BELLEPLAIN  STATE  FOREST 

6ELMAR  2  SW 

U721 

03 

1 

74  04 

40 

BELV10ERE 

0729 

01 

WARREN 

75  05 

275 

BERNARDSVILLE  2  E 

SOMERSET 

40  43 

74  32 

240 

BERNARDS  WATER  COMPANY 

BLACKWELLS  MILLS 

08*7 

01 

SOMERSET 

10 

40  29 

74  35 

27 

7A 

HENRY  M.  MILLER 

BOON TON  1  SE 

0907 

01 

MORRIS 

B 

40  54 

74  24 

280 

BA 

BA 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

BOUND  BROOK  2  w 

SOMERSET 

10 

74  34 

8A 

BRANCHVILLE 

0978 

41  09 

74  45 

580 

ALBERT  M.  DAVENPORT 

BURLINGTON 

1211 

BURLINGTON 

2 

40  05 

74  52 

12 

6P 

6P 

PUBLIC  SVC.  E.  +  G.  CO. 

1327 

SUSSEX 

8 

1040 

BA 

NEWARK  WATER  DEPARTMENT 

CANOE  BROOK 

1335 

ESSEX 

B 

40  45 

74  21 

8A 

COMMONWEALTH  WATER  CO. 

2 

39  28 

75  25 

20 

GERTRUOE  S.  WILLIS 

1351 

CAPE  MAY 

1 

38  57 

74  58 

10 

5P 

5P 

N.WEST  MAGNESITE  CO, 

CEDAR  GROVE 

1472 

ESSEX 

40  52 

74  13 

400 

8A 

J.  A.  PLUNKETT 

CENTERTON 

1512 

02 

SALEM 

* 

39  31 

75  10 

80 

C  W  THORNTHWA1TE  ASSOC 

CHARLOTTEBURG 

1582 

01 

PASSAIC 

a 

41  02 

74  26 

760 

7A 

7A 

M 

NEWARK  WATER  OEPT. 

CHATHAM 

1590 

B 

74  22 

CHATSWORTH 

1598 

BURLINGTON 

1 

100 

5P 

CLINTON 

17*9 

HUNTERDON 

10 

74  55 

ELIZABETH 

Z64-. 

01 

l 

40  40 

74  14 

5P 

5P 

EL1ZABETHPOP.T 

ibbZ 

8 

74  12 

10 

MID 

SEWAGE  TREATMENT  PLANT 

ESSEX  FELLS  SERV  8LDG 

2768 

ESSEX 

40  50 

7*  17 

340 

8A 

RA 

BUROUGH  ESSEX  FELLS 

FLEMINGTON  1  NE 

30  i  9 

HUNTERDON 

40  31 

74  51 

140 

If. 

DONALD  YOUNG 

FORTESCUE 

3102 

02 

CUMBERLAND 

39  1* 

75  10 

7A 

JOHN  LOPER 

FREEHOLD 

3181 

02 

MONMOUTH 

10 

40  15 

74  17 

194 

6P 

6P 

:  h 

FRANK  J.  MOREAU 

GLASSBORO 

3291 

02 

GLOUCESTER 

2 

39  42 

75  07 

135 

BA 

BA 

: 

GLASSBORO  STATE  COLLEGE 

GREENWOOD  LAKE 
HAMMONTON  2  NNE 

1516 

3662 

o; 

PASSAIC 

ATLANTIC 

8 

41  09 
39  39 

74  20 
74  48 

65 

6A 

BA 

GEORGE  T.  WIGGINS 
W.  HUBBARD  PARKKURSI 

HIGH  POINT  PARK 

3935 

SUSSEX 

2 

41  18 

1570 

HIGHTSTOWN  1  N 

3951 

0 

MERCER 

40  17 

74  31 

100 

6P 

JAMES  R.  PICKERING 

4229 

BURLINGTON 

39  46 

100 

JERSEY  CITY 

4339 

HUDSON 

1 

40  44 

74  03 

135 

MID 

Mil 

JERSEY  CITY  WATER  DEPT . 

4635 

HUNTERDON 

40  22 

60 

6P 

E.  E.  CASE 

4736 

SUSSEX 

2 

41  15 

390 

LITTLE  FALLS 

0 

PASSAIC 

a 

40  53 

74  14 

150 

9A 

CH 

PASSAIC  VLY.  WTR.  COMM. 

LONG  BRANCH 

4987 

0 

MONMOUTH 

i 

40  IB 

74  00 

20 

MJO 

MID 

C  HJ 

WILLIAM  0.  MARTIN.  JR. 

5003 

MORRIS 

10 

40  47 

74  47 

530 

7A 

7A 

MISS  PEARL  HENSHAW 

LUMBERTON 

5055 

BURLINGTON 

; 

39  58 

74  46 

25 

JAMES  LAWTON 

5104 

BERGEN 

41  06 

74  10 

253 

ROBERT  G.  GLASGOW 

MANVILLE 

5197 

SOMERSET 

10 

40  33 

74  34 

|  JOHN  L.  RADCLIFFE 

MARLBORO  SCS 

52*4 

0 

MONMOUTH 

74  1«. 

120 

: 

GEROW  BRILL 

MARL  TON  1  W 

5252 

BURLINGTON 

; 

39  54 

74  56 

90 

DAVID  D.  6RISCOH 

MAYS  LANOING 

534< 

0 

ATLANTIC 

3 

39  27 

10 

COUNTY  EXTENSION  SVC. 

MIDLAND  PARK 

5503 

0 

BERGEN 

B 

40  59 

74  09 

210 

RIDGEWOOD  WATER  CO. 

M1LLV1LLE 

5576 

'-' 

CUMBERLAND 

( 

39  24 

75  03 

60 

MID 

L.  J.  GALLAHEP. 

\         DRAINAGE  CODE:       1 -COASTAL      2-DELAWABE      3-GREAT   EGG  HARBOR 
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ii   Duroau 

DIMENSIONAL  UNITS:  lonal  unit*  uaed  li  I  ly  toUll 

.......   i    .  .     ,  .... 

oHMti\  MH'N  iimi.'        rti,   si.uumi  index  i  howa  obn<  rvatton  iiim-r.  In  local  itandard  time.     During  th<    wmmor  monlhi    baervoi     UU     Uie  obaervatlona  laylight  aavlng  time,    I w  on  %\ i  In  Un    "Snowfall 

■■    ':-  ■  ■  I       I        ....       i    |  |     i  .■■  ■  ■  |  now  on  | "i     'i 1 7:00  b. i         I         I 

Inow  on  Ground"  table,  when  pubUaht 

evaporation  .     ■:   |     ,  .,    | i       'i,.  howi  b    tec te  following  the  "Evaporation and  Wind"  tablo.    Max  and  Mln  In  "1 

■    ■  ■  pan  i.  d   i...  ",,■     I  hi •■    I 

tXjUIVALENT                                                                                                                                                                   i  .           i  i  -     or  lcc  on  the  ground.     Samplon  for  obtaining  measurement!!  are  token  from  different  polnU 

■ML.  drifting  and  other  causes  of  local  mriabl  I In  the  record. 

-itologieal  Dai.i     I    i  thi  .ad  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table.   Include  snow   and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  »now, 

■ 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISION^  Lhia  publication,  became  eXfectlvi    with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:        Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12   SSW,   indicate  distance  in   miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES;        Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data   will  be  carried  in  the  July  Isauc  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for   monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,    "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,    "SnowfaLl  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
+-*       Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  wmdshield. 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water   equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using     a   ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R      Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

V  Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Ram  Gage  Station.       Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means   variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter   located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,    however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but   for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.   C.   20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc. ,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,   price  15  cents.     Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:       20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.       (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.   C.    20402. 


USCOMM-WB-Asheville,   N.   C. -10/9/64-825 


fobyhanna        Pa 

-o- 


-o- 

Stroudsburg,  Pa 


^ 


\ 


Palmerton,  Pa. 


Philltpsburg  Br 

(5 

Allentown   ¥B  AP,    Pa.  "Ofc  -** 

@  Phllllpsburg      /- 


-o- 

hlehem    Lehigh    U,    Pa. 


r 

OS 

k 


..or...   P..0" 

Igb      P- 


-6-  ^y 


■  Port    Jorvla,    «.    ». 

V  o 

^W  Gardnervllle,    H.Y. 

igb   PolntT>ark 
-O-  >» 

•w    Warwick.    H .    Y, 

\.    ° 


NEW  JERSEY 


/ 


-O- 


STATUTE  MILES 


\ 


Branchv 1 1 le 

o 


Greenvood  Like 

/  o        *%.  ' 

/  O       8uf*ern   »ater   Work*,    H.    Y. 

O/'  Rlngwood^W       -O- 

«r  Ree  .         3*^ 

/  Habvab 


75TB    MERIDIAN    TIKE    ZOMI 


X 


/ 


// 

/      Ch 

/  o  t-*b. 


Pleasantvllle,  H .  T. 


Cbarlotteburg  Wanaque  Rayvond  Dam   ^. 
Oak  Ridge  Re«o'   A.         9     i  -aWoodcllff  Lake   Do^b»  'cry,  N.  Y. 


NORTHERN      I 

V-v     _.-       "est    Whart 

X  o 


Hacopl 

O 
Split  Rock  Pond 


^^    '^     Allendale  9       |   ^^^ 
Intake   V^      Q   Midland  Park f 


<> 


\           "             \    New  Mllford            I        Scarsdale,    N.    Y. 

/                          (  *      I             / 

Utle   Falls       Paterson  * 

^    A  •  I  / 

!■    Plains    1    >             /         M.rtr...  I  I       / 


*N 


wakerijin    1    E,    Pa. 

o 


I 

I 
t 


/ 


,/  Long   Valle 

o 


Esse*  Fells  Service  Bldg. 


Oldnrlek 


Ease*    Fells    Service    Bldg.  .— ■ —  try    central    Park    IB,    N    V 

■         o      /.    f    /@ 

Canoe    Brook         Orange/    '      \.'  f\  6>)  HY    WB   AP   La   Guardla,    N. 

\  -6-  (        Jersey   City  ^^ 

V         Ch.tb.aOJ;  Irvmgton*^;        OH  O 


°( 


L  I         NY  Laurel  Hill,  ».  y 

/  "  ..,'ch„.,      Bi^.^.n®/""'  "  « 


O    Springfield  •-"-Vi* 
Bernardsvllle  2  E    / 


Hempstead  Halverne,  N.  Y. 


> 


i  PlainfielC  »E1 .rabethport 

>  o  r 

r      So.ervUle  "  I  ■       j      "<»-  K>" 

«^^  ok  /    ""    "estcrlelgh    Stat 


OOV  r° 

n»lll,    \ 


Doylestown.    Pa 
O 


O     \ 


X 


-o 

Graterford    1    E,    Pa. 


Phoenixville    1    E,    Pa . 

-O-  O  Nornsto*n,    Pa. 

-O-  Conshohocken  ,  Pa . 

Devault  1  W ,  Pa.        O 


George  School,  Pa   ^ 


-O-            ^T,„,„  ,B  city' 
Neshaminy  Palls,  Pa.  11^**     \  /~  " ~ 


llmington  Porter  Resvr,  Del. 


)    V     -r 


tjF?  J  Woods to»n 

/  -o- 

ilmington    NCastle    WB    AP,    Del. 


r-'  C      ^ 

Philadelphia    W8    AP,    Pa .    \  J       A 

@^,/'.;SL.„     ^       so 

Marcos  Hook,  Pj  .^  \ 


^  Atlantic  City  WB  \P<- 

Mays  Landing     ^--v  >  ^ 


STATION     LEGEND 
O      •       *      Precipitation    only 
<D  Precipitation,    storage 

-<>-•--*     Precipitation    ant)    Temperature 
■<S-     ^-     ^-     Precipitation,    Temperature    ona  CtOporot'Oi 

Type  of  gage :        O     Non  -  recording , 

•    Recording ,         9     Both  types 

Double  circle  combinations  indicate   the   availability    of 

more   detoiled  meteorological   data 


:; 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.   HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 


ROBERT  M.WHITE,    Chi»J 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  JERSEY 


SEPTEMBER  1964 
Volume  69        No.  9 


ASHEVILLE:   1964 


MOV 


Z  -j 


...  nun? 


NEW  JERSEY  -  SEPTEMBER  1964 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:   98°  on  the  12+  at  Flemington  1  NE 

Lowest  Temperature:    30°  on  the  16th  at  Layton  2  and  Newton 

Greatest  Total  Precipitation:   7.07  inches  at  Bass  River  St  Forest 

Least  Total  Precipitation:      0.58  inch  at  Elizabeth 

Greatest  One-Day  Precipitation:   3.89  inches  on  the  30th  at  Bass  River 

St  Forest 


SPECIAL   WEATHER   SUMMARY 


The  potential  drought  which  persisted  through 
May  and  June  was  eased  somewhat  by  the  more 
ample  rainfall  of  July,  but  drought  conditions 
steadily  worsened  throughout  August  and  the 
first  27  days  of  September.  While  the  general 
rains  of  September  28-30  helped  to  relieve 
the  drought  in  southern  and  central  New  Jersey, 
those  counties  north  of  Mercer  and  Middlesex 
are  still  very  deficient  in  moisture.  The  north- 
ern area  of  the  State  received  only  about  52 
percent  of  its  normal  rainfall  for  the  five-months 
period,  May  through  September.  In  the  drought 
year  of  1957,  this  same  area  received  54  percent 
of  the  normal  rainfall,  based  on  the  long-term 
averages  for  the  period  1931-1960. 

The  central  and  southern  counties  had  about 
61  percent  of  normal  rainfall  during  the  period 
May  through  September  this  year,  compared 
with   44   percent   for   the    same  period  in  1957. 


Rainfall  along  the  coast  was  58  percent  of  normal 
for  May  through  September  of  this  year,  com- 
pared with  51  percent  in  1957. 

No  major  damage  was  reported  in  connection 
with  the  passage  offshore  of  Hurricane  "Dora" 
on  the  14th.  There  was  some  spotty  beach 
erosion  along  the  coast  when  Hurricane  "Gladys" 
moved  northeastward  offshore  on  the  23d. 


Donald  V.  Dunlap 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Office 

%  General  Delivery 

Trenton,  New  Jersey   08608 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


mm    ll  RSI  r 
SEPTEMBER    196* 


NORTHERN  01 

SELVIDERE 
B00NT0N  1  SE 
CANOE  BROOK 
CHARL0TTEBUR6 
ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BlDG 
FlEMINGTON  1  NE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAMBERTVlLLE 

LAYTON  2 
LtTTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 
MORRIS  PLAINS  1  W 
NEWARK  MB  AIRPORT 

NEWTON 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELO 

SOMERVILLE 

SUSSEX 

DIVI5I0N 


SOLTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 
CHATSWORTH 

FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 

MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEW  MONMOUTH 

PEMBERTON  3  E 
SEABROOK  FARMS 
SHILOH 
TOMS  RIVER 
TRENTON  WB  CITY 

TUCKERTON 
WOODSTOWN 


T«mp«raturo 


ATLANTIC    CITY 
CAPE    MAY    3    W 

LONG    BRANCH 


76.  8 
76.7 
79.0 
77.2 
61.1 

78.0 
80.8 
73.9 
7S.7 
81.3 

77.2 
80.8 
77.3 
76.9 
78.* 

78.1 
79.1 
83.3 

79.9 
81.3 

77.9 


77.1 

81.0 
79.* 
80.0 
80.0 

79.3 

78.8 
79.7 
78.1 
78.5 

77.8 
77.3 
79.0 
79.9 
78.6 

80.3 
78.9 
79.5 
78.6 
77.3 


80.5 


*9.6 
30.3 
32.1 
30.0 
55.7 

51.8 
»9.9 
*8.0 
58.5 
33.1 

*5.5 

5*. 2 

*9.* 
51.0 
39.* 

*7,5 
56.2 
52.5 
33,3 
33.2 

*e.o 


38.0 
36.6 
5*. 2 
57.6 
32.6 

55.0 
55.3 

5*.  9 
5*.l 
51.7 

55.* 
56.1 
53.8 

55.9 
53.7 

53.0 
56.1 
55.9 
52.9 
56.9 


55.* 


75.0        63.* 
77. 8M      62. 2M 
7*. 8         56.9 


63.2 
63.3 

63.6 
63.6 
68.* 

6*. 9 
65.* 
62.0 
67.1 
67.2 

61.* 
67.3 
63.* 
6*.0 
68.9 

62.8 
67.7 
67.9 
66.6 
67.3 

63.0 

65.3 


67.6 
68.8 
66.8 
68.8 
66.3 

67.2 
67.1 
67.3 
66.1 
65.1 

66.6 
66.7 
66.* 
67.9 
66.2 

66.7 
67.5 
67.7 
65.8 
67.1 


68.0 
67.0 


69.2 

70. OM 
65.9 


2.8 
.0 
1.* 
1.2 
1.2 


.2 

1.0 


1.7 

.6 

.2 
1.3 
2.* 

.4 
1.3 

.5 

.3 


,* 


.0 


.1 
1.2 


.0 
1.* 


.0 


.0 


*3 

26 

*2 

26 

41 

26 

40 

26 

36 

26 

M 

26 

*0 

26 

3R 

26 

*2 

26 

*0 

26 

33 

26 

*2 

26 

»2 

26 

37 

26 

*8 

26 

111 

H9 

111 

3D 


91 

158 

6* 

51 

156 
63 
11* 

106 
*0 

13* 
58 
51 
66 
56 


41 


.J 


28*  17 

26  16 

26  6* 


.j 


»i 


0       1 

o    o 


Proclpllallon 


1.61 
1.37 
1.12 
l.*6 
.58 

l.*S 

1.19 
1.82 
2,53 

3.08 

2.53 

1.31 
1.30 
1.32 
1.30 

2.1* 
1,35 
1.1* 
1.39 
1,18 

1.96 

1.59 


5,91 
3.15 

3.** 
3.21 
3.8* 

*,56 
3.29 
*.l* 
5.** 
3.35 

3.13 

5.08 
3.31 
2,86 
2,9* 

3,*9 
*.12 
*.S0 

4.19 
*.58 


3,*9 

4.10 


5.55 

4.02 
*,*7 

4.66 


2.26 
2.98 
3.00 
2.93 
3.76 


1.26 
.21 


3.2* 

2.62 

2.46 

1,83 
2.86 
2.86 
2.9* 
2.59 

1.96 

2.*7 


2,60 


1.58 
,** 


,78 

.37 

l.*5 

.25 


.** 
1.20 


.28 
.56 

1.08 

.31 

2.13 
.55 

1.01 


1.12 
1.0* 

.90 
1.1* 

.25 

1.03 

.7* 

1.00 

1.23 

.92 

.98 
1.06 

.85 
1.01 

.87 

1.13 

1.06 

.97 

.83 

.93 

.97 


1.76 
1.46 
2,36 


1.30    29 

1.40   30 


2.10 
1.25 
1.91 
2.90 
2.29 

2.07 
1.6T 
2,09 

1.41 

1.33 

l.*l 
2.31 
2.65 

1.46 
2.03 


1.23 


1.92 
1.8* 
1.35 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


NORTHERN  <H 

BELVIDERE 
BERNARDSVILLE  2  E 
BLACKWELLS  MILLS 
BOONTON  1  SE 
BOUND  BROOK  2  W 

BRANCHvlLLE 
CANISTEAR  RESERVOIR 
CANOE  BROOK 
CEDAR  GROVE 
CHARLOTTEBURG 

CHATHAM 

CLINTON 

ELIZABETH 

EL1ZA8ETHP0RT 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

FLEMINGTON  1  NE 
GREENWOOD  LAKE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 

LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 

LONG  VALLEY 

HAHWAH 

MANVILLE 

MIDLAND  PARK 

MILTON 

MORRIS  PLAINS  1  W 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEW  MILFORD 

NEWTON 

04K  RIDGE  RESERVOIR 

OLDWICK 

paterson 
phillipsburg 

phillipsburg  bridge 
plainfield 

RAHWAY 

RINGWOOD 

SOMERVILLE 

SPLIT  ROCK  POND 

SUSSEX 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

WERTSVtLLE 

WEST  WHARTON 

WOODCLIFF  LAKE 


SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  Ap 

AUDUBON 

B*SS  RIVER  ST  FOREST 

BELLEPlAIN  5T  forest 

BURLINGTON 

CANTON 

CHATSWORTH 

FORTESCUE 

FREEHOLD 

GLASS90RO 

HAMMONTON  2    NNE 
HIGHTSTOwN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
MAYS  LANDING 
MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORE5TOWN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEW  MONMOUTH 

PEMBERTON  3  E 

PENNSAUKEN 

PRINCETON  WATER  WORKS 

SEABROOK  FARMS 

SHILOH 

TOM5  RIVER 


TRENTON  wB  CITY 

TUCKERTON 

W0005TOWN 


ATLANTIC  CITY 
BELMAR  2  SW 
CAPE  MAY  3  W 

LONG  BRANCH 


1.31 
1.30 
l.M 


1.6P 
1.32 
1.30 


7,07 
5,44 
3.21 


3.64 
4.15 
4.56 
3.29 


2.86 
2.94 
3,49 


10  1  11  I  12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25  I  26  I  27 


1.61 


.04  1.11 
.79   .03 

.92   .03 


.07 
•  OS 


29   30   31 


10 

.11 

.OB 

0* 

■90 

10 

■1) 

0* 

,14 

.02  1.0?   .32 


.10 

1.18 

.02 

1.01 

.23 

.87 

1.26 

.10 

1.1} 

■ot 

1.14 

.02 

.91 

.0* 

1.0ft 

.07 

.97 

.0* 

.83 

.15 

.85 

1.07  1.57  I 
.82  l.n 

.10  1.64  3.89 

.10  1.56  2.36 

1.13  1.50 

.86  2.63 

.29  1.35  1.40 

.73  2.20 
.52  1.41 


.99  1 


2.29 
,38  3.73 
17  2.07 


.99  1.67  1.35 
.17  2.09 
.20  1,41 

.41 


.68  1.41 


.96 


.17  2.09 

.65  1.37 

.16  .93  2.31 

.27  .82  2.63 

.55  1.46  1 

1.32  1.00 

36  1.23  1.23 


1.23  1.07  1.92 
T 
.57  1.84 


s  lollowwg  Station    Index. 


DAILY  TEMPERATURES 


New  Jtnstt 
IEPTEM8I  '-  LM« 


northern  0 

gFl  V1DERE 
BPONTON  1  SE 
CANOE  BoOCK 
CHARLOTTEBURG 
ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLD6 
FLEMNGTON  1  NE 
HIGH  POINT  PARK 
JEPSET  CITY 
LAMBEBTvILLE 
LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 
LONS  VALLEY 
N0RRI5  PLAINS  1  W 
NEWARK  MB  AIRPORT 
NEWTON 
PATERSON 
PHILLIPSBURG 
PIAINFIELO 
SOMERVILIE 
SUSSEX 


Day  ol  Monlh 


SOUTHERN 


02 


ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWORTH 

FREEHOLD 

GLASSBORO 

HAMMONTON  2  NNE 

HIGHTSTOWN  1  N 

INDIAN  MILLS  2  W 

MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 


MAX 

NUN 


MAX 
MIN 


61  5*  49 

A*  93  89 

64  52  49 

86  85  T9 

63  50  51 


61   55   55 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


79   82 
5*   52 


77   85 
58   59 


83   86 
51   48 


80   78 

44    1>6 


88   84 
5*   51 


84   79 
52   52 


83   80 
5*   50 


80   85 
61   62 


82   80 
45   4  5 


85   78 
56   56 


85   85 
53   48 


82   86 
56   51 


84   86 
56   52 


81   79 
48   48 


MAX 

89 

81 

MIN 

67 

58 

MAX 

89 

83 

MIN 

68 

60 

MAX 

87 

82 

MIN 

67 

59 

MAX 

85 

81 

Mm 

66 

59 

MAX 

85 

81 

MIN 

65 

56 

MAX 

85 

80 

Mm 

64 

59 

85   79 
59   53 


81   90 
49   61 


82   89 
53   63 


84   94 
59   64 


82   92 
55   62 


95   92 
55   70 


81   95 
60   63 


87   98 
56   61 


81   90 
55   60 


90   89 
69   72 


94   91 
55   66 


81   91 
49   59 


87   96 
60   66 


83   90 

56   57 


83   92 

59   62 


95   89 

68   70 


S3   93 
57   63 


85   93 
59   62 


93   94 
57   85 


95   90 
59   65 


96   89 
60   65 


80   94 
48   60 


57 

76 
57 

50 

83 
48 

80 
56 

83 
«2 

86 
61 

80 
52 

79 
57 

83 
52 

82 

56 

86 
50 

83 
56 

83 
52 

94   92 
60   67 


83   92 
59   66 


84   96 
58   65 


5  3   64   46 


92 

63 


92 
69 


91 
69 


82   82 
49   50 


81   83 
50   52 


82   86 
53   56 


82   84 
50   54 


86   95 
56   60 


80   86 
53   55 


87   88 
48   50 


87   88 
56   56 


80   87 
59   65 


88   94 
52   57 


92 
63 

91 

71 

81 

57 

80 
55 

96 
61 

95 
68 

85 

57 

90 
54 

91 
56 

93 

70 

88 
46 

82 
46 

93 
66 

90 
70 

88 
62 

87 
65 

83   84 
49   51 


85   89 
54   60 


80   84 
47   47 


80   83 
49   56 


85   94 
63   63 


85   86 
45   54 


83   86 
5s   63 


86   96 
52   55 


86   95 
53   58 


87   95 
51   57 


84   86 
52   53 


88  94 

57  60 

85  87 

50  51 

82  93 

58  60 

85  92 

51  53 

85  92 
55  58 

86  86 
55  59 


49   53   56 


90   92 
59   60 


90   90 
62   58 


91   94 
65   58 


90   93 
62   58 


95   89 
62   58 


90   95 
63   57 


94   98 
58   52 


88   94 
66   50 


92   71 
70   61 


92   90 
68   58 


90   94 
61   54 


93   96 
66   61 


92   90 
61   59 


92   92 
60   59 


96   73 
62   61 


93   93 

58   58 


89   95 
69   63 


97   96 
66   60 


95   75 
65   57 


91   88 
65   56 


93   95 
61   58 


98 
69 


70  65  75 

52  43  39 

70  62  75 

53  49  47 

73  62  76 

35  51  40 

70  62  76 

30  46  42 

69  77  82 

56  54  40 


95   95 
66   60 


9* 

66 


88   88   92 
60   63   61 


86   92   69 
60   66   62 


70   62 
54   52 


74   63 
54   50 


91   91 

61 


59   57 


65  62  76 

43  40  38 

61  70  76 

55  51  45 

68  79  77 


63   77 
34   35 


74   64   81 
54   53   44 


52   46   35 


73   62 
32   30 


63   77 
56   54 


68   62 

50   40 


70   63 
33   53 


69   79 
52   44 


61   78 
5*   52 


70   78 
55   53 


68   65 
49   40 


66   73   80 
52   50   43 


70   83 
38   31 


70 
40 


77   74   88 


66   85 
46   59 


84   62   69 
50   32   51 


87   59 
49   45 


65   70 
44   47 


76   73   87 


70   79 
46   47 


69   56   75 
52   51   47 


66   73 
50   48 


61   73   74 


72   69 
35   48 


68   87   83 
50   60   64 


72   86 
36   45 


70   66   70 
55   56   52 


87   59 
45   49 


72   68   72 
57   55   54 


63 
52 


69 
51 


45 


51 


37 
5', 


B5 

52 


63 
51 


90   93   92   68   74   76 
61   68   57  |  55   54   49 

See  Reference  Notes  Following  Station  Inde: 
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77   71   74 
58   52   51 


77   86 
50   52 


76   88 
60   32 


79   87 
56   54 


88   83 

64   57 


79   90 
62   50 


73   85 

50   52 


83   80 
62   64 


88   85 
58   53 


68 
It 


77   67   74 
47   40   41 


65 
40 


72   80   87 
55   58   46 


71   70   86 
33   59   49 


76   85   81 

60   65   64 


73   78   89 
42   55   47 


80 
60 

69 
56 

79 
60 

67 
57 

74 

67 

53 

3! 

69 

55 

81 

61 

64 

56 

73 
57 

67 
52 

72 
58 

70 
54 

76 
61 

62 
52 

88   89 
56   49 


90   83 
63   53 


90   84 
61   53 


78   89 
53   50 


68   85   83 

59   64   61 


87 
64 


74   72 
55   60 


70   85 
63   59 


85 
65 


86 
62 


78   62 
45   42 


72   70 
56   52 


76   77 
48   40 


78   65 
41   35 


S3   70 
33   51 


79   67 
45   34 


St 

34 

4' 

46 

58 

53 

46 

51 

If 

36 

51) 

31 

48   46   48 


57   61 

50   54 


TT   6*   74 

40   40   44 


70   75   78 
55   51   56 


78   66   TT 
51   35   40 


82   TO 
35   48 


73   77   78 


70   T3   8T   84   T8   T5 
32   57   64   58   52 


78   74   77 
44   36   47 


84   72 
49   43 


73 
40 


71   78 
45   38 


31   55 

49   51 


57   57 
48   30 


55   50 

40   42 


58   61 
50   54 


59   53 

47   48 


60   55 

49   52 


56   52 

47   50 


T4   56   3* 

4»   48   30 


69   5T   63 
52   52   34 


T3   »T   3* 

30   4T   4T 


T8   80   35 
32   SO   52 


51   4T   *» 


37 

61 

50 

53 

57 

61 

50 

54 

58 

53 

46 

46 

63   63 
38   53 


61 

50 


Tl   62   64 
31   33   36 


60 
51 


62   61 
51   36 


60   60 
30   53 


56   61 
49   54 


36   61 
30   35 


39   59 
51   55 


60   60 
49   34 


3T   63 
50   33 


62   62 
34   33 


60   39 
49   48 


60   61 
30   33 


76.8 
49.6 


76.7 

50.3 


79.0 
32.1 


77.2 
50.0 


81.1 
55.7 


76. 0 
51.8 


80.8 
49.9 


75.9 
48.0 


58.3 


81.3 
33.1 


77.2 
43.5 


80.8 
54.2 


77.3 
49,4 


76.9 
31.0 


78.4 
59.4 


78.1 
47.3 


79,1 
36.2 


83.3 
32.5 


81.3 
53.2 


TT.l 
3B.0 


81.0 
36.6 


79.4 
34.2 


80.0 
5T.6 


80.0 
52,6 


T9.3 
55,0 


78.8 
55.3 


54,9 


78.1 
54.1 


78.5 

31. T 


77,8 
53,4 


TT.3 
56.1 


T9.0 
53.8 


T9.9 
53,9 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
SEPTEMBER  1964 


Station 

Da) 

of  Month 

0 
Dl 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 
> 
< 

NEW  MONMOUTH 

MAX 

Mm 

65 
63 

74 
58 

82 

51 

91 
51 

92 
69 

87 
59 

78 
49 

82 
52 

92 
59 

92 
58 

93 
65 

94 
54 

67 
54 

68 
48 

75 

44 

75 

50 

84 
50 

84 
55 

79 
57 

64 
53 

67 
54 

71 
58 

79 
61 

81 
55 

79 
50 

70 
40 

76 
45 

74 
48 

63 

49 

60 
52 

78,6 
53,7 

PEMBERTON  3  E 

MAX 

Mm 

as 

65 

82 
58 

84 
66 

93 
55 

92 
63 

84 

48 

as 

46 

86 
48 

91 
53 

91 
57 

94 
67 

89 
58 

64 
50 

75 
50 

80 

40 

74 
50 

87 
52 

87 
55 

77 
59 

69 
54 

70 
52 

71 
56 

88 
63 

84 

57 

78 
47 

78 
35 

78 
52 

72 

50 

60 

50 

61 
55 

80.3 
53.0 

SEABROOK  FARMS 

MAX 

Mm 

as 

66 

ao 

61 

83 
52 

92 

61 

92 
69 

82 
53 

83 
51 

85 
55 

89 

57 

87 
61 

93 

67 

86 
62 

65 
52 

63 
52 

79 
46 

75 

52 

85 
55 

82 
62 

84 
63 

69 
55 

73 
55 

72 
56 

86 
61 

81 
59 

TO 
52 

74 
42 

77 
49 

75 
52 

61 
51 

60 
55 

78.9 
56.1 

SHILOH 

MAX 

Mm 

82 

63 

93 
59 

83 

56 

92 
58 

91 
68 

89 
60 

81 
51 

85 
55 

89 
58 

86 

61 

93 
69 

82 

60 

64 
50 

74 
50 

79 
52 

77 
50 

84 
56 

83 

59 

75 
60 

70 
51 

75 
53 

71 
57 

86 
63 

85 
58 

78 
52 

73 
42 

77 

56 

77 
49 

60 
49 

60 
55 

79.5 
55.9 

TOMS  RIVER 

MAX 

Mm 

84 
65 

79 

60 

77 

48 

92 
58 

93 
67 

90 
48 

80 
48 

83 

49 

90 
48 

85 

60 

92 

67 

87 
48 

68 

41 

70 
48 

78 
41 

68 
49 

84 

49 

80 
58 

84 
60 

74 
58 

72 
58 

68 

60 

81 
63 

85 

58 

76 
44 

72 

37 

75 
44 

70 
50 

62 

SO 

60 
53 

78.6 
52.9 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 

Mm 

B4 

66 

79 
59 

83 

57 

92 
63 

88 
69 

81 
59 

83 
55 

85 

58 

90 
63 

89 
64 

92 

56 

66 
57 

59 

54 

76 
53 

76 
53 

72 
49 

86 
ST 

86 
62 

69 
57 

66 
54 

68 
54 

74 
58 

87 
65 

81 
60 

69 
53 

75 

48 

76 
55 

71 
49 

57 
49 

39 
52 

77.3 
56.9 

TUCKERTON 

MAX 

Mm 

WOOOSTOWN 
•    ft    * 

MAX 

Mm 

85 
67 

84 
61 

85 
51 

92 
59 

91 
69 

89 
52 

85 
49 

as 

54 

89 
56 

89 

sa 

93 

69 

90 
61 

63 
52 

76 
52 

80 
44 

76 
44 

85 
53 

82 

59 

77 
61 

70 
56 

TS 
55 

74 
57 

88 
61 

84 
57 

78 

51 

76 
40 

79 
54 

73 
52 

61 
50 

62 
57 

80.5 
55,4 

COASTAL             03 

ATLANTIC  CITY 

MAX 

Mm 

81 
69 

73 
68 

77 
69 

83 

69 

92 

72 

78 
63 

7a 
64 

78 
71 

77 
66 

ao 

68 

80 
73 

73 

64 

68 
56 

74 
53 

79 
55 

70 
58 

78 

68 

80 
68 

72 
63 

67 
62 

69 
64 

68 

64 

81 
65 

80 
61 

72 
56 

70 
54 

72 

67 

70 
53 

67 
61 

64 
57 

75.0 
63.4 

CAPE  MAY  J  W 

MAX 

Mm 

83 
67 

81 
66 

79 
57 

85 

68 

88 
72 

88 
64 

79 
57 

80 
66 

81 
66 

82 
66 

86 
73 

57 

68 
52 

75 
63 

75 
57 

82 
64 

81 
67 

78 
68 

70 
62 

72 

58 

70 
61 

75 
65 

81 
69 

81 
61 

72 
49 

75 
64 

74 
34 

67 
55 

70 
58 

77,8 
62.2 

L0N6  BRANCH 

MAX 

Mm 

84 
67 

75 
57 

79 
54 

93 
64 

91 

67 

75 
59 

77 
56 

79 
57 

89 
60 

78 
62 

92 

60 

68 
56 

59 

56 

70 
51 

76 

48 

65 
55 

85 

57 

76 
59 

67 
58 

64 
57 

68 
59 

70 
61 

81 
64 

81 
57 

69 
51 

69 
45 

72 
52 

69 
51 

62 
55 

60 
53 

74,8 
36.9 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  CM  Month 

a .. » 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15  !  16 

1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

&ai 

ft    ft    ft 
NORTHERN           01 

CANOE  BROOK 

EVAP 

•  11 

.23 

.27 

.19 

.J  3 

.24 

.19 

.16 

.19 

.20 

.23 

.23 

.24 

.05 

.15  .15 

.10 

.30 

.09 

.11 

.10 

.08 

.13 

.19 

.23 

.11 

,15 

.16 

.02 

.00 

4,85 

W]N0 

30 

32 

31 

17 

29 

19 

16 

.'6 

26 

16 

37 

35 

45 

46 

28   26 

25 

16 

At 

62 

27 

54 

55 

24 

26 

21   29 

28 

50 

2  6 

952 

MAX 

91 

95 

91 

95 

97 

98 

93 

9  0 

95 

99 

98 

99 

80 

66 

82   85 

77 

90 

90 

68 

76 

8C 

80 

94 

66 

75   63 

79 

65 

61 

65.3 

MIN 

73 

65 

63 

64 

'1 

66 

64 

66 

66 

70 

70 

69 

60 

56 

55   53 

54 

63 

65 

54 

55 

37 

63 

67 

56 

33 

54 

54 

57 

57 

61.4 

ft   ft    ft 
SOUTHERN           02 

PEMBERTON  3  E 

EVAP 

.09 

.21 

.25 

.13 

.26 

.23 

,19 

.12 

.21 

.14 

.25 

.09 

.08 

.05 

,10 

,16 

■  14 

.15 

.06 

.06 

.11 

.09 

.29 

,16 

.16 

.12 

.11 

,04 

.06 

.06 

4,17 

MIND 

36 

7 

9 

15 

38 

12 

16 

12 

12 

19 

27 

23 

12 

26 

12 

23 

20 

11 

45 

67 

40 

42 

27 

24 

49 

25 

23 

22 

2 

2 

696 

MAX 

MIN 

- 

SEABR0OK  FARMS 

EVAP 

.21 

.31 

.28 

,24 

.33 

.40 

.21 

.25 

.22 

.22 

.23 

.38 

.11 

.06 

.20 

.24 

.16 

.26 

.13 

.08 

.12 

.22 

.13  .22 

.33 

.22  .19 

.21 

.08 

6.488 

WIND 

66 

77 

54 

32 

78 

54 

27 

50 

47 

26 

103 

no 

78 

93 

46   32 

54 

69 

56 

111 

85 

117 

110   60 

65 

33   61 

113   60 

23      2030 

MAX 

85 

83 

66 

a9 

89 

86 

85 

89 

85 

90 

91 

67 

61 

76 

80   79 

83 

81 

75 

75 

76 

72 

85   60 

70 

76   79 

59   61 

79.2 

MIN 

66 

59 

57 

36 

64 

58 

59 

60 

60 

61 

67 

61 

53 

50 

49 

52 

50 

59 

63 

55 

" 

56 

58 

62 

53 

49 

49 

55 

52 

53 

56,8 

S«m  H«i«r«nc»  NoIob  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


r,l  *      II  •«  < 
I  (Ml  Mill  V     I  /'.'. 


!  Mv  ll  month 

STATION  ANO  DEPTH 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

l'i 

20 

21 

22 

.'1 

24 

•  "• 

26 

27 

28 

;m 

V, 

ll 

KLllutttS  MICRO  MET  STA 

PLOT  *  1 

1  INCH 

MAX 

MIN 

82 
71 

81 
68 

81 
65 

80 
69 

81 
70 

SI 
66 

80 
65 

81 

6S 

82 
67 

82 
68 

81 

71 

72 
67 

67 
63 

73 
62 

72 

60 

70 
60 

73 
62 

74 
64 

68 
63 

67 
62 

71 

61 

70 
63 

re 

65 

72 
63 

67 

60 

71 
58 

69 

(,<J 

65 
57 

61 
57 

63 

58 

73.8 
63.7 

I     INCHES 

MAX 
MIN 

80 
71 

79 
68 

79 
66 

79 
69 

80 
70 

78 
66 

78 
66 

79 

66 

80 
67 

80 
68 

80 
71 

72 
67 

67 
64 

71 
62 

71 
61 

69 
60 

72 
62 

73 
64 

68 

6) 

67 
62 

70 
62 

69 
63 

75 
65 

71 
64 

66 

61 

70 
58 

68 
60 

65 
58 

61 
58 

63 
59 

72.7 
64.0 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

77 
72 

76 
69 

76 
68 

76 
69 

77 
71 

76 
68 

75 
67 

re 

67 

76 
68 

77 
69 

77 
72 

72 

68 

68 
65 

68 
63 

69 

61 

67 
61 

70 
62 

71 
65 

6H 
64 

66 

63 

68 
63 

67 

64 

70 
69 

70 
64 

66 
63 

68 

60 

67 

.,1 

65 

61 

61 

59 

62 
60 

70.8 
65.1 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

74 
72 

73 
70 

72 

69 

73 

70 

74 
71 

72 
69 

72 
69 

72 
69 

72 
69 

73 
70 

74 
72 

72 
69 

69 

66 

66 

64 

68 

64 

66 
63 

68 
64 

68 
66 

68 
65 

66 

64 

67 

64 

66 

64 

69 
65 

68 
65 

65 

64 

66 
62 

6', 

63 

65 
63 

64 
61 

62 

61 

69.0 
66.2 

16  INCHES 

MAX 
MIN 

71 
70 

71 
70 

71 
69 

71 
69 

71 
70 

70 
69 

70 
69 

70 
69 

70 
69 

70 
69 

71 
70 

70 
69 

69 
68 

68 
66 

68 
66 

66 
65 

67 
65 

67 
66 

67 
66 

66 

65 

66 
65 

66 
65 

66 
65 

66 
65 

66 
6', 

65 
64 

65 
64 

65 

64 

64 
63 

63 
62 

67.7 
66.7 

32  INCHES 

MAX 

MIN 

68 

68 

69 
68 

68 
68 

68 
68 

68 
68 

68 
68 

68 
68 

69 

OB 

69 

67 

68 

67 

69 
68 

68 
67 

68 
67 

68 
67 

68 
67 

67 
66 

66 
66 

66 

66 

66 

66 

66 
66 

66 
65 

65 
65 

66 

65 

65 
65 

65 
65 

65 
65 

65 

64 

65 

64 

64 

64 

64 
63 

66.8 
66.3 

PLOT  •  2 

1  INCH 

MAX 
MIN 

96 
69 

96 
63 

97 
61 

99 
68 

98 
69 

96 
62 

96 
62 

96 
62 

98 
65 

100 
67 

97 
69 

74 
59 

62 

55 

78 
52 

83 

50 

81 
50 

87 
56 

88 

61 

69 
59 

74 
57 

82 
57 

78 
59 

92 

64 

86 
60 

78 
56 

85 
50 

81 
55 

67 
55 

60 

54 

62 

51 

84.5 
59.2 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

93 
70 

93 
65 

93 
62 

95 
69 

95 
70 

93 
63 

93 
63 

94 
63 

96 
66 

96 
68 

94 
70 

73 
60 

62 
56 

76 
53 

80 
52 

78 
52 

84 
57 

85 
62 

69 
60 

73 
57 

80 
58 

77 
60 

89 

64 

84 
63 

76 
57 

82 
52 

78 
56 

67 
55 

60 
55 

62 
52 

82.3 
60.3 

4  INCHES 

MAX 

MIN 

90 
71 

89 
67 

89 
64 

91 
70 

91 
73 

89 
66 

88 
65 

89 
65 

91 
68 

92 
70 

90 
73 

73 
63 

63 
58 

73 
55 

76 

54 

75 
54 

80 
59 

81 
63 

69 

61 

71 
59 

77 
59 

73 
62 

84 
65 

81 
64 

74 
59 

78 
55 

75 
58 

67 
57 

60 
56 

62 

54 

79.4 
62.2 

8  INCHES 

MAX 

MIN 

82 
74 

81 
71 

80 
70 

82 
72 

83 
74 

81 
71 

80 
70 

80 
69 

82 

71 

83 
72 

83 
75 

75 
68 

68 
62 

66 

60 

70 

60 

68 
59 

73 

62 

74 
65 

70 

64 

68 
62 

70 
62 

68 
64 

75 

66 

74 
67 

7u 
64 

70 
61 

69 
62 

67 
61 

59 
59 

61 
58 

73.7 

65.8 

MAX  ANO  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24  HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 
PLOT  *1 


SLOPE  OF  GROUND,   FLAT.   SOIL  TYPE.   LOAM.   GROUND  COVER 
CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIC  POTENTIOMETER. 


PLOT  *2  -  SLOPE  OF  GROUND i   FLAT.   SOIL  TYPE i 
CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


KENTUCKY  BLUEGRASS.   INSTRUMENTATION,   COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES 
LOAM.   GROUND  COVER,   BARREN.   INSTRUMENTATION,   BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER- 


SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  direction 

Wind    speed 
m.  p.  h. 

Relfltl 

ve  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

-  »8 

a  s  s 

p.  a  n 

Station 

3 

> 

III 
o  ©  > 

S  a  £ 

o,a  a 

• 

■ 

> 
< 

S     « 
ill 

g   1 

©  O  © 

a    1 

JO 

°  « 

■a  « 

as 

< 

o  i- 
o  ui 

< 
o  i- 

r 

D. 

O  H 
O  VI 

Q. 

O  (- 
O  t/1 

r- 

o 
2 
H 

01 

o 
3 

01 

1 

o 

01 
01 

A 

en 

Ol 
01 

I 

o 

n  3 

2 
o 

H 

!  I 
O1  o 
«  o 

<  -s 

ATLANTIC  CITY  WB  AIRPORT 

23 

7 

9.9 

24++ 

20 

27+ 

80 

82 

55 

69 

5 

2 

1 

0 

4 

0 

12 

59 

5.2 

ATLANTIC  CITY 

- 

- 

13.0 

35++ 

NNE 

14 

- 

" 

- 

- 

5 

1 

0 

4 

0 

- 

- 

- 

- 

LONG  BRANCH 

NE 

11 

10.7 

40 

E 

19 

" 

79 

52S 

68 

3 

1 

2 

2 

2 

0 

10 

65 

4.4 

NEWARK  WB  AIRPORT 

04 

8 

10.5 

2  7++ 

24 

24 

68 

71 

44 

55 

3 

3 

2 

1 

0 

0 

9 

" 

4.8 

TRENTON  WB  CITY 

N* 

- 

8.5 

29 

SW* 

27 

" 

- 

" 

- 

1 

1 

2 

0 

2 

1 

7 

69 

4.4 

*  TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY 
S  NOON 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


^ 

1 

g 

OBSERVATION 

6 

Z 

W 

U 

TIME  AND 

z, 

0 

0 

g 

P 

TABLES 

STATION 

$ 

5 

COUNTY 

< 

1 

§ 

1 

< 

OBSERVER 

i 

ei 

1 

i 

it 

us 

ALLENDALE 

DIOC 

01 

BERGEN 

8 

41    02 

7ft    06 

270 

c 

8ERGEN    COUNT*    ENGINEERS 

ATLANTIC    CITY    WB    AP 

0311 

02 

ATLANTIC 

39    27 

Tft    35 

58 

MID 

MID 

C    HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

ATLANTIC    CITY 

0325 

ATLANTIC 

39    23 

7ft    26 

11 

MID 

MIO 

STATE    MARINA 

0346 

CAMDEN 

39    53 

75    05 

IIP 

IIP 

IRVlN    J.     NYGREN 

BASS    RIVER    ST    FOREST 

0528 

02 

BURLINGTON 

76    26 

30 

N.J.    FORESTRY    SERVICE 

8ELLEPLAIN    ST    FOREST 

CAPE    MAY 

39    IS 

30 

5P 

5P 

BELLEPLAIN    STATE    FOfiEST| 

6ELMAR    2    SW 

0721 

MONMOUTH 

7ft   04 

7A 

WALTER    J    SCHANCK 

8ELVIDERE 

0729 

WARREN 

40    50 

75    05 

275 

7A 

7A 

CLEMENT    HAUPT 

BERNARDSVlLLE    2    E 

SOMERSET 

E 

74    32 

240 

7A 

BERNARDS    WATER    COMPANY 

BLACKWELLS    MILLS 

08*7 

01 

SOMERSET 

1  : 

40    29 

7ft    35 

27 

7A 

HENRY   N.    MILLER 

BOONTON    1    SE 

0907 

01 

MORRIS 

e 

40    54 

76    24 

280 

SA 

8A 

JERSET    CITY    WATER    WORKS 

BOUND    BROOK    2    W 

0927 

SOMERSET 

10 

40    33 

7ft    34 

50 

8A 

AMERICAN    CYANAMID    CO. 

SUSSEX 

5 

41    09 

7ft    65 

580 

7A 

ALBERT    M.    DAVENPORT 

BURLINGTON 

BURLINGTON 

2 

40    05 

74    52 

12 

6P 

PUBLIC    SVC.    E.    *   G.    CO. 

CANISTEAR    RESERVOIR 

1327 

SUSSEX 

41    07 

76     30 

1040 

BA 

NEWARK    WATER    OEPART  1ENT1 

CANOE    BROOK 

ESSEX 

40    45 

7ft    21 

180 

BA 

6A 

9A 

COMMONWEALTH    WAT£«    CO. 

13*3 

2 

39    28 

75    25 

20 

9* 

GERTRUOE    S.    WILLIS 

CAPE    MAY    3    w 

1351 

CAPE     MAY 

] 

74    58 

10 

5F       SP 

c 

N.WEST    MAGNESITE    CO.         i 

CEDAR    GROVE 

0] 

ESSEX 

«0    52 

76     13 

400 

at 

J.    A.    PLUNKETT 

CENTERTON 

1512 

02 

SALEM 

39    31 

75    10 

c 

C    W    THORNTHWAITE    ASSOC 

CHARLOTTEBURG 

1582 

01 

PASSAIC 

S 

41    02 

74    26 

760 

7A 

7A 

H 

NEWARK    WATER    OEPT. 

CHATHAM 

LS9C 

01 

MORRIS 

B 

40    45 

7ft    22 

185 

6A 

HOWARD    C.     MOLI I jR 

CHATSWORTH 

1596 

BURLINGTON 

1 

74    32 

100 

5P 

5P 

EARL    M.     KERCHNER 

CLINTON 

01 

HUNTERDON 

10 

60    38 

74    55 

200 

ELIZABETH 

01 

UNION 

1 

40    40 

7ft     14 

5P 

SP 

ELIZaBETmPORT 

2652 

UNION 

60    38 

7ft    12 

10 

MIO 

c 

SEWAGE    TREATMENT    PLANT 

ESSEX    FELLS    SERV    BLDG 

2766 

01 

ESSEX 

40    50 

74     17 

340 

BA 

B* 

c 

BOROUGH    ESSEX    FELLS 

FLEMINGTON    1     NE 

3029 

01 

HUNTERDON 

10 

60     31 

7ft    51 

140 

7A 

7A 

DONALD    YOUNG 

FORTESCUE 

3 1 OZ 

02 

CUMBERLAND 

2 

39    1* 

75     10 

5 

JOHN    LOPER 

FREEHOLD 

3181 

OZ 

MONMOUTH 

10 

40    15 

76     17 

194 

"•   6P 

C    H 

FRANK    J.    MOREAU 

GLASS80RO 

3291 

02 

GLOUCESTER 

2 

39    62 

75    07 

135 

8AJ      8A 

GLASSBORO    STATE    COLLEGE 

GREENWOOD    LAKE 

01 

PASSAIC 

61     09 

76    20 

660 

GEORGE    T.    WIGGINS 

HAMMONTON     .     NNE 

02 

ATLANTIC 

39    39 

76    48 

95 

6AJ    e# 

6P       hP 

W.    HUBBARD    PARKMURST          | 

01 

SUSSEX 

2 

41     18 

74    40 

1570 

c„ 

N.    J.    DEPT.OF    CONS. 

HlGHTSTOWN    1     N 

3951 

MERCER 

10 

40    17 

74    31 

100 

JAMES    R.    PICKERING 

INDIAN    MILLS    2    W 

4229 

BURLINGTON 

39    68 

100 

7P       7P 

" 

EDWARD    ENTWISTLE 

JERSEY    CITY 

4339 

HUDSON 

1 

60    66 

7ft    03 

135 

y.o  mid 

JERSEY    CITY    WATER    OEPT. 

LAMBERTVILLE 

2 

60    22 

60 

6P       6P 

H 

E.     E.     CASE 

LAYTON    2 

SUSSEX 

2 

ul     IS 

7ft    52 

390 

7(J      7A 

CHARLES    KOONS 

LITTLE     FALLS 

A8B1 

01 

PASSAIC 

40    53 

7ft    14 

150 

»      9* 

CH 

PASSAIC     VLY.     WTR.    COM*. 

LONG    BRANCH 

4987 

03 

MONMOUTH 

1 

60    18 

7ft    00 

20 

MIOM.r 

WILLIAM    D.    MARTIN.     JR. 

LONG    VALLEY 

S0<  i 

01 

HOT.  IS 

10 

74    ..7 

530 

7A       7. 

MISS    PEARL    h£nSha. 

LUMBERTON 

5055 

02 

BURLINGTON 

z 

39    58 

74    46 

f    " 

JAMES    LAwTON 

5104 

BERGEN 

6 

41     06 

74    10 
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im  mi  nmovm    ■.  mis       i  ,,■..■-.    ,,ihi  i-wi.it-  nuh,  ,.!.■. i,  dim  ana  tonal  unlta  uaad  In  thli  bullatln  ara       Tamparatun   In  T,  praclpltatlon  and  avaporatlon  in  Inch**  and  wind  vamanl  In  mil)  i,    Monthly  dagraa  day  lota  la 

arc  the  sums  of  the  Mgat  In  "Suppli 

QpSERYATlON  TLMt;  ,  mar  montha  aoni  nowtall 

and  Snow  on  C round    1 1 :  on  mound  valuaa  ara  at  7:00  a*  m,     '        I      Data  In  Un     Bi  tramaa"  table,     i 

i  published,  arc  for  Ihr  24  hour:  of  observation. 

EVAPORATION  of  (-foot  dlametar  unleaa  otharwlae  ihown  t>v  footnota  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.    Max  and  Min  in  " Kvuporution  and  Wind 

luring  24  hour--  observation. 

W^TfcJR  EQUIVALENT  values  pul  id  Snow  «    Ground"  table  ai  i    thi        ll  inivalent  of  snow,  sleet,   or  tee  on  the  ground.     Sampled  for  obtaining  measurements  arc  taken  from  different  point* 

for  successive  obaervatli  ind  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  In  the  record. 

-»f  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table.  Include  snow  and  sleet.     Entries  of  rniow  on  ground  Include  snow, 

■ 

NORMALS  tor  all  stations  iTfl  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,   aa  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

■MAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
ord  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

*  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

-*-+       Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water   equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using    a   ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.      Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means   variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter   located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;    however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.   C.    20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc. ,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,   price  15  cents.     Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 

Subscription  Price:       20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,    Washington,   D.   C.    20402. 
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NEW  JERSEY  -  OCTOBER  1964 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:   82°  on  the  18th  at  Plainfield 


Lowest  Temperature: 


19°  on  the  26th  at  Newton  and  on  the  24th  at 
Long  Valley 


Greatest  Total  Precipitation:   3.16  inches  at  Chatsworth 

Least  Total  Precipitation:   oo67  inch  at  High  Point  Park 

Greatest  One-Day  Precipitation:  lo50  inches  on  the  17th  at  Belleplain 

St  Forest 


SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


The  drought  situation  has  become  critical  in  Northern 
New  Jersey,  where  precipitation  has  been  only  50  percent 
of  normal  for  the  past  6  months,  from  May  through  October. 
The  Southern  and  Coastal  Divisions  have  had  about  63  per- 
cent of  normal  precipitation  for  the  same  period. 

For  the  42-month  period  from  May  1961  through  October 
1964,  there  has  been  only  79  percent  of  the  normal  pre- 
cipitation in  Northern  New  Jersey,  or  a  deficiency  of 
about  35  inches.  During  the  same  period  of  time,  Southern 
New  Jersey  has  had  89  percent  of  normal  precipitation, 
or  a  deficiency  of  about  18  inches,  and  Coastal  New 
Jersey  has  had  91  percent  of  normal,  or  a  deficiency  of 
about  13  1/3  inches. 


The  pronounced  lack  of  moisture  in  Northern  New  Jersey 
is  an  indication  of  the  seriousness  of  long-term  drought, 
with  the  cumulative  effects  felt  by  agriculture,  water 
supplies,  and  industries  in  general. 


Donald  V.  Dunlap 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Office 

%  General  Delivery 

Trenton,  New  Jersey   08608 
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SOLTHERN  02 
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DIVISION 
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Tompor.lturo 
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6*. a 

62.9 
67.1 

63.6 
65.3 
60.5 
63.5 

66.0 

63.  8M 

66.0 

63.* 

62.5 

65.2 

63.1 
65.5 
68.5 
65.7 
65.3 

64.0 


66.6 
66.1 
66.  * 
66.3 

65.1 
6*. 5 
65.* 
6*. 2 
6*.  8 

6*.  6 
63.8 
6*. 7 
65.7 
65.* 

66.3 
63.9 

65.0 

66.5M 

63.2 


63.7 
65. 3M 
63.5 


3*. 5 
37.2 
36,8 
35.6 

*2.8 

37.1 
33.8 
36.2 

*6.7 
38.1 

31. 5M 
*0,0 
3*. 6 
36.5 
*6,6 

32.0 
*3.5 
38.0 
39.5 
38.5 

33.6 


*9.1 
50.* 
50.8 
*9.3 
55.0 

SO,* 
*9.6 
*8.* 
55.1 
52.1 

*7.7M 

53.0 

*9.0 

*9.5 

55.9 

*7.6 
5*. 5 
53.3 

52.6 
51.9 

*8,8 

51.1 


38.* 
*2.2 
*2.8 
39. OM 
**.* 


*0.9 


*8.9 

*9,0M 

**.0 


*2.1 

53.5 

*2.5 

5*. 6 

38.9 

52.5 

*3.3 

5*. 9 

38.5 
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42.0 
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*1.5 

53.0 
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*0.2 

52.2 

37.5 
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-  3.7 

-  3,7 

-  4.7 
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30  12 
29  2* 
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446 
43* 

4  81 

308 

4*5 
*72 
510 
30* 
397 

529 
36* 

*90 
*7* 
278 

532 

319 
359 
380 

401 

*9* 


351 
317 
381 
312 
383 

3*9 
361 
3*8 
389 

422 

371 
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379 
338 
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385 
363 
338 
375 
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272 
243 
345 
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ii 


10 


l'r.„  i|.it.it 


1.3U 
1.05 
1.08 
1,00 
2.H 

1.08 
1.10 
•  67 
1,66 
1.03 

.79 

1.29 

,96 

,96 

1.55 

.91 
1.64 
1.00 
2.41 
1.03 

.82 

1.21 


2.67 
1.91 
2.96 
1.73 
3,16 

2,40 
2.32 
2.61 
1.56 
1,83 

2.65 
2.79 
3.H 
2.20 
2.1* 

2,2* 
2.27 
1,9* 
2,99 
1.81 


1.68 
2.33 


2.35 
2,3* 

2,00 


2.12 
2,35 
2.33 

2.8* 
l.*2 


1.52 
1.97 


2.41 
2.61 

1.56 

2.51 

1.83 
Z.<>Z 
1.05 
2.32 

2.46 

2.21 


.73 
1.62 


.    1.19 

•    1.08 

-  1,76 

-  1.58 


.05 
.96 


1,03 
1.22 
1.03 


1.0* 
1.71 
1.07 


.85 
.57 
.60 
.6* 
1.00 

.42 
.50 
.50 
.65 
.42 


.*9 
.68 
.56 

.67 

.67 
.56 
.46 
1.13 
•  *6 

.62 


.9* 
1.02 
1.50 

.97 
1.35 

1.10 

1.10 

1.09 

.75 

.89 

1.18 
1.21 

.9* 
1.03 

.78 

1.1* 
.97 
1.07 
1.35 
1.23 


.8* 
.80 
.87 


is     & 


No.  of  Day* 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

ffl 

Day  of  Month 

H 

1 

2 

3 

4 

S    1    6 

7    |    8        9 

10   1   11       12 

13  !  14  1  15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22      23      24 

25   |   26    |    27 

28  '  29   30 

31 

NORTHERN             01 

6ELVIDERE 

1.30 

T 

.85 

T 

.06 

.26 

.10 

T 

.09 

BERNAROSVILLE  2  E 

1.20 

,67 

•  06 

.42 
.39 

•  03 

T 

.02 
.11 

.06 

BLACKWELLS  MILLS 

1.83 

T 

.09 

.26 

800NT0N  1  5E 

1.05 

T 

.57 

•  06 

•  31 

•  03 

BOUND  BROOK  2  M 

1.04 

T 

.61 

•  13 

.25 

.03 

BRANCHVILLE 

1.12 

T 

.92 

.07 

.11 

.02 

CANISTEAR  RESERVOIR 

1.22 

T 

.88 

T 

.23 

.06 

.02 
.13 

•  03 

CANOE  BROOK 

l.oe 

.01 

.60 

•  22 

.12 

T 

T 

CEDAR  GROVE 

1.43 

•  52 

.27 

.34 

.10 

•  20 

CHARLOTTEBURG 

1.00 

.6** 

.02 

.21 

.01 

•  OT 

.05 

T 

CHATHAM 

.10 

CLINTON 

1.20 

.03 

.66 

•  63 

ELIZABETH 

2.11 

.80 

T 

T 

1.00 

.09 

.02 

.20 

ELIZABETHPORT 

.32 

.01 

.17 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

l.oa 

.42 

•  16 

FLEMINGTON  I  NE 

1.10 

T 

.50 

T 

•  23 

.37 

T 

T 

GREENWOOD  LAKE 

1.28 

,90 

.07 

.15 

.07 

.08 

T 

.01 
.01 

HIGH  POINT  PARK 

,67 

.50 

.03 

.13 

JERSEY  CITY 

1,66 

.36 

.18 

•  65 

.03 

T 

.12 

.12 

LAMBERTVILLE 

1.03 

T 

.62 

.16 

T 

•  38 

.07 

T 

LAYTON  2 

.79 

.01 

.6J 

T 

T 

.06 

.11 

T 

T 

LITTLE  FALLS 

1.29 

.43 

T 

•  21 

.49 
.12 

.10 

.  16 

LONG  VALLEY 

.96 

.66 

T 

•  06 

MAHMAH 

1.00 

.56 

.02 

.24 

.05 

.13 

MANVILLE 

1.75 

l.?3 

•  15 

.25 

.02 

MIDLAND  PARK 

1.30 

.57 

.12 

.01 

.60 

.06 

.11 

.06 

.01 

MILTON 

1.26 

.85 

.03 

.20 

.11 

.03 

■  02 

MORRIS  PLAINS  1  M 

.96 

.01 

,56 

T 

.06 

.23 

.02 

.06 

NEWARK  WB  AIRPORT        R 

1.53 

.67 

.21 

T 

T 

T 

T 

T 

.69 

T 

T 

•  15 

.03 

T 

NEW  MILFORD 

1.33 

.39 

.06 

.69 

•  09 

.12 

NEWTON 

.91 

.6' 

.01 

.06 

•  09 

.0* 

.06  . 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

1.22 

.85 

.03 

.16 

•  11 

.07 

OLDWICK 

•  76 

T 

.5* 

.03 

.14 

.01 

PATERSON 

1.66 

.01 

•  02 

.56 

.02 

.38 

.42 

•  06 

.19 

PHILLIPSBURG 

1.00 

,66 

.22 

.23 

.02 

.07 

PHILL1PSBURG  BRIDGE 

1.66 

1.27 

.10 

.07 

PLAINFIELD 

2.61 

1.13 

T 

T 

1.03 

.09 

T 

.  14 

T 

T         T 

RAHWAY 

1.66 

.'l 

.1« 

T 

T 

.76 

.03 

T 

•  19 

.03 

T 

T 

RINGWOOD 

.90 

T 

.60 

.10 

.09 

.06 

.07 

50MERVILLE 

1.03 

.66 

■  21 

.27 

.06 

T 

•  03 

SPLIT  ROCK  POND 

1.19 

.6* 

.39 

.19 

.09 

SUSSEX 

.62 

.01 

.62 

.01 

.01 

•  OS 

•  11 

.01 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

.«3 

T 

T 

.5* 

.02 

.17 

■  02 

.08 

wERTSVILLE 

1.11 

.02 

,06 

.53 

T 

.27 

.21 

•  02 

WEST  WHARTON 

.93 

.57 

.03 

.26 

•  05 

T 

T 

WOODCLIFF  LAKE 

1.21 

.33 

.11 

.30 

.06 

.10 

.19 

« 

SOUTHERN            02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

2.67 

T 

.78 

T 

.18 

T 

T 

T 

.38 

.96 

.03 

.15 

.01 

T 

AUDUBON 

1.91 

.72 

.06 

T 

.11 

1.02 

T 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

3.07 

.23 

.12 

1.02 

.12 

1.20 

.32 

.06 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

2.96 

•  02 

.33 

.01 

.13 

.16 

1.30 

.91 

•  09 

.07 

T 

BURLINGTON 

1.73 

•  97 

.02 

.03 

.67 

.02 

CANTON 

2.13 

.03 

,78 

.60 

.07 

.05 

.32 

.10 

CHATSWORTH 

3.16 

1.33 

.05 

1.30 

.29 

.17 

FORTESCUE 

2.67 

•  26 

.12 

.76 

.17 

.33 

.83 

FREEHOLD 

2.60 

.57 

.08 

T 

.01 

1.10 

.37 

.27 

GLASSBORO 

2.32 

,90 

,07 

■  03 

.03 

.15 

1.10 

HAMMONTON  2  NNE 

2.61 

.16 

•  10 

1.09 

T 

.07 

.88 

.25 

.09 

.01 

HIGHTSTOWN  1  N 

1.56 

•  75 

.08 

.02 

.01 

•  68 

•  11 

T 

.11 

INDIAN  MILLS  2  w 

1.83 

•  76 

T 

•  06 

T 

.69 

.11 

T 

.03 

MAYS  LANDING 

2.86 

.26 

.10 

.66 

.12 

.93 

.46 

T 

.07 

.06 

MILLVILLE 

2.63 

•  02 

1.12 

.07 

.23 

1.18 

.01 

T 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

2.79 

•  03 

1.21 

T 

.11 

T 

.69 

.69 

.05 

.01 

T 

MOORESTOWN 

3.11 

•  05 

.09 

.90 

.03 

.96 

.83 

.25 

T 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

2.20 

1,03 

.13 

.01 

T 

•  66 

.22 

T 

T 

.13 

T 

NEW  MONMOUTH 

2.16 

.02 

.31 

.11 

.02 

.02 

.78 

.26 

•  02 

T 

.40 

T     T 

PEMBERTON  3  E 

2.26 

•  78 

.02 

.02 

1.16 

.19 

.09 

PENNSAUKEN 

1.92 

.06 

T 

,80 

.03 

.02   T 

.03 

.62 

.36 

T 

PRINCETON  WATER  WORKS 

1.37 

.90 

.11 

T 

T 

T 

T 

.23 

T 

T 

T 

.03 

SEABROOK  FARMS 

2.27 

.19 

.03 

.97 

.09 

.76 

.21 

SH1LOH 

1.96 

l.OT 

.02 

.06 

.06 

•  63 

.  10 

TOMS  RIVER 

2.99 

1,01 

.10 

1.35 

.16 

.39 

TRENTON  WB  CITY          R 

1.81 

1.23 

.02 

.01 

T 

.03 

.51 

.01 

T 

T 

TUCKERTON 

WOODSTOWN 

1.68 

,60 

.18 

.06 

.01 

.06 

.76 

.03 

T 

T 

COASTAL             03 

ATLANTIC  CITY            R 

2.33 

.86 

.26 

.06 

.69 

.63 

.2* 

.02 

.01 

• 

BELMAR  2  SN 

1.50 

.10 

.20 

T 

•  30 

•  70 

CAPE  MAY  3  W 

2.36 

.01 

.11 

.33 

.22 

.29   .08 

.01 

•  80 

.36 

.06 

.07 

LONG  BRANCH              R 

2.00 

.63 

.05 

T 

.03 

.87 

.06 

•  28 

.06 

T 

• 

See  reterence  notea  following  Station    Index. 


DAILY  TEMPERATURES 


Ml  -      I 

...  r.iM-    l  ,..<. 


BUttOB 


NORTHERN 


01 


belvidere 
bcont0n  i  se 
canoe  brook 

ChARLOTtEBURG 

Elizabeth 

essex  fells  serv  blds 
flemington  1  ne 
high  point  park 
jersey  city 

LAMBERTvlLLE 

LAYTON  2 

LITTLE  FALLS 

LONG  VALLEY 

MORRIS  PLAINS  1  W 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEKTON 

PATERSON 

PKILLIPSBUR6 

PLAINFIELO 

SOMERVILLE 

SUSSEX 


SOUTHERN 


02 


ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWORTH 

FREEHOLD 

GLASSBORO 

HAMMONTON  2  NNE 

HIGHTSTOWN  1  N 

INDIAN  MILLS  2  W 

MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 


D*y  ol  Month 


MAX 

M1N 


MAX 
M1N 


MAX 
M1N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


66   62 
45   31 


65   62 

40   50 


61   77 
5*   52 


65   60 
45   49 


66   66 

40   49 


6*   SB 
43   43 


60   T4 
57   55 


63   75 
48   50 


68   59 

40   4* 


66   62 
47   52 


66   62 
43   51 


64   62 

44   48 


62   75 
55   56 


68   60 
37   50 


65   60 
48   32 


66   74 
47   48 


63   75 
48   49 


60   75 
49   49 


69   62 
39   47 


48   55   53 


63 
55 


75   70 
43   46 


71   68 
41   43 


70   68 
47   48 


74   68 
45   46 


75   72 
41   43 


68   65 
44   35 


70   62 
55   48 


71   63 
45   47 


72   67 
38   37 


75   71 
43   47 


73   69 
37   44 


71   68 
41   44 


73   39 

52   46 


72   68 
33   43 


74   Tl 

49   48 


74   69 
42   46 


71   38 

43   46 


72   63 
43   47 


70   67 
43   41 


57 

33 

62 

54 

72 
51 

68 
49 

TO 
54 

66 

50 

70 
55 

61 

50 

72 

51 

64 
54 

72 
52 

66 
52 

71 
56 

69 
59 

71 
50 

65 
53 

73 
53 

61 
53 

73 
51 

73 

50 


70 
50 


60 
40 


61   56 

30   28 


63   61 
31   36 


37   60 
26   32 


55   59 

26   27 


61   65 
38   39 


56   56 
27   29 


59   62 
24   26 


56   57 
28   32 


57   60 
36   40 


62   67 
26   33 


59   60 
20   23 


57   60 
29   34 


58   39 
24   26 


56   37 
30   28 


39   64 
39   44 


55   60 
21   25 


36   60 
36   39 


62   66 
36   32 


61   63 
33   34 


60   66 
36   30 


37   61 
26   26 


63 
35 


40   35   37 


59   57   67 
35   32   35 


58   59   65 


37   34   36 


60   38 
37   33 


37   33   36 


61   60   37   67 
37   40   36   35 


53 
33 


67   57 
30   34 


38   56 
33   24 


36   57 
38   36 


60   59 
41   31 


64   52 
30   31 


53 
33 


37   58 

41   37 


60  59 

39  32 

62  56 

38  27 

63  3B 
36  35 

65  57 

42  29 

38  56 

60  31 

67  56 

40  31 

70  57 

38  31 

60  53 

41  29 

56  55 

40  30 

68  37 

41  32 

36  54 

41  33 

56  56 

40  33 

65  58 

41  35 

See  Refert 


63 

30 


48   49   67 


65   64   67 
23   34   33 


69   71   73 

36   38   34 


73   78   »3 


41   67   46 


37   47   35 


65 
59 


43   43   35 


33   45   37 


74   72   60 


79   66 

41   49 


80   79   63 


78 
42 


79   78   80 
43   S3   54 


62 

56 


70   33   60 

46   45   38 


54   48 
37   28 


65   59 
37   33 


37   58   51 


61 

25 


57   50 
26   20 


60   53   56 
44   37   33 


76   36   49 


52 
45 


72   68 

40   40 


62 
59 


67   66 
44   61 


75   69   66 

42   30   36 


69   62   76 
45   58   55 


62 

59 


63 

60 


47 


63 
59 


44   43   34 


55 

40 


51 
41 


48   48   36 


74   53   57 


73   52   58 
49   46   39 


77   61   51 
48   46   36 


71   50   56 
47   44   36 


64   50   57 
44   43   32 


75   65   51 
47   45   36 


53   59 

27   26 


55   57 

30   32 


61   55 
43   39 


56   57 
30   31 


60   62 
40   36 


60   56 
31   29 


63   37 
32   29 


60   55 

31   29 


58   56 
31   28 


6  5 

33 


74   73   70   60 
33   33   40   27 


76   74   69 


76   76   69 
36   45   48 


73   73   69   56 
37   38   42   36 


42   47   49 


62 
42 


52   66 
21   23 


52   62 
21   38 


51   62 
26   39 


65   79 
39   46 


30   64 
23   19 


61   67 
34   41 


64   76 
25   35 


65   78 
26   40 


63   76 
25   37 


49   52   67 
25   25   27 


57   52 
31   26 


58   56 
39   32 


62   71   70   76 

28   40   42   40 

Notes  Following  Station  Index 
-    99    - 


49   45   38 


61   55 

34   27 


61   55 

36   29 


60 
36 


63 
55 


72   73 
33   33 


77   77 

48   46 


39   46   48 


45 

24 

69 
39 

69 
29 

60 

46 

39 
62 

61 

46 

60 
29 

71 

42 

70 
48 

62 
33 

68 
37 

59 
25 

65 
47 

58 
28 

62 
49 

60 
41 

71 
43 

36 
25 

70 
49 

61 

41 

71 
47 

62 
33 

63   78 
32   44 


65   78 
34   43 


54  64  77 

35  45  46 

54  63  77 

30  44  45 

62  76  76 

30  41  41 

64  77  79 

26  38  37 

34  64  76 

32  40  40 


75   67 
37   41 


66   63   61 


72   64   61 
42   44   27 


66   63   62 

40   49   44 


70   67   60 
38   42   31 


68   60   57 
47   49   35 


68   62 
51   34 


75   70   61 
48   49   37 


68   62   59 
47   48   34 


69   60 
42   44 


73   69   62 
46   47   34 


66   60 
47   41 


76   74 
45   45 


67   61   59 
45   35   32 


69   64   58 
47   50   35 


63,6 
34.3 


63.5 
37.2 


64,8 
36,6 


62.9 
35.6 


67.1 
42.6 


63.6 
37.1 


65.3 
33,8 


60,5 
36.2 


63,5 

46,7 


66.0 
36.1 


63.8 
31.5 


66,0 
40,0 


63.4 
34,6 


62,3 
36.3 


65.2 
46,6 


63.1 
32.0 


65,5 
43.5 


68.5 

36.0 


65.7 
39.3 


65.3 
38.5 


64.0 
33.6 


64.9 
42,1 


66.6 
42,5 


66,1 
38,9 


66.4 
43.3 


66,3 
38,3 


65.1 
42.0 


64.5 
41.5 


65,4 
41.6 


64.2 
40,2 


64,8 
37,5 


64,6 
41,0 


63.6 
*1.7 


64.7 

40.5 


65.7 
42.3 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
OCTOBER  1964 


Station 

Day  of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

29 

27 

28 

29 

30 

31 

8 

J 

NEW  MONMOUTH 

MAX 
MIN 

63 
64 

62 
53 

71 

50 

72 
46 

68 
46 

58 
3* 

55 
39 

56 
33 

63 
33 

63 
39 

96 

14 

64 
29 

70 
37 

70 
17 

79 
36 

T6 
16 

6T 
99 

T9 
91 

75 
45 

54 

41 

98 

16 

59 
98 

58 
32 

53 

26 

63 
29 

T3 
49 

76 
40 

75 
43 

69 
45 

65 

49 

60 
34 

69,4 
19.6 

PEMBERTON  3  E 

MAX 
MIN 

66 
44 

64 
54 

74 
51 

74 
44 

62 

48 

61 
32 

60 
35 

62 

30 

67 
33 

64 

41 

57 

27 

66 
24 

73 

34 

70 
15 

77 
34 

Tl 
4] 

64 
99 

Tl 
91 

61 

44 

55 

44 

99 
14 

61 
96 

56 
29 

34 
29 

64 
25 

77 
41 

71 
9T 

76 

37 

TO 

43 

69 
49 

61 
29 

66.1 
18.4 

SEABROOK  FARMS 

MAX 
MIN 

66 
91 

70 
52 

71 

55 

70 
54 

62 
50 

59 

38 

38 
39 

61 
35 

6T 
37 

66 
42 

94 
13 

61 
30 

71 

36 

66 
41 

T2 

40 

66 
44 

64 
92 

T4 
9T 

62 

50 

50 
46 

96 
17 

99 
99 

54 
35 

S3 
29 

62 
31 

T5 
41 

TS 
42 

72 
41 

66 
50 

60 
48 

98 

33 

61.9 
42.2 

SHILOH 

MAX 

Mm 

66 

50 

67 
56 

71 
53 

70 
51 

65 

48 

61 
36 

60 
38 

62 

34 

69 
38 

64 
41 

99 

12 

62 

30 

72 

40 

71 
61 

Tl 

40 

6T 
49 

69 
98 

T9 
96 

75 
49 

50 
45 

96 
99 

60 
42 

55 

34 

»4 
11 

63 
35 

T9 
41 

76 
44 

71 
42 

65 
49 

69 
49 

59 
3T 

69.0 
42.9 

TOMS  RIVER 

MAX 

Mm 

66 

58 

70 
54 

75 
45 

75 

48 

58 
34 

59 
33 

98 

32 

65 

36 

69 
41 

60 
29 

69 
24 

73 
35 

66 
36 

T6 
14 

66 
41 

66 

60 

T» 
96 

70 
44 

52 
45 

98 
99 

60 
IT 

62 
32 

57 
24 

63 

26 

TT 
3T 

T9 
IT 

76 
36 

73 

43 

69 
49 

61 
29 

66.9 
99.0 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 

Mm 

65 
49 

65 
54 

71 
54 

68 
52 

58 

44 

60 
38 

58 

41 

59 

37 

66 
39 

55 

39 

99 
11 

62 
39 

71 

44 

68 
45 

74 
46 

TO 
91 

61 
9T 

78 
96 

59 

46 

50 
45 

99 

40 

91 
41 

52 
38 

91 
12 

43 
35 

T6 
4T 

T6 
90 

73 

46 

67 
51 

59 

46 

5T 

40 

61.2 

44,4 

TUCKERTON 

MAX 

Mm 

WOODSTOWN 

•    »    » 

MAX 

Mm 

67 
49 

70 
55 

72 
55 

72 

48 

65 
49 

63 
36 

59 

40 

62 
33 

63 
39 

62 
42 

57 

12 

63 

28 

73 

38 

69 

40 

IT 

68 
41 

69 

60 

77 
9T 

71 
46 

51 
46 

57 
14 

62 
16 

57 
31 

95 

26 

64 

30 

T8 

16 

T5 
99 

74 
40 

67 
45 

61 
4T 

60 
12 

69.6 

40.9 

COASTAL            03 

ATLANTIC  CITY 

MAX 

Mm 

65 

57 

70 
64 

73 

62 

68 
60 

63 
48 

60 
44 

58 

44 

99 

42 

65 

48 

57 
40 

97 
94 

99 

41 

64 
92 

66 
51 

Tl 
31 

66 
56 

64 

61 

TT 
60 

69 

50 

59 

46 

59 
41 

63 

4T 

55 

39 

»1 

14 

61 

40 

TT 
49 

74 
90 

63 

52 

63 

58 

61 
49 

59 

41 

61,7 

48.9 

CAPE  MAY  3  W 

MAX 

Mm 

65 
55 

71 

58 

71 
60 

70 
60 

66 
49 

60 
42 

60 
44 

60 
39 

66 
43 

69 

47 

94 

40 

62 
35 

69 
51 

69 

30 

67 
45 

68 
53 

T8 

61 

69 
54 

96 

48 

59 

45 

60 
93 

60 
45 

62 

40 

T* 
19 

51 

67 
57 

68 
90 

6T 
41 

69,3 
49,0 

LONG  BRANCH 

MAX 

Mm 

65 
50 

66 

58 

73 

54 

73 
51 

60 
44 

58 
40 

57 

41 

57 
43 

63 
42 

59 
11 

96 
16 

66 
31 

69 
42 

66 
42 

75 
41 

66 
49 

62 
98 

T6 
96 

62 
4« 

91 

44 

59 

40 

61 
41 

53 
35 

52 

10 

6* 
33 

79 
4T 

79 
49 

69 
45 

67 
48 

60 
4T 

36 
19 

61.3 

44,0 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  Oi  Month 

3»? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25   26 

27 

26 

29 

30   31 

«   •   * 
NORTHERN           01 

CANOE  BROOK 

EVAP 
WIND 

MAX 
MIN 

.04 

t 

66 

51 

.09 
27 
72 
94 

.01 

ia 

64 

58 

.04 
20 
•  I 
97 

.22 
44 
71 
94 

.09 
20 
69 
65 

.10 
24 
70 
49 

.11 

10 
69 
42 

.11 
22 
67 
41 

.07 
21 

66 
47 

.15 
99 

62 

41 

•  Of 

2* 

64 
41 

.11 
29 
67 
41 

.06 
10 
6* 

90 

.09 
14 
71 
49 

.0* 
10 
Tl 

4T 

.06 
41 
T2 
96 

.01 
99 

Tl 
61 

.10 

11 

TT 
99 

.02 
22 

60 
90 

.01 

19 
99 

46 

.09 
11 
69 

44 

.0T 
22 
63 
42 

.04  .02 
29   22 

60   60 

42   40 

.09 
20 
61 
44 

.11 

10 
TO 
4T 

.04 

11 

41 

40 

.10 
22 
TO 

90 

.06 
29 
69 
99 

.12 
24 

71 
44 

2.42 

T44 

6T.4 

46.2' 

ft    ft    ft 
SOUTHERN           02 

SEABR00K  FARMS 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

.0* 
44 
66 
51 

.03) 

71 
67 
90 

.11 
61 
76 
96 

91 

69 
94 

.10 
61 
91 

91 

.07 
12 

64 

40 

.12 

64 
64 
40 

.19 
91 

66 

40 

.11 
14 

69 

17 

.11 
47 
98 
43 

.14 
•  1 
60 
97 

.10 
14 
69 

17 

.12 

49 

70 
98 

.11 
25 

70 
♦* 

.10 
21 

71 

47 

.1! 
22 
66 
49 

lit 

64 

91 

.00 
106 
T6 
9T 

.19 
16 
61 
94 

.11 
99 

90 
47 

.04 
19 

60 
60 

.14 
•0 
64 
19 

.11 

44 
IT 

41 

.06 
39 
57 
36 

.09 
28 
62 
19 

.11 
14 

69 

40 

.10 
21 
TO 
44 

.0T 
11 
TO 

.12 

4T 
64 
49 

.09 
12 
64 

91 

.14 
42 

60 
40 

1,228 

UT2 
64.9 
44,6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


new 


Day  ol  month 

l 

STATION  AND  DEPTH 

1 

3 

■ 

4 

a 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1  < 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

.M 

24 

23 

26 

27 

26 

20 

30 

11 

I 

RUTGERS  MICRO  MET  STA 

PLOT  •  1 

1  INCH 

MA\ 
M1N 

63 
SI 

bl 
S9 

67 

64 

se 

61 
56 

53 

62 

53 

6  0 

51 

60 
51 

57 
51 

97 

49 

56 
48 

51. 

90 

61 
31 

61 
51 

60 
54 

60 
99 

64 
58 

98 

5  5 

55 
53 

56 
51 

56 
50 

48 

52 
46 

33 

45 

56 

48 

97 
50 

58 
50 

57 
52 

57 
50 

54 

58.6 
52.1 

2  INCHES 

MAX 
M1N 

63 
57 

61 

59 

66 

60 

63 
49 

61 
56 

62 

54 

61 
54 

59 
52 

59 
52 

56 
52 

90 

56 
48 

57 
51 

60 

51 

60 
52 

59 
54 

99 
99 

63 
58 

98 

55 

55 

54 

36 
52 

59 

50 

53 

4 'J 

52 

47 

52 

46 

39 

48 

56 
50 

57 
51 

56 
52 

56 

50 

52 
49 

57.9 
52.3 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

62 
98 

60 
60 

64 
60 

63 

50 

62 
56 

60 
55 

59 
59 

58 

54 

58 
53 

57 
53 

55 
51 

55 

50 

56 

52 

57 
52 

58 
53 

59 
55 

59 

99 

61 
58 

59 

5., 

56 
53 

56 
53 

54 
52 

5  3 

50 

52 
49 

52 
48 

54 
49 

55 

51 

56 
92 

56 
53 

55 

52 

53 

50 

57.2 
54.9 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

62 

60 

61 
59 

63 
61 

62 
61 

62 
59 

60 
58 

5') 
57 

57 
56 

57 
55 

57 
55 

55 

53 

55 

52 

56 
93 

57 
54 

37 
55 

58 
56 

58 

6u 

60 
58 

59 

57 

57 
56 

56 

54 

5'. 
5  3 

94 
52 

52 
51 

52 

50 

51 

54 
52 

55 

53 

55 

54 

55 

53 

53 

52 

57.0 
55.1 

16  INCHES 

MAX 
MIN 

62 

62 
62 

62 

..2 

62 
62 

62 
61 

61 
60 

60 

59 

59 

58 

59 

58 

59 
58 

58 
56 

57 
56 

56 
56 

57 
55 

57 
56 

58 
57 

58 
58 

59 

58 

59 
58 

58 
57 

57 

56 

57 
56 

56 
55 

55 

54 

54 
53 

54 
53 

54 
54 

55 

54 

55 
55 

55 
55 

5  5 
54 

57.9 
57.0 

32  INCHES 

MAX 
MIN 

63 
63 

63 
63 

63 

63 

63 
62 

63 
62 

62 

61 

62 
61 

61 
61 

61 
61 

61 
60 

60 
59 

59 
58 

59 
58 

58 

57 

58 
58 

58 
58 

58 

58 

59 
58 

59 
58 

59 

58 

56 
58 

58 
57 

57 

57 

57 
56 

56 
56 

56 
59 

56 
55 

56 
55 

56 
56 

56 
56 

56 

55 

59.1 
58.5 

PLOT  *  2 

1  INCH 

MAX 
MIN 

68 
18 

61 
53 

72 
53 

68 
50 

59 
43 

67 

39 

63 
40 

6  2 

36 

67 
39 

57 
38 

62 

34 

63 
34 

65 
42 

70 
42 

73 
43 

66 

50 

61 
59 

73 
53 

57 
47 

51 
45 

60 

41 

68 
39 

56 
36 

54 
32 

58 
33 

64 
40 

65 
44 

66 
44 

61 
48 

61 

40 

56 
37 

62.8 
42.6 

2  INCHES 

MAX 

MIN 

66 
49 

60 
54 

70 
54 

67 

51 

58 
45 

65 
41 

62 

42 

60 

39 

65 
41 

55 
39 

60 
36 

61 
36 

64 
44 

68 
43 

71 
45 

65 
51 

60 

59 

72 

54 

56 

48 

52 
46 

59 
43 

57 
40 

55 

37 

52 
34 

57 
35 

62 

41 

63 
45 

65 
45 

60 
48 

60 
41 

58 

39 

61.5 
44.0 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

64 
51 

60 
55 

68 

56 

65 
53 

57 

46 

62 

44 

60 
45 

59 

42 

62 
43 

55 
43 

57 
39 

59 
39 

61 
46 

65 
46 

66 
47 

62 
52 

60 

59 

68 
56 

56 

5U 

51 
47 

57 
44 

56 
42 

52 
40 

51 
36 

54 
37 

60 
43 

60 
46 

62 
47 

59 
50 

59 
44 

55 

41 

59.4 
46.2 

8  INCHES 

MAX 

MIN 

61 

55 

60 
58 

64 
59 

62 

|57 

61 

54 

57 

50 

57 

51 

55 

49 

57 

49 

54 

50 

53 
45 

54 
45 

56 
49 

58 
50 

60 

!  53 

59 
55 

59 
59 

63 
57 

59 

53 

53 
51 

54 

49 

53 
48 

50 
46 

49 
42 

50 
42 

54 
46 

56 
50 

57 

50 

56 
52 

55 
50 

53 

47 

56.4 
50.7 

MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24  HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT 
PLOT  *1 


SLOPE  OF  GROUND.   FLAT.   SOIL  TYPE,   LOAM.   GROUND  COVER .   KENTUCKY  BLUEGRASS.   INSTRUMENTATION.   COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES 
CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIC  POTENTIOMETER. 

SLOPE  OF  GROUND.   FLAT.   SOIL  TYPE. 
CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


LOAM.   GROUND  COVER.   BARREN.   INSTRUMENTATION,   BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER- 


SUPPLEMENTAL      DATA 


Wind  direction 

Wind    speed 
m.  p.  h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

5  0  § 

a.  a  » 

0 

a 

3 

Station 

> 

-OSS' 

sill 

sa: 

0,1a  a 

0 

a 

> 
< 

1  - 

£  1 

J) 
0   1 
|  -3  1 

a  J 

s 
0  » 

£  £ 

oJl 

£ 
< 

0  t/> 
0  UJ 

£ 
< 

0  in 
0  U! 

£ 
Q. 

O  Ul 

0  ui 

£ 

a. 

0  vi 

O  Ul 

f- 

g> 
0 

0 

3 

1 

0 

Oi 

a> 
1 

0 
en 

T 
0 
p 

01 « 

'a 
0 
H 

9   £  -2 

n    g  « 

<  ^  3 

ATLANTIC  CITY  WB  AIRPORT 

32 

7 

9.4 

23++ 

29 

23 

63 

87 

49 

75 

6 

2 

2 

3 

0 

0 

13 

65 

4.7 

ATLANTIC  CITY 

- 

- 

12.3 

35++ 

NW 

3 

- 

- 

- 

" 

- 

3 

4 

1 

0 

0 

- 

~ 

~ 

LONG  BRANCH 

NW 

10 

11.5 

48 

NW 

3 

" 

78 

45$ 

58 

2 

4 

1 

2 

0    0 

9 

67 

4.7 

NEWARK  WB  AIRPORT 

23 

8 

9.9 

28++ 

05 

17+ 

65 

70 

42 

52 

8 

1 

3 

1 

0  '     0 

13 

" 

5.0 

TRENTON  WB  CITY 

NW, 

- 

7.8 

25 

NW* 

3 

" 

" 

- 

- 

3 

4 

0 

1 

1 

0 

9 

66 

4.7 

NOON 

TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


M 

U 

Z 

o 

OBSERVATION 

6 

Z 

U 

u 

TIME  AND 

Z 

o 

O 

p 

TABLES 

STATION 

a 

5 

COUNTY 

< 

< 

1 
o 

< 

OBSERVER 

1 

E 

i 

ALLENDALE 

0100 

» 

BERGEN 

a 

41  02 

74  08 

270 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

ATLANTIC  CITY  MB  AP 

0311 

02 

ATLANTIC 

1 

39  27 

74  35 

5B 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

'ATLANTIC  CITY 

0325 

ATLANTIC 

1 

39  23 

74  26 

11 

HID 

MID 

AUDUBON 

CAMDEN 

2 

39  53 

75  05 

40 

1  ip 

IIP 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

05;  a 

BURLINGTON 

30 

N.J.  FORESTRY  SERVICE 

0690 

CAPE  MAY 

39  15 

74  52 

30 

5P 

5P 

BELLEPLA1N  STATE  FOREST 

0  721 

MONMOUTH 

1 

40  09 

74  04 

40 

7A 

WALTER  J  SCHANCK 

BELV1DERE 
BERNARDSVILLE  2  E 

WARREN 

2 

40  50 

75  05 

275 

7A 

CLEMENT  HAUPT 

0797 

SOHERSET 

74  32 

240 

BERNARDS  WATER  COMPANY 

3LACKWELLS  MILLS 

0647 

01 

SOMERSET 

10 

40  29 

74  35 

27 

7A 

HENRY  M.  MILLER 

BOONTON  1  SE 

0907 

01 

MORRIS 

8 

40  54 

74  24 

280 

BA 

8A 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

BOUND  BROOK  2  w 

09Z7 

SOMERSET 

10 

40  33 

50 

AMERICAN  CYANAM1D  CO. 

BRANCHV1LLE 

0978 

SUSSEX 

ALBERT  M.  OAVENPORT 

121] 

BURLINGTON 

2 

40  05 

74  52 

12 

6P 

CANISTEAR  RESERVOIR 

1327 

SUSSEX 

8 

74  30 

BA 

NEWARK  WATEK  DEPARTMENT 

CANOE  BROOK 

40  45 

74  21 

180 

8A 

BA 

1343 

02 

SALEM 

2 

39  28 

75  25 

20 

GERTRUDE  S.  WILLIS 

CAPE  MAY  3  W 

1351 

03 

CAPE  MAY 

1 

3B  57 

74  56 

5P 

5P 

N.WEST  MAGNESlTE  CO. 

CEDAR  GROVE 

1*72 

ESSEX 

8 

40  52 

74  13 

400 

8A 

J.  A.  PLUNKETT 

CENTERTON 

1512 

02 

SALEM 

6 

39  31 

75  10 

80 

C  W  THORNTHWAITE  ASSOC 

CHARLOTTEBURG 

1582 

01 

PASSAIC 

B 

41  02 

74  26 

760 

7A 

7A 

H 

NEWARK  WATER  OEPT. 

CHATHAM 

1590 

MORRIS 

B 

40  45 

74  22 

185 

BA 

CHATSWORTH 

BURLINGTON 

1 

39  <.9 

74  32 

100 

5P 

5P 

EARL  M.  KERCHNER 

CLINTON 

HUNTERDON 

10 

40  38 

74  55 

200 

8A 

ANDREW  F  DROPPE 

ELIZABETH 

01 

1 

40  40 

74  14 

)    40 

SP 

ELUABETHPORT 

2652 

8 

40  38 

74  12 

10 

MIO 

SEWAGE  TREATMENT  PLANT 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

2768 

01 

ESSEX 

40  50 

74  17 

340 

BA 

8A 

: 

BOROUGH  ESSEX  FELLS 

FLEM|NGTON  1  NE 

1029 

10 

40  31 

74  51 

140 

7A 

7A 

FORTESCUE 

3102 

02 

CUMBERLAND 

2 

39  14 

75 '10 

5 

7A 

JOHN  LOPER 

FREEHOLD 

318) 

02 

MONMOUTH 

10 

40  15 

74  17 

194 

6P 

6P 

:  m 

FRANK  J.  MOREAU 

GLASSSORO 

3291 

02 

GLOUCESTER 

2 

39  42 

75  07 

135 

BA 

: 

GLASSBORO  STATE  COLLEGE 

GREENWOOD  LAKE 

3516 

01 

PASSAIC 

a 

41  09 

74  20 

660 

GEORGE  T.  WIGGINS 

HAMMONTQN  2  NNE 

3662 

ATLANTIC 

39  39 

74  48 

BA 

SUSSEX 

; 

41  18 

74  40 

1570 

BA 

BA 

N.  J.  OEPT. OF  CONS. 

193] 

MERCER 

40  17 

74  31 

6P 

:  h 

JAMES  R.  PICKERING 

422! 

BURLINGTON 

7 

39  48 

100 

7P 

EDWARD  ENTWlSTLE 

01 

i 

40  44 

74  03 

135 

MIL 

MIO 

JERSEY  CITY  WATER  OEPT. 

LAMBE«TVILLE 

4635 

HUNTERDON 

; 

40  22 

74  57 

60 

6P 

E.  £.  CASE 

LAYTON  2 

4736 

01 

SUSSEX 

2 

41  15 

74  52 

390 

7A 

7A 

LITTLE  FALLS 

4887 

01 

PASSAIC 

8 

40  53 

T,    14 

150 

,a 

9A 

:  h 

PASSAIC  VLY.  WTR.  COMH. 

LONG  BRANCH 

4987 

03 

MONMOUTH 

1 

40  18 

74  00 

20 

MIC 

MIL 

:  hj 

WILLIAM  D.  MARTIN.  JR. 

LONG  VALLEY 

500 

1C 

40  4  7 

74  47 

530 

7A 

MISS  PEARL  HENSHAW 

LUMBERTON 

bob'. 

BURLINGTON 

2 

39  58 

25 

'•" 

JAMES  LAWTON 

MAHWAH 

5104 

(.'1 

8 

41  06 

74  10 

253 

ROBERT  6.  GLASGOW 

MANVILLE 

5197 

:■! 

SOMERSET 

11 

40  33 

74  34 

5C 

BA 

JOHN  L.  RADCL1FFE 

MARLBORO  SCS 

5244 

MONMOUTH 

74  14 

12C 

GEROW  BRILL 

MARLTON  1  W 

5252 

BURLINGTON 

; 

39  54 

74  56 

9C 

MAYS  LANDING 

ATLANTIC 

39  27 

10 

9J 

COUNTY  EXTENSION  SVC. 

M1DLANO  PARK 

5503 

£ 

40  59 

74  09 

210 

MIL 

RIDGEWOOD  WATER  CO. 

M1LLVILLE 

5576 

02 

CUMBERLAND 

39  24 

75  03 

60   8/ 

f  " 

L.  J.  GALLAHER 

MILLV1LLE  Ft 
MILTON 
MOORE ST OWN 


EMBERTON  3  E 
ENNSAUKEN 
HILLIPSBURG 
HILLIPSBURG  I 


SUSSEX 
TOMS  RIVER 
'TRENTON  W8  CI 
UCKERTON 


AVMOND  0AM 


WOODCLIFF  L, 
WOODS TOWN 


CUMBERLAND 
MORRIS 
BURLINGTON 
MOR  R I S 
ESSEX 

ODLESEX 
BERGEN 
MONMOUTH 
SUSSEX 


MERCER 
UNION 
PASSAIC 

MIDDLESEX 

CUMBERLAND 
CUMBERLAND 
SOMERSET 


40 

13 

39 

36 

41 

03 

40 

40 

40 

2  ' 

74  26 

75  14 
75    18 


OBSERVATION 

TTME  AND 

TABLES 


CAMDEN  COUNTY  PLNG  BD. 
TOWN  OF  PHILLIPSBURG 
JOINT  TOLL  BRIDGE  COKI 
MRS  VIVIAN  SCHERCR 
PRINCETON  WATER  CO. 
RAHWAY  VALLEY  SEW  AUTH 
NO.  JERSEY  WTR.  SUPPLY 

RUTGERS  UNJv 
SEABROOK  FARMS  CO. 
EVERETT  OICKINSUN 
W.  E.  MAVER 
JERSEY  CITY  0.  P.  W. 
UNION  COUNTY  ENGINEER 
BRICE  B.  STANTON 
TOMS  RIVER  WATER  CO. 
U.S.  WEATHER  BUREAU 


J         DRAINAGE  CODE:      1 -COASTAL      2-DELAWARE      S-G 


EGG  HARBOR 


KENSACK      S-HUDSON      6-MAUHICE      7-MULLICA      8-PASSAIC      9-RAHWAY       10-RARITAN      11-ROCKAWAY 


,.■:.,        ■ 


.   New  J«rs»y  OeflOfl,  or  to  any  W.mt.r, 


■■(  total! 


DIMENSIONAL    UNITS                                                                                           llonal  units  unrd  in  thlit  bulletin  are:        Trmprralurr  In     F,  IV  DM  Ud  win. I  i 

are  the  aunt*  of  the  no»!«l  ■  '  ''■  :  i  i>  mental  Data"  labll    ■"  ■  ■     I     ill  I      td  In  Qgurai  arc  term  of  degrees. 

OBSERVATION  TIMt  >'"er  months  iom«  observers  take  the  observation*  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  lh«  "Snowfall 

and  Snow  on  Ground"  tab  lUTMU  and  FAA  mat  tons.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  u.  ....       i  .  i  thl       Bxtramaa"  labia,    "Dally  Pn 

table,  and  snow)  01  111  Ul trial  Inow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  ut  time  of  observation. 

EVAPORATION  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  and  Mln  In  "Evaporation  and  Wind"  table 
mperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


WATER  SjQyjVALENT  values  pu  'Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  measurements  ai 

for  »u<.-vea.tive  observations,    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  In  the  snowpack  may  result  In  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:       Entries  of  snowfall  In  the  "Climatologtcal  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table.   Include  snow  and  sleet.     Entries  of  i 
ind  lea, 

NORMALS  for  all  stations  are  clintatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES;       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data   will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,    "Daily  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

+-*       Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

»      Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using     a   ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

i  than  10  days  record 


•  taken  from  different  point* 
now  on  ground  include  snow. 


i  Ground"  table,   and  the  Station  Index. 


M      One  or  more  days  of  record  missing,    if  average  value  is  entered,   le 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

initially  a 


R      Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  i 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
C      Recording  Rain  Gage  Station.      Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  ai 
G      "Soil  Temperature"  table. 

H       "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  sno' 
J       "Supplemental  Data"  table. 
SS        This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
VAR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means   variable. 

re  generally  exposed  in  a  shelter   located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,    howe 


record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station, 
ry  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 


"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 


i  ground  in  that  month. 


;  indicates  that  the  ther 


shelter  located  on  the  roof  of  e 


■  received  too  late  to  be  included  in  this  i 


I       Thermome 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   were  either  missing  < 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,   all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,    D.   C.    20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc. ,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,   price  15  cents.     Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:        20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,    Washington,   D.   C.    20402. 
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NEW  JERSEY  -  NOVEMBER  1964 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   76°  on  the  14th  at  New  Monmouth  and  on  the  12th 

at  Burlington 

Lowest  Temperature:   7°  on  the  23d  at  Layton  2 

Greatest  Total  Precipitation:   3.62  inches  at  Milton 

Least  Total  Precipitation:   1.05  inches  at  Cape  May  3  W 

Greatest  One-Day  Precipitation:   2.52  inches  on  the  26th  at  Milton 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   0.1   inch  at  Trenton  WB  City 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   Trace  on  the  30th  at 

4  stations 

SPECIAL   WEATHER   SUMMARY 

The  drought  situation  continued  throughout  the  State  during  November,  with  the  only  significant  rainfall 
occurring  on  the  25th  and  26th.  This  was  insufficient  moisture  to  alleviate  the  water  shortage,  especially 
in  the  northern  counties  of  New  Jersey. 

Donald  V.  Dunlap 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Office 

%  General  Delivery 

Trenton,  New  Jersey   08608 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Ml  w 


T«mpor.iluro 


No.  ol  D.y. 


Precipitation 


&& 


No.  ol  D*y. 


NORTHERN  01 

BELV10ERE 

boonton  i  sf 
canoe  Brook 

ChARLOTTEBURO 

Elizabeth 

essex  fells  serv  bldg 
flemington  1  ne 
high  point  park 
jersey  city 
lampertville 

LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 
MORRIS  PLAINS  1  W 
NEWARK  KB  AIRPORT 

NEWTON 

PATFRSON 

PHILLIPSBLIRG 

PLAINFIELD 

SOMFRVILLE 

SUSSEX 

(MVISION 


SOL'THERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  Ap 
AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

ChATSWORTh 

FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  I  N 
INDIAN  MILLS  2  W 

MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK  ExP  STA 

NEW  MONMOUTH 

PEMBERTON  3  E 
HEABROOK  FARMS 
SHILOH 
TOMS  RIVER 
TRENTON  WB  CITY 

TuCKERTON 
WOOCSTOWN 


ATLANTIC  CITY  R 

CAPF  MAY  3  W 

LONG  BRANCH  R 


59.1 
57.* 
59.0 
56.9 
39.4 

58.  9M 

59.0 

55.1 

56.3 
56.9 

56.1M 

60.1 

57.0 

56.9 

57.9 

56.2 

58.8 
60,4 
57.9 
57.6 

58.1 


60.1 
60.  * 
61.6 
60.0 
60.7 

58.4 
60.0 
60.0 
58.0 
59.6 

60.7 
59.8 
59.* 
58.* 
58.9 

60.6 
59.  6M 
59.5 

61.0 
58.0 


58.2 
59. 8M 
57.1 


29.1 
32.2 
30.8 
31.0 
36.1 

33, 5M 

29.0 
31.2 
*1.5 
33.6 

26. 9M 

35.0 

29.9 

31.8 

*0.8 

28.1 
38.6 
33.1 
35.3 
32.9 

28.7 


33.8 
37.5 
32.7 
39.6 
31,7 

37.3 

36.6 
37.2 
35.6 
32.1 

36.* 
35.* 

35.0 
38.1 

M 

33.5 

35.9 
37.7 
32.6 
39.9 


35. OM 


*2.9 

*5,0M 
37.5 


**.l 

**.e 

**,9 
**,0 
*7.8 

*6.2M 

**.0 

*3.2 

*8.9 

*6.3 

*1.5M 

*7,6 

*3.5 

**.* 

*9.* 

42.2 
*8.7 
46.8 
46.6 
*5.3 

43.4 


47.0 
49.0 
*7.2 
49.8 
*6.2 

*7.9 
48.3 
48.6 
46.8 
45.9 

48.6 
47.6 
47.2 
48.3 


47.1 

47. 8M 
48.6 
46.8 
49.0 


47. 3M 

*7.e 


50.6 
52.  *M 
*7.3 

50.1 


1.3 
2.3 

1.9 
2.0 
2.1 


.3 


3.2 

1.9 


3.0 


3.5 

1.0 
3.6 
3.* 
1.8 
1.* 

1.* 


.3 

3.2 

2.4 

1.9 
1.6 

.7 


2.2 

3.0 


.8 
2.3 
3.2 

2.1 

2.3 

1.6 
2.7 


13 


13 


6/0 
595 
597 
622 

510 

557 
623 
649 

47V 
556 

699 
517 
641 
611 
461 

679 
479 
539 
543 

586 

640 


532 
473 
528 
450 
555 

508 
496 
484 
536 
565 

484 
515 
527 
493 


532 
507 
483 
538 

*7* 


518 


*26 
371 
521 


2.25 
2.78 
2.67 
3,*0 
2.07 

2.91 
2.67 
1,88 
1.81 
2.52 

2.13 
2.83 

2.50 
3.27 
2.08 

2.21 

2.46 
2.16 
2.38 
2.U 

1,89 


1.16 
2.23 
1.13 
1.98 
1.71 

1.98 
2.10 
1.46 
2.10 
1.80 

1.17 
1.53 
1,60 
2.04 
1.91 

1.66 
1.74 
1.30 
1.95 
1.82 


1.62 
1.73 


1.21 
1.05 
2.2* 


1.61 
1.24 
l.*3 
1.09 
1.81 


1.07 


1.61 
1.19 


l.*5 
1.73 

1.29 

l.*2 
1.58 

1.51 
1.*' 
1.55 

1.92 

1.45 


2.90 
1.68 


1.98 

2.28 
1.29 
1.91 


1.81 
1.60 


1,85 
2.63 
1.3* 


2.58 

1.57 
2.09 


1.41 

1.81 
1.57 
2.40 
1.00 


1.58 

1.21 

.61 

1.** 

1,28 
1.97 
1.93 
2.21 
.95 

1.35 

1.42 

1.10 

1.06 

.93 

.91 


•  64 

1.37 

.31 

.86 
1.19 

1.03 
1.39 

.95 
1.13 

.75 

.69 

.84 

.92 

1.02 

1.02 

.71 

1.18 

.56 

.60 

1.10 


.70 


.0  0 

T  0 

.0  0 

.0  0 

.0  0 

.0  0 

T  o 

.0  0 

.0  0 

T  0 

T  0 

.0  0 

.0  0 

T  0 

.0  0 

.0  0 

.0  0 

.0  0 

T  0 

.0  0 

.0  0 

T 


T 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

T 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

T 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

T 

30 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Staiion 

15 

Day  of  Month 

E- 

12   3 

4    5  | 

6 

7   8   9 

10   11  |  12 

13  |  14  |  15 

16 

17  1  18 

19   20  |  21 

22|2324   25|2627 

28 

29  J  30 

31 

NORTHERN            01 

BELV10ERE 

2.29 

.04 

.01 

.97   .11 

.09  1.41   T 

.01 

BERNARD5VILLE  2  E 

2.72 

.08 

.03 

.66   .07 

.01  1.70 

•  11 

BLACKWELLS  HILLS 

1.96 

,01 

•  19 

.47   ,01 

1.04 

•  14 

BOONTON  1  SE 

2.TJ 

.03 

7 

•  10 

T     .46   .06 

T    1.01 

.14 

BOUND  BROOK  2  w 

1  .81 

.05 

T 

T 

.14   T 

.02  1.01 

•  11 

BRANCHV1LLE 
CANISTEAR  RESERVOIR 

2. It 
3.33 

.09 
.04 

•  00 

.02 

.64 

.41   .14 

T   1.21 
T   1.41 

:« 

CANOE  BROOK 

2.67 

.06 

.03 

.06 

T     .49   .04 

.01  1.57 

.1* 

CEDAR  GROVE 

1.7* 

•  11 

.49 

.01  l.U 

CHARLOTTEBURG 

3.4C 

.05 

.01 

.61   .11 

T   2.40 

.11 

CHATHAM 
CLINTON 

2.46 

.04 

.01 

.20 

.49   .04 

.11  1.17 

.04 

ELIZABETH 

2.07 

t 

.09 

T 

.11   .11 

.07  1.00 

.10 

ELIZABETHPORT 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOC 

2.91 

.12 

.04 

.59   .04 

4   l.»T 

.11 

FLEMINGTON  1  NE 

2.67 

.01 

T 

.17 

.74   T 

,11  l.U 

T    1.14 

.01 

GREENWOOD  LAKE 

3.21 

.09 

.09 

.62   .14 

.11 

HIGH  POINT  PARK 

l.oi 

.02 

.10 

.40 

.02  1.11 

.01 

JERSEY  CITV 

1.01 

.09 

.09 

.44   .12 

.41   .1* 

T 

.11 

LAMBERTVILLE 

2.32 

.04 

.07 

.02 

.07 

.21  .20 

.17  1.44 

.01   7 

LAYTON  2 

2.13 

.06 

7          T 

T 

.01 

T     .99   .02 
7     .54 

.01  1.10   T 

.04  1.9T 

:tt 

LITTLE  FALLS 

!.»'- 

.07 

.01 

LONG  VALLEY 

2.5C 

.17 

•  1* 

.11 

.04  1.01 

.01 

MAHWAH 

2.33 

.07 

.01 

.02 

.96 

1.41 

•  14 

MANVILLE 

1.99 

T 

.09 

.40 

1.00 

.14 

MIDLAND  PARK 

2.39 

.05 

.09 

.42   .14 

.91   .40 

.10 

•  It 

MILTON 

3.62 

.09 

.09 

•69   .12 

1.11 

.11 

MORRIS  PLAINS  1  W 

3.27 

.05 

T 

.04 

T     .49   ,01 

.01  1.11 

.17 

NEWARK  MB  AIRPORT        R 

2.01 

.06 

T 

.06 

.51   .11 

•99   .14 

•  04 

•  11 

NEW  MIlFORD 

2.35 

.10 

.11   .07 

.11   .74 

•  11 

•  14 

NEWTON 

2.21 

.03 

.10 

.61   ,01 

.96   7  " 

T    1. 11 

•  OT 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

2.93 

.06 

.10 

•06  2.0* 

•  11 

OLDWICK 

2.63 

.06 

T 

.09 

T    .79   .04 

.10  1.11 

.04 

PATERSON 

2.66 

.12 

T 

.04 

.11   .01 

•04  1.41 

•  11 

PHILLIPSBURG 

2.16 

.05 

.03 

.07 

.11 

.70  1.10 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

2.10 

.14 

.12 

.47 

1.11 
.10  1.04 

I 

:.§  t 

PLAINFIELD 

2.sa 

.06 

T 

T 

.06 

.49   .19 

RAHWAY 

1.78 

.05 

.01 

.40   .09 

I. 01   .01 

.04 

.04 

RINGWOOD 

2.12 

.0* 

T 

T 

.09   .11 

T   1.01 

.14 

SOMERVILLE 

2.11 

.05 

.01 

.02 

.02 

.44   .22 

.16   .91 

•  11 

SPLIT  ROCK  POND 

3.69 

.14 

.19 

.79 

.92   .10 

.07  1.17 
.01   .91 

.17 
.04 

SUSSEX 

1.(9 

.15 

.01 

•  10 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

2.37 

.06 

T 

.0! 

.14   ,09 

1.11 

.14 

WERTSV1LLE 

2.39 

.05 

•  10 

.01   .49   .04 

.01  1.19  T 

•  04 

WEST  WHARTON 

3.21 

.10 

.0! 

.79   .00 

7    1.16 

•  0* 

WOODCLIFF  LAKE 

2.11 

.07 

.09 

.94   .11 

.11   .41 

.11 

.11 

SOUTHERN            02 

ATLANTIC  CITY  WB  Ap 

l.U 

.02 

T 

.06 

.21   .11 

.44   T 

.01 

.04   7 

7 

AUDUBON 

2.29 

.06 

.06 

.12   .11 

1.97 

.04 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

1.34 

.13 

.0! 

.40 

•  >• 

•  10 

.10  .01 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

1.13 

.02 

.01 

.01 

.11   .11 

•10   .11 

BURLINGTON 

1.91 

.01 

.11 

.05 

.01 

.10   .21 

•10   .04 

.17 

CANTON 

1.61 

.07 

.20   .27 

•••   .10 

CHATSWORTH 

1.71 

.12 

.11   .09 

1.14 

FORTESCUE 

1.93 

.11 

.11   .14   .09 

.71 

.11 

FREEHOLD 

1.9« 

.02 

.12 

T 

.07 

.49   .07 

.10  1.01 

•  04   7 

GLASSBORO 

2.10 

.01 

.09 

.49 

1.1* 

.11 

•  0* 

HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 

1.66 

2.10 

.03 

.0! 
.09 

T 

T 

.01 

.10  .21  .01 
.11  .11 

.91 

.10  1.19 

T 

:!!  t 

INDIAN  MILLS  2  W 

i.eo 

T 

.02 

.03 

T 

.41   .01 

.19   .71 

.14   7 
.10 

MAYS  LANDING 

1.61 

T 

.10 

.01   .11   .01 

.(* 

MILLVILLE 

1.17 

T 

.01 

.21   .10 

.64 

.11   7 

MILLVILLE  faa  AIRPORT 

1.93 

.01 

.27   .14 

.44 

.41 

.11   .01 
.14 

MOORESTOWN 

1.40 

.09 

.09 

T 

•09   .41   T 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

2.0« 

.09 

.1C 

.01 

.10 

.11   .22 

.01  1.02 
.0}  1.02   T 

T 

.11 

.11   .01 

NEW  MONMOUTH 

1.91 

.06 

.0! 

.01 

.02 

.02 

.02 

.41   .01 

T 

PEMBERTON  1  E 

1.66 

T 

.0! 

•  03 

.04 

.34   .10 

•It   .71 

.14  7 

PENNSAUKEN 

PRINCETON  WATER  WORKS 

2.33 

1.67 

.12 

.10 

.01 

T 

.02 
.09 

.02 

.00   .40   .19 
.90   .10 

1.49 
.14   .90 

T 
.04 

.10  7 
.0*  7 

SEABROOK  FARMS 
SHILOH 

1.74 
1.3C 

.01 

.01 

.06 

.01   .32 
.29   .12 

.01  1.11 
.11   .16 

.04 

.01   7 

TOMS  RIVER 

1.99 

.27 

.03 

.11   .07 

.07   .40 

•  11 

TRENTON  WB  CITY          R 

1.1! 

.12 

T 

.04 

.11   .16 

1.10 

.09 

.04   .01 

TUCKERTON 

WOODSTOWN 

1.62 

T 

.06 

.04 

.11   .09 

.11   .70 

.11  T 

•    •    • 
COASTAL             03 

ATLANTIC  CITY            R 

I. 21 

.03 

.04 

.11   .11 

.41 

.14 

.04 
1.40 
.41 

BELMAR  2  SW 

2.9C 

.60 

.90 

.10 

.10 

.11   .11 

T 

CAPE  MAY  3  W 

1.0! 

.03 

.11 

LONG  BRANCH              R 

2.2< 

.34 

.01 

.91   .06 

.74   .11 

•  01 

.14   T 

See  reference  notes  tallowing  Station      Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


New  jersey 

NOVEMBER  IH« 


Stated 

Day  ol  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

S 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

1G 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

I 

•   •   • 

NORTHERN             01 

BFl  VIDERE 

MAX 

MIN 

61 
23 

62 
23 

TO 
30 

60 
31 

66 

28 

36 
29 

54 

37 

65 
31 

61 
29 

66 
29 

66 
36 

62 
36 

66 
37 

72 
41 

61 
23 

69 

23 

39 
41 

35 
33 

5» 

28 

60 
33 

36 
23 

42 

18 

34 
13 

72 
13 

50 
20 

60 
33 

58 
38 

6) 
2' 

33 

30 

52 

30 

39.1 
29.1 

BOON  TON  1  SE 

MAX 

MIN 

58 
25 

62 
29 

63 

36 

62 
34 

63 
28 

38 

33 

54 

35 

63 
34 

62 
35 

63 
37 

68 
41 

60 
31 

71 
37 

70 
47 

58 
31 

64 
39 

62 
39 

31 
34 

50 

28 

62 
33 

52 
26 

42 
21 

33 

14 

42 

16 

49 
29 

60 
37 

57 
43 

52 
2  9 

33 

39 

33 

26 

57.4 
32.2 

CANOE  Brook 

MAX 
MIN 

59 
23 

63 

30 

64 
33 

62 

30 

63 

29 

63 
39 

56 

30 

63 
32 

64 
28 

68 
34 

70 
38 

38 
36 

73 
38 

71 
38 

38 
28 

66 
34 

38 

42 

34 
31 

52 

27 

63 
34 

51 
25 

50 

17 

43 
13 

44 

20 

49 
26 

60 
33 

58 
38 

5  6 
26 

33 

39 

35 

29 

59.0 

30.6 

CMARLOTTEBURG 

MAX 

MIN 

ST 
23 

62 

25 

65 
34 

63 
38 

65 
28 

62 
29 

32 
38 

62 
33 

62 
33 

65 
33 

67 
38 

56 
33 

72 

»1 

70 
44 

36 
31 

64 

37 

60 
41 

50 
31 

48 

27 

60 
32 

53 
25 

41 
18 

32 
13 

42 

14 

4H 

21 

60 
35 

57 
41 

60 
26 

53 
33 

53 

28 

36.9 
31.0 

El 1ZABETH 

MAX 

MIN 

65 
32 

69 
31 

62 

41 

65 
38 

61 
33 

39 
43 

64 
33 

66 

37 

71 
35 

70 
38 

62 
42 

70 
41 

73 
39 

68 
49 

68 
34 

54 

43 

59 
41 

35 

36 

50 
34 

65 
43 

46 
29 

37 
21 

44 
17 

32 
25 

66 

32 

60 
SO 

58 
39 

61 
31 

56 
46 

47 
31 

59.4 
36.1 

ESSEX  FELLS  5ERV  BLDf, 

MAX 

MIN 

So 
26 

63 
34 

64 
37 

62 
32 

62 

30 

61 
34 

54 
34 

63 
35 

62 
32 

66 
37 

68 
42 

57 
33 

n 

37 

70 
42 

66 
40 

6S 
40 

58 
43 

50 
33 

50 
29 

67 
33 

43 
15 

44 
18 

48 
24 

60 
37 

57 
39 

52 
31 

53 

40 

32 
28 

58.9 
33.3 

FLEMINGTON  1  NE 

MAX 

Mm 

59 

19 

63 
2* 

67 
35 

62 
32 

67 
23 

62 
33 

35 

36 

64 

31 

62 
25 

66 

30 

71 
35 

63 
34 

73 
36 

72 
48 

61 
24 

6f> 

29 

63 
39 

54 
32 

53 

29 

64 
36 

52 
24 

42 

19 

32 

11 

45 
15 

61 
19 

60 
38 

60 
28 

53 
2  6 

33 

36 

53 

29 

59.0 
29.0 

MtGH  POINT  PARK 

MAX 

MIN 

S3 

28 

60 
34 

60 

40 

62 

37 

64 
37 

37 
35 

60 
34 

60 
36 

60 
S3 

60 
36 

68 
36 

65 

40 

72 
31 

70 
38 

33 

33 

60 

36 

35 
35 

48 
32 

46 
27 

54 
29 

53 

25 

46 

10 

30 
10 

38 

12 

45 

26 

56 
38 

53 

35 

45 
25 

30 
27 

50 
22 

55.1 
31.2 

JFP5EV  CITY 

MAX 

MIN 

60 
38 

64 
42 

59 
46 

63 

42 

60 
41 

54 

44 

60 
42 

62 
46 

67 
44 

69 
45 

57 
30 

66 
48 

71 
31 

59 

49 

63 
43 

55 

49 

33 

45 

52 

42 

56 

40 

62 

40 

45 

29 

33 

29 

43 
28 

48 
34 

57 
39 

38 

91 

52 
41 

49 
41 

54 
38 

38 
28 

56.3 
41.5 

LAMBERTvILLE 

MAX 
MIN 

64 
25 

67 
30 

63 

37 

66 
33 

62 

30 

56 
44 

64 
35 

62 
32 

66 

30 

68 
33 

66 
39 

72 
36 

73 

30 

66 
44 

66 
28 

55 
38 

63 

41 

53 

37 

50 
33 

64 
38 

44 
26 

35 
21 

46 
14 

52 

21 

56 
27 

61 
51 

54 
35 

64 
28 

55 

43 

44 
30 

58.9 
33.6 

LAYTON  2 

MAX 

MIN 

68 

19 

65 

29 

65 
24 

52 
26 

50 
32 

63 
31 

62 

30 

67 
30 

70 
35 

54 

37 

45 

37 

71 
45 

58 

22 

64 

28 

57 

40 

51 
29 

49 
22 

58 

30 

51 
19 

41 
12 

33 

7 

42 

8 

46 
15 

57 
33 

59 
32 

50 
23 

49 
32 

51 
27 

56.1 
26.9 

LITTLE  FALLS 

MAX 

MIN 

61 
28 

65 

34 

67 
39 

65 

37 

66 
32 

65 
39 

36 
37 

68 
36 

65 
32 

68 
37 

72 
43 

60 
38 

74 

40 

73 

47 

61 
33 

66 
42 

61 
44 

55 
35 

53 
31 

64 

38 

52 

29 

49 
22 

36 

17 

45 
23 

52 
30 

62 
39 

60 
44* 

55 
33 

33 

40 

55 

30 

60.1 
35.0 

LONG  VALLEV 

MAX 

MIN 

59 
19 

61 
26 

65 
33 

61 
28 

65 
25 

58 

40 

53 
38 

63 
29 

61 
28 

64 
30 

66 
42 

60 
30 

n 

41 

TO 
42 

58 
22 

64 
34 

59 

41 

50 
28 

50 
26 

60 

30 

60 
20 

41 

18 

32 
11 

42 
17 

50 
30 

59 
34 

57 
38 

51 
25 

50 
42 

51 

30 

57,0 
29.9 

MORRIS  PLAINS  1  - 

MAX 
MIN 

58 

23 

61 
32 

62 
35 

62 
33 

6* 
28 

59 
35 

54 
38 

64 
33 

62 

31 

65 

36 

68 
39 

39 

33 

71 
37 

70 
46 

57 
28 

64 
34 

60 
42 

52 

30 

50 
28 

60 
37 

52 
25 

42 

19 

32 

15 

42 
19 

47 
24 

58 

38 

58 
42 

52 

26 

51 
37 

52 
29 

56.9 
31.8 

^NEWARK  wB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

6* 
37 

65 
44 

60 

47 

62 

43 

62 

41 

56 
45 

64 
44 

64 
44 

68 
44 

70 
46 

59 

50 

70 
42 

71 
55 

60 
48 

65 
40 

60 
49 

53 

44 

52 

42 

57 
40 

54 
38 

45 
28 

34 
23 

44 
23 

49 

30 

56 
40 

59 
52 

54 

40 

53 
3S 

55 

39 

39 
26 

57.9 
40.8 

NFWTON 

MAX 

Mm 

36 
20 

62 
23 

64 
32 

62 
28 

63 
26 

55 

31 

30 
36 

64 
30 

60 
26 

65 
30 

68 
33 

59 
34 

49 
36 

71 
46 

35 

20 

63 
24 

57 
39 

49 
31 

48 
19 

60 
32 

49 
21 

40 
18 

31 
10 

41 
14 

49 

!  9 

60 
36 

57 

40 

55 

2  4 

52 

34 

51 

30 

56.2 
28.1 

PATERSON 

MAX 

Mm 

60 
33 

65 
38 

65 
44 

64 
40 

63 
36 

63 

44 

55 

42 

65 
43 

64 
40 

68 
45 

70 
48 

60 
43 

70 

45 

71 
48 

62 

40 

65 
44 

60 
45 

53 

41 

53 

36 

63 
40 

53 

32 

46 
22 

34 
21 

43 
22 

43 

28 

*44 

58 

40 

61 
36 

53 

44 

33 

31 

58.8 
38.6 

PHILLIPSBURG 

MAX 

Mm 

62 
23 

64 

30 

65 
38 

66 
32 

65 
30 

62 
43 

66 
36 

65 
33 

67 
28 

68 
33 

66 

38 

67 
38 

72 
52 

72 

45 

66 
26 

65 

56 

62 

41 

35 

37 

53 

32 

58 
27 

63 
26 

41 

20 

46 
15 

52 

20 

53 
29 

60 
50 

55 

43 

53 

29 

34 
43 

49 
29 

60.4 
33.1 

PLAINFIELO 

MAX 

Mm 

63 
27 

66 
32 

61 
39 

64 
35 

61 
30 

38 
43 

63 
34 

63 
34 

68 
31 

69 
36 

59 
41 

71 
39 

71 
46 

60 
47 

64 
30 

59 
41 

53 

42 

52 
35 

57 
33 

62 

45 

45 
27 

32 
19 

44 
15 

50 
23 

60 
31 

59 
52 

53 

38 

53 
35 

52 

46 

46 

30 

57.9 
35.3 

SOMERV1LLE 

MAX 

Mm 

62 

24 

66 
31 

61 
37 

64 
34 

60 
28 

35 

30 

63 
37 

62 
32 

66 
29 

69 
35 

61 
39 

70 
36 

71 
45 

64 

38 

65 
27 

54 
39 

61 
42 

52 

33 

51 
31 

66 
41 

43 
25 

34 
19 

44 
13 

50 
21 

56 
28 

60 
49 

33 

38 

52 
34 

52 

42 

43 
31 

57.6 
32.9 

SUSSEX 

#    •    • 

MAX 

Mm 

67 

so 

65 

30 

65 

30 

69 
29 

67 
27 

35 

28 

31 
33 

64 
34 

63 
27 

70 
29 

70 
29 

56 
35 

70 
35 

72 
43 

57 
27 

67 
26 

57 
39 

49 
31 

50 
25 

61 
29 

52 
24 

43 
16 

34 
13 

42 
13 

32 
17 

60 
33 

59 

37 

52 
29 

51 
32 

52 
26 

58.1 
28.7 

SOUTHERN             02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

MAX 

Mm 

6* 
28 

66 
31 

62 
36 

63 
37 

67 
40 

58 

39 

62 

34 

62 
35 

66 
39 

68 
35 

64 
43 

72 
41 

7* 

55 

64 
32 

69 
31 

65 
42 

64 
39 

36 

33 

62 
41 

66 
29 

47 
25 

35 

16 

45 
11 

52 

20 

61 
32 

60 
48 

56 

30 

57 
29 

58 
38 

39 
26 

60.1 
33.8 

AUDUBON 

MAX 

Mm 

65 
31 

67 
34 

39 

41 

66 
39 

64 
38 

57 
45 

64 
35 

62 

37 

67 
38 

69 
38 

66 
45 

73 
40 

7: 

56 

64 
44 

68 
35 

63 

48 

65 
42 

56 

41 

59 

40 

66 
32 

46 
30 

35 
22 

46 

20 

56 
27 

62 

39 

61 

50 

57 
35 

59 
33 

56 
42 

42 
28 

60.4 
37.5 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

MAX 

Mm 

65 
24 

69 
28 

59 
36 

65 
33 

63 
32 

60 
42 

64 
28 

64 
29 

67 
29 

69 
29 

67 
37 

70 
39 

72 

54 

67 
43 

68 
28 

68 
27 

65 

37 

56 
35 

60 
35 

64 

45 

48 
25 

45 
17 

45 
11 

56 
22 

59 
31 

62 

49 

60 
31 

57 
29 

59 

47 

51 

30 

61.6 
32.7 

BURLINGTON 

MAX 

Mm 

63 
36 

67 
37 

62 

46 

65 
44 

65 
39 

60 
46 

63 

42 

60 
39 

66 
39 

70 
38 

65 

46 

76 
40 

72 
34 

66 

51 

67 
33 

51 

67 

66 
44 

56 
44 

55 
41 

60 
42 

45 
33 

37 
2  3 

46 
22 

55 

28 

60 
26 

62 

50 

35 

44 

56 
39 

55 

45 

46 
29 

60.0 
39.6 

CHATSWORTH 

MAX 

Mm 

64 
27 

66 

27 

63 
38 

65 
33 

67 
29 

57 
43 

62 
31 

62 
31 

65 

31 

69 
33 

68 
37 

73 
32 

73 
40 

66 
43 

68 
26 

64 
35 

66 

37 

55 
35 

58 
32 

66 
43 

46 
23 

38 

14 

46 
11 

54 

19 

61 
28 

60 
36 

57 
37 

55 
27 

57 
42 

50 
30 

60.7 
31.7 

FREEHOLD 

MAX 

Mm 

62 

30 

57 
38 

62 
39 

61 
41 

68 
36 

56 
42 

60 
34 

61 
37 

64 
36 

69 
39 

66 

♦7 

74 
37 

72 
37 

61 
44 

65 
33 

5} 
43 

63 
38 

53 
38 

53 

37 

64 

40 

46 
30 

34 
19 

45 
16 

52 
27 

59 
37 

61 
52 

54 
41 

52 

37 

58 
44 

44 
30 

58.4 
37.3 

GIASSBORO 

MAX 

Mm 

61 
31 

64 
36 

69 
39 

61 
37 

60 
42 

64 
42 

63 
35 

57 
34 

61 
35 

65 
37 

68 
42 

65 
40 

72 

46 

47 

63 
35 

6S 
42 

65 
42 

3? 
42 

56 
39 

65 

40 

54 
31 

46 
16 

36 

18 

46 
25 

56 

30 

61 
48 

60 
42 

55 
33 

37 
37 

53 

32 

60.0 
36.6 

HAMMONTON  2  NNE 

MAX 

Mm 

58 
35 

62 

37 

69 
39 

61 
39 

65 
40 

66 
45 

55 
33 

62 
34 

63 
39 

64 
39 

68 
45 

67 
41 

t* 

48 

71 
46 

62 

34 

6T 
44 

65 
43 

55 

42 

55 
39 

65 
40 

35 

32 

47 
20 

35 

18 

46 
23 

58 
29 

61 
49 

60 
42 

55 
31 

59 

37 

51 

30 

60.0 
37.2 

H1GHTST0WN  1  N 

MAX 

Mm 

62 
26 

64 

33 

39 

47 

61 
33 

63 

34 

55 

42 

60 
32 

61 
33 

64 
3* 

68 
33 

65 
43 

71 
35 

71 
54 

63 
42 

63 

30 

55 

40 

63 

40 

52 

40 

50 
34 

65 

44 

47 
29 

36 

20 

43 

16 

52 
23 

59 
29 

60 
52 

56 
39 

52 
33 

55 

45 

45 

30 

58.0 
35.6 

INOIAN  MILLS  2  N 

MAX 

Mm 

63 
23 

70 
28 

60 
36 

65 
30 

67 
33 

56 

44 

61 
27 

63 

28 

64 
29 

69 

30 

67 
38 

74 
32 

72 
55 

61 
44 

68 
25 

60 
39 

65 
39 

54 

38 

56 
31 

65 

34 

44 
25 

35 

18 

45 
10 

55 

18 

59 

26 

61 
49 

54 
37 

55 

26 

57 
43 

44 
28 

59.6 
32.1 

MILLVILLE 

MAX 

Mm 

58 
32 

63 

34 

70 
40 

63 
39 

66 
36 

65 
43 

57 
34 

63 
33 

63 
39 

63 
36 

69 
42 

68 
39 

14 

43 

73 
48 

62 
32 

69 

3B 

66 
44 

58 
40 

56 
38 

65 
42 

54 
31 

47 
22 

37 
17 

46 
23 

56 
27 

62 

49 

61 
42 

57 

34 

5B 

43 

31 
33 

60.7 
36.4 

MtLLVILLE  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

62 

31 

69 
33 

63 
39 

66 
37 

64 

37 

56 
37 

61 
33 

63 
33 

63 
39 

67 
36 

66 

41 

71 
40 

72 
36 

62 
35 

67 
31 

65 

47 

65 

40 

56 
39 

61 
44 

63 
29 

46 
27 

34 
16 

46 

14 

55 

24 

62 
36 

60 
50 

56 

36 

57 
34 

36 
39 

39 
26 

39.8 
35.4 

MOORESTOWN 

MAX 

Mm 

62 
28 

69 
32 

59 
42 

64 
35 

6* 

37 

36 
42 

63 

34 

60 

34 

64 
35 

69 

36 

66 
42 

71 
38 

72 
17 

62 
36 

67 
32 

65 
45 

57 
42 

35 

37 

63 

40 

66 
30 

44 
26 

33 

21 

45 

17 

56 
25 

62 
34 

61 
49 

55 

32 

57 
31 

56 
38 

38 
24 

59.4 

33.0 

NFw  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 

Mm 

62 

30 

63 
36 

60 
42 

63 

42 

63 
33 

56 
44 

62 

39 

62 
39 

65 
39 

69 
40 

63 

44 

70 
38 

71 
59 

66 
46 

64 
33 

59 
44 

63 

41 

53 

40 

50 
37 

65 

44 

45 
30 

37 
20 

44 
17 

48 
26 

57 
35 

60 
51 

58 

41 

52 
36 

54 

47 

48 
31 

38.4 
38.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
NOVEMBER  1964 


Station 

Day  of  Month 

■ 
a 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NEW    MONMOUTH 

MAX 
MTM 

62 

60 

58 

58 

67 

57 

61 

61 

65 

69 

67 

68 

70 

76 

65 

58 

63 

52 

50 

65 

48 

39 

45 

50 

56 

60 

56 

31 

57 

46 

98.9 

PFMBERTON    3   E 

MAX 
MB) 

63 
25 

67 
29 

65 
39 

65 
32 

69 
31 

38 

40 

62 

30 

62 

31 

65 

30 

69 
31 

67 
38 

74 
34 

7? 

49 

65 

46 

68 
28 

58 

41 

65 

40 

55 

36 

53 
33 

65 

47 

47 
27 

39 
19 

46 
13 

55 

20 

61 
31 

61 
30 

60 
33 

55 
29 

56 

44 

46 
30 

60.6 
33.5 

SEABROOK    FARMS 

MAX 

M1N 

62 
31 

68 
34 

61 
40 

63 
35 

64 
39 

57 
46 

61 
35 

62 
33 

63 
35 

66 

37 

63 
42 

70 
38 

71 

44 

62 
45 

66 
31 

66 

42 

56 
40 

55 

40 

50 
39 

64 
42 

51 

30 

45 

20 

35 

18 

55 
24 

62 
29 

60 

50 

55 

39 

55 
35 

57 
36 

32 

39.6 
35.9 

SHTLOH 

MAX 

M1N 

63 
35 

68 
35 

61 
40 

65 
39 

63 
39 

59 
44 

62 
37 

63 
34 

64 
39 

66 
42 

65 

47 

70 
42 

71 
54 

64 
45 

67 
S3 

65 
46 

64 
41 

55 
42 

56 
38 

63 
38 

45 

20 

35 

20 

45 

16 

53 

25 

58 
37 

61 
48 

55 

43 

57 
35 

56 
45 

46 
26 

59.5 

37.7 

TOMS    RIVER 

MAX 

MTN 

63 
27 

66 

30 

60 
35 

61 
33 

66 

30 

63 

40 

62 

30 

62 
32 

65 
32 

70 
33 

68 

37 

75 
34 

73 

32 

72 
43 

TO 
26 

64 
37 

6T 
38 

54 
35 

54 
32 

38 
42 

30 
27 

43 
17 

47 
13 

52 
22 

58 
26 

60 
34 

56 
37 

63 

28 

57 
48 

50 
28 

61.0 
32.6 

TRENTON    KB    CITY 

MAX 

MIN 

61 
36 

64 
42 

61 
45 

64 

45 

61 

40 

54 
45 

62 
42 

60 

43 

64 
42 

68 
44 

64 

47 

70 
42 

71 
16 

60 
46 

64 
40 

64 
45 

55 

42 

53 

43 

58 

40 

66 
36 

42 
27 

32 

22 

45 
24 

54 
33 

61 

38 

60 
51 

53 

40 

54 

38 

55 

39 

39 
25 

38.0 
39.9 

TUCKERTON 

MAX 
MTM 

WOOOSTOwN 

•        •        * 

MAX 

MIN 

63 
29 

68 
32 

65 
32 

63 
42 

58 
36 

63 
30 

62 
32 

65 
31 

67 
34 

63 
40 

72 
36 

73 
13 

67 
45 

67 
JO 

61 
42 

66 
43 

55 

38 

54 
37 

66 

40 

45 
21 

38 
22 

45 
16 

54 
21 

60 
32 

63 
51 

56 
38 

58 
32 

57 

44 

45 
29 

60.0 
35.0 

COASTAL                               03 

ATLANTIC   C!TY 

MAX 

MTN 

63 
38 

62 
43 

58 
48 

58 
45 

60 

48 

36 
44 

62 

38 

59 

43 

65 
42 

64 
43 

60 
51 

62 
52 

72 

57 

63 

48 

61 
44 

67 
55 

66 
45 

56 
46 

61 
47 

61 

37 

47 

29 

36 
21 

44 
26 

93 
33 

59 
51 

60 
31 

56 

44 

58 

5  0 

57 

41 

41 
28 

58.2 
42.9 

CAPE    MAY    3    W 

MAX 

MIN 

60 
37 

63 
43 

63 
46 

62 

49 

65 

45 

61 
47 

60 
43 

61 
49 

64 
52 

66 
54 

65 

56 

66 
54 

63 

40 

63 

54 

65 
51 

57 
52 

60 
46 

66 

47 

60 
34 

45 

2  9 

48 

24 

56 
3* 

56 
47 

60 
31 

58 

49 

59 
41 

38 

49 

51 
34 

59.8 
45.0 

LONG    BRANCH 

MAX 
MIN 

38 
33 

62 
39 

57 

44 

59 

40 

68 
37 

34 

41 

60 
38 

59 
40 

64 
38 

66 
41 

39 

44 

65 

38 

71 

36 

58 
40 

63 
36 

65 
42 

52 

40 

52 

40 

62 

36 

65 
34 

45 
29 

3  2 
21 

46 
19 

49 
28 

59 

34 

59 
48 

53 

41 

56 

44 

56 
38 

38 
25 

57.1 
37.3 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day 

01  Month 

3.  m 

H       < 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•        »        • 
NORTHERN 

01 

CANOE    BROOK 

EVAP 

.09 

.07 

.06 

.06 

.08 

.00 

.06 

.04 

.06 

.06 

.07 

.02 

.02 

.14 

.06 

m 

m 

. 

. 

. 

m 

. 

. 

. 

. 

a 

_ 

. 

. 

. 

. 

WIND 

to 

13 

29 

9 

14 

32 

29 

11 

12 

12 

17 

21 

33      56 

14 

10 

45 

97 

20 

48 

14 

39 

33 

2T 

17 

10 

92 

20 

54 

29 

911 

MAX 

73 

61 

62 

73 

63 

35 

59 

63 

62 

63 

63 

97 

63 

67 

50 

• 

MIN 

43 

42 

44 

43 

43 

43 

4* 

44 

44 

49 

46 

90 

90 

49 

34 

• 

ft        ft        » 
SOUTHERN 

02 

SEABROOK   FARMS 

FVAP 

.09 

.07 

.09 

.04 

.08 

.08 

.09 

.09 

.04 

.07 

.07 

.05 

.08    .16 

.10 

.07    .04 

.13 

.10 

ft 

.02 

.19 

. 

. 

. 

.21 

.09 

. 

. 

. 

2.549 

WIND 

29 

11 

31 

18 

24 

62 

91 

18 

9 

18 

19 

20 

39      66      28 

21      63 

62 

44 

121 

42 

100 

41 

51 

47 

149 

72 

■ 

■ 

14166 

MAX 

62 

63 

60 

63 

60 

39 

61 

37 

62 

62 

62 

63 

65      60      61 

56      99 

97 

58 

56 

• 

• 

- 

- 

60 

59 

- 

- 

- 

60.3 

MIN 

39 

39 

40 

41 

42 

49 

40 

40 

41 

42 

43 

43 

45 

45 

40 

40 

43 

49 

42 

42 

99 

* 

• 

* 

• 

42 

42 

" 

* 

* 

41.7 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  direction 

Wind         speed 

m    p.  h. 

Relative    humidity   averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

O      •     99 
5     3     a 

a.   a  m 

* 

a 

3 

Station 

a 
> 
a. 

fit 

SB! 
o,-n  a 

■ 
B 

• 
> 
< 

1    - 

ft!  1 

J2 
o       1 
|  -8  J 
a     J 

JO 

_  B 
°  "S 
5  £ 
«  2 
as 

EAST 
1    AM 

ERN   STA 

7   AM 

NDARD    T 
1     PM 

I  ME 
7    PM 

ft 
o 

« 

8 
3 

5 

i 

o 

0> 

1 

o 
en 

01 

1 

ft 
<-)  ft 

"3 
o 

hi 

ATLANTIC    CITY   WB   AIRPORT 

31 

7 

9.8 

29++ 

15 

25 

81 

84 

51 

74 

3 

4 

2 

1 

0 

0 

10 

67 

4.3 

ATLANTIC    CITY 

- 

- 

12.0 

37++ 

NW 

20+ 

- 

- 

- 

" 

- 

3 

4 

0 

0 

0 

- 

- 

- 

LONG    BRANCH 

w 

12 

11.4 

46 

SE 

25 

- 

70 

569 

60 

1 

3 

3 

2 

0 

0 

9 

63 

5.0 

NEWARK   WB   AIRPORT 

23 

8 

9.8 

38++ 

31 

16 

66 

71 

49 

58 

1 

3 

3 

2 

0 

0 

9 

- 

5.0 

TRENTON  WB   CITY 

NW* 

- 

8.0 

30 

SE* 

25 

- 

- 

- 

- 

1 

4 

3 

0 

1 

0 

9 

66 

4.7 

TO  6  COMPASS  POINTS  ONLY 
NOON 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DI 

Ul 

,Y 

sc 

J>1L 

'1 

Kl 

4R 

KH 

A'l 

'U 

RE 

s 

>ll  W  /I  li -,i  < 
<OVTM8ER  1964 

STATION  AND  DEPTH 

!  <..y  ol  in.  .nth 

• 

'i 

' 

2 

1 

4 

5 

<■ 

: 

8 

9 

10 

n 

ia 

1 i 

14 

IS 

16 

17 

18 

I'l 

20 

21 

22 

23 

24 

."■ 

26 

•  '/ 

28 

20 

30 

31 

I 

RUTGERS  MICRO  MET  STA 

PLOT  •  1 

1  INCH 

MAX 
MIN 

9  1 

45 

53 

46 

54 

-.8 

5* 
47 

51 

52 

48 

53 

47 

n 

47 

54 

47 

54 
47 

54 

48 

55 

48 

39 

51 

53 

48 

53 

45 

52 

48 

51 
46 

49 
45 

49 

45 

52 

45 

45 
41 

41 
37 

39 

3  5 

43 
36 

39 

52 

47 

49 

44 

46 
43 

48 
44 

44 
40 

30.3 
44.8 

2  INCHES 

MAX 

MIN 

53 

46 

52 

46 

53 
48 

53 

48 

51 
46 

52 

48 

53 

48 

93 

47 

54 

47 

53 

47 

53 
48 

St 

48 

54 

51 

52 
48 

52 

46 

52 

48 

50 

47 

49 
45 

49 

45 

51 

46 

46 
42 

42 
38 

40 
36 

43 
37 

5S 
39 

51 
47 

48 
44 

46 
43 

48 
44 

44 
40 

30.1 
43.1 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

92 

51 
48 

92 

49 

52 

49 

50 

47 

51 

49 

52 

48 

52 

48 

52 
48 

52 

48 

52 

49 

53 

49 

53 
52 

52 

49 

51 

47 

51 
49 

50 

48 

49 
46 

49 
46 

50 
47 

47 
43 

43 
40 

40 
38 

43 
38 

52 

40 

49 
48 

48 
45 

46 
44 

47 
45 

45 
42 

49.5 
46.2 

8  INCHES 

MAX 

MIN 

92 

90 

51 
50 

52 
90 

52 

50 

51 

49 

51 
50 

51 
50 

51 
50 

51 
50 

52 

50 

52 
50 

53 
51 

53 
52 

52 
51 

51 
49 

51 

50 

51 
49 

49 
48 

'.9 
48 

50 
49 

49 
46 

46 
42 

43 
41 

42 
41 

46 
42 

48 
48 

48 

46 

46 
46 

47 
46 

47 
44 

49.5 
48.0 

16  INCHES 

MAX 
MIN 

54 
S3 

53 
52 

93 

53 

53 
52 

52 
52 

52 
52 

52 
52 

52 

52 

52 
51 

52 

51 

52 
52 

53 

52 

53 
52 

53 

52 

52 

51 

52 

51 

52 

51 

51 

50 

51 
50 

51 
51 

51 
49 

49 
47 

47 

4  6 

46 
45 

46 
45 

48 
46 

48 
47 

48 
48 

48 
48 

48 
47 

50.8 
30.1 

32  INCHES 

MAX 
MIN 

95 

55 

55 
55 

55 

54 

55 

54 

54 
54 

54 
54 

54 
54 

54 
54 

54 
53 

54 
53 

53 
53 

53 
53 

53 

5  3 

53 

53 

54 

53 

54 
53 

53 

53 

53 
53 

53 

5.' 

52 
52 

52 
52 

52 
51 

51 
50 

50 
49 

50 
49 

49 
49 

49 

49 

50 
49 

50 
49 

50 
49 

52.6 
52.2 

PLOT  *  2 

1  INCH 

MAX 
MIN 

60 
33 

60 
37 

59 

42 

60 
39 

52 

37 

55 

40 

59 
38 

59 

39 

59 
38 

61 

40 

58 

44 

62 
42 

o.1 
47 

60 
40 

59 
36 

54 
43 

52 

39 

53 
38 

51 
41 

53 
34 

45 
30 

30 
27 

31 
26 

37 
29 

54 

32 

56 

43 

52 

36 

47 
35 

49 
35 

36 
31 

52.9 
37.1 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

96 

35 

58 
38 

58 
43 

59 
40 

54 
38 

54 
41 

57 
39 

57 
40 

58 
39 

59 

41 

57 

44 

60 

43 

61 

48 

58 
42 

58 
37 

54 
44 

51 
40 

52 
39 

50 

42 

52 
36 

44 
32 

32 
29 

31 

27 

38 

30 

53 

33 

54 
43 

51 
37 

47 
36 

49 
36 

36 
32 

52.0 
38.1 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

55 
38 

56 

40 

55 
44 

56 
42 

52 

40 

53 

43 

55 
41 

55 
42 

56 
41 

56 

42 

55 
46 

58 
45 

59 

50 

56 

44 

56 

40 

53 
46 

50 
42 

50 
41 

50 
41 

51 

39 

43 
34 

34 
31 

31 

30 

37 
31 

51 

3  3 

53 
45 

50 

39 

47 
38 

48 
38 

38 
34 

50.6 
40.0 

8  INCHES 

MAX 

MIN 

51 

44 

52 
45 

52 

48 

52 

46 

50 
45 

50 
47 

51 

45 

52 

46 

52 

45 

53 

46 

52 

48 

54 
48 

54 
52 

53 
49 

52 
45 

51 

48 

51 

46 

48 

45 

48 
44 

50 

44 

44 

40 

40 
36 

36 
34 

36 

34 

47 

36 

50 
47 

47 
39 

46 
42 

47 
43 

43 
38 

48.8 
43.9 

MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24  HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

PLOT  *1  -  SLOPE  OF  GROUNDi   FLAT.   SOIL  TYPE,   LOAM.   GROUND  COVER.   KENTUCKY  BLUEGRASS. 
CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK  POTENTIOMETER. 


INSTRUMENTATION!   COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES 


PLOT  »2  -  SLOPE  OF  GROUND,   FLAT.   SOIL  TYPE,   LOAM.   GROUND  COVER,   BARREN.   INSTRUMENTATION,   BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER- 
CONS TAN TAN  THERMOCOUPLES. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


Station 

Day  ot  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•   •   • 
NORTHERN           01 

FLEMIN6T0N  1  Nf. 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

LAMBERTVILLE 

SNOWFALL 

$N  ON  GND 

T 

MORRIS  PLAINS  1  M 

SNOWFALL 
SN  ON  6ND 

T 

PLAINFIELO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

#    •   • 
SOUTHERN           02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  6ND 
WTR  EQUIV 

T 

FREEHOLD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

HISHTSTOwN  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

INDIAN  WILLS  2  w 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

MILLVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  6ND 

T 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

PEMBERTON  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

TRENTON  MB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.1 

»   •   « 
COASTAL            03 

LONG  BRANCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


++ 

§ 

P 

OBSERVATION 

6 

z 

W 

H 

§ 

Q 

TIME  AND 

z 

0 

0 

P 

TABLES 

STATION 

(3 

1 

a 

COUNTY 

< 

5 

3 

z 
o 

< 
> 

a 

OBSERVER 

1 

St 

I 

I 

ALLENDALE 

0100 

01 

BERGEN 

B 

41  02 

74  08 

270 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

■■'■'11 

02 

ATLANTIC 

39  27 

74  35 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

rATLANTIC  CITY 

1.1??, 

ATLANTIC 

39  23 

74  26 

11 

MID 

MID 

STATE  MARINA 

AUDUBON 

02 

CAMDEN 

39  53 

75  05 

IIP 

IRVIN  J.  NYGREN 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

0528 

02 

BURLINGTON 

39  37 

74  26 

30 

N.J.  FORESTRY  SERVICE 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

02 

CAPE  MAY 

39  15 

74  32 

30 

5P]   5P 

BELLEPLAIN  STATE  FOREST 

8ELMAR  2  SW 

0721 

MONMOUTH 

74  04 

7A 

WALTER  J  SCHANCK 

BELVIOERE 

0729 

01 

WARREN 

2 

40  50 

75  05 

275 

7A 

7A 

CLEMENT  HAUPT 

BERNARDSVILLE  2  E 

SOMERSET 

e 

40  43 

74  32 

240 

7A 

BERNARDS  WATER  COMPANY 

BLACKWELLS  MILL? 

0947 

01 

SOMERSET 

10 

40  29 

74  35 

27 

7A 

HENRY  M.  MILLER 

600NTON  1  SE 

0907 

01 

MORRIS 

6 

40  54 

74  24 

280 

AA 

8A 

JERSEY  CITY  WATER  WORKsj 

BOUND  BROOK  2  W 

D-52  7 

01 

SOMERSET 

10 

74  34 

50 

8A 

AMERICAN  CYANAMID  CO.   , 

01 

SUSSEX 

5 

41  09 

74  45 

560 

7A 

ALBERT  M.  DAVENPORT 

1211 

02 

BURLINGTON 

2 

40  05 

74  52 

12 

6P 

6P 

PUBLIC  SVC.  E.  *  G.  CO.! 

CANISTEAR  RESERVOIR 

1327 

SUSSEX 

8 

41  07 

74  30 

1040 

8A 

NEWARK  WATER  DEPARTMENT 

133S 

ESSEX 

6 

40  45 

74  21 

160 

8A 

SA 

9A 

COMMONWEALTH  WATER  CO. 

CANTON 

SALEM 

2 

39  28 

75  25 

20 

9A 

GERTRUDE  S.  WILLIS 

CAPE  MAY  3  W 

1351 

CAPE  MAY 

1 

38  57 

74  58 

10 

5P 

c 

N.WEST  MAGNESITE  CO. 

CEDAR  GROVE 

I-7? 

01 

ESSEX 

6 

40  52 

74  13 

400 

8A 

J.  A.  PLUNKETT 

CENTERTON 

1512 

02 

SALEM 

6 

39  31 

75  10 

BO 

: 

C  W  THORNTHWAITE  ASSOC 

CHARLOTTEBURG 

1582 

01 

PASSAIC 

a 

41  02 

74  26 

760 

?J  7^ 

H 

NEWARK  WATER  OEPT. 

CHATHAM 

1590 

MORRIS 

40  45 

74  22 

185 

1  •«] 

CHATSWORTH 

1596 

02 

BURLINGTON 
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EVAPORATION  ;.  SM  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wintl"  table.     Max  unci  Mln  In  "Evaporation  and  Wind"  table 

i -ui  as  recorded  chli  i  ending  at  time  of  obaervfl 

WATER  EQU1VALKN1  .round"  table  a  -  >    >f  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Sample*  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  point* 

it  ly.  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  In  apparent  Inconatatenclee  in  the  record, 

SNOWFALL:       Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmalological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,   include  snow  and  aleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow, 
sleet,   .11' 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956, 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES;        Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for   monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatclogical  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++       Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*      Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

//       Gage  is  equipped  with  a  windshield, 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using     a   ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  ram. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.      Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

H       Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter   located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;    however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but   for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   were  either  missing  or  received  too   late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,    D.   C.    20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc. ,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,   price  15  cents.     Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Cllmatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 

Subscription  Price:        20  cents  per  copy,   monthly  and  annual,    $2.  50  per  year.       (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.   C.    20402. 
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NEW  JERSEY  -  DECEMBER  1964 


SPECIAL   WEATHER   SUMMARY 


The  Drought  Severity  Index,  developed  by  Wayne 
Palmer  of  the  Weather  Bureau's  Office  of  Clima- 
tology in  Washington,  D.  C,  shows  that  incipient 
drought  conditions  began  in  New  Jersey  in  August 
1961.  Drought  conditions  have  persisted  for 
more  than  three  years,  according  to  this  index, 
reaching  a  maximum  severity  at  the  end  of 
November  1964.  The  precipitation  of  December 
has  alleviated  the  severity  only  slightly,  and 
it  is  too  early  to  determine  whether  or  not  the 
drought  is  about  to  end. 


For  the  36-year  period  from  1929  through  1964, 
only  three  droughts  other  than  the  current  one 
have  extended  for  more  tnan  nine  months.  These 
were  the  14  months  from  April  1941  through 
May  1942,  the  24  months  from  August  1953 
through  July  1955,  and  the  39  months  from 
July  1929  through  September  1932.  The  current 
drought  is  now  the  longest  and  the  most  severe 
during  the  period  covered  by  this  study. 

Donald  V.  Dunlap 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Office 

%  General  Delivery 

Trenton,  New  Jersey   08608 
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4.5 
4.5 

T 
4.0 
4.0 

3 

1 

T 

3 

6 

6 
2l» 
20 

2 
5 

4 
4 
5 

0 

1 

0 

1 
1 

SLSSEX 

37.9 

19.2 

28.6 

-  1.6 

67 

26 

6 

21 

1122 

0 

9 

28 

0 

3.06 

.   .30 

.82 

2B 

5.0 

3 

20 

9 

1 

0 

DIVISION 

32.2 

•   .2 

4.40 

.84 

4.1 

•    ft    ft 
SOUTHERN            02 

ATLANTIC  CITY  KB  Ap 

ALOLBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BLRLINGTON 

CHATSWORTH 

46.0 
45.7 

48.; 

45.5 

47.0 

27.5 

30,5 
29.5 
30.4 
27.8 

36.8 
38.1 
39.0 
38,0 
37,4 

.2 

2.0 

63 
69 
67 
69 
68 

25 
25 

25 

26. 

25 

6 
18 

5 
17 

6 

19 

19* 

19 

19 

19 

869 
824 
801 
831 
846 

0 

0 
0 
0 
0 

4 
1 
1 

2 
0 

20 
19 
18 
18 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

3,47 
5.24 
3.24 
5.88 
5.31 

.25 

-   .41 
2.82 

1.12 
1.53 
1.05 
1.23 
1.76 

12 
27 
12 
12 
12 

1.0 
1.3 

2.0 
2.2 

1 
1 
T 
1 

20 
20 
21« 
20 

7 
8 
7 
8 

7 

2 
4 
1 
5 
4 

1 

2 
1 
2 
2 

FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  M 

43.8 
45.7 
44.5 
42.9 
45.7 

29.2 

29.0 
28.5 
28.8 
27.5 

36.5 

37,4 
36,5 
35,9 
36,6 

1.8 

•   .6 
1.6 

1.8 

69 

69 
70 
68 
69 

2S 

26 
26 
25 
25 

12 
15 
13 
13 

6 

19 
19 
19 
19 
19 

B76 
849 
876 
894 
874 

0 
0 

0 
0 
0 

2 
1 

3 
3 
3 

20 
21 
22 
20 
21 

0 

0 
0 
0 
0 

4.67 
4.58 
4,78 
4.92 
5,20 

1.22 

1.05 
1.89 
1.97 

1.41 
1.57 
1.28 
1.43 
1.73 

4 
12 
13 

4 
12 

3.2 

T 

3.1 
1.3 

3 

0 

2 

T 

20 

22. 
22. 

8 
7 
8 
7 
6 

4 
2 
3 
4 
4 

2 
2 

1 
2 

MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOViN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEW  MONMOUTH 

45.5 
46.4 
44.5 
43.3 
44.3 

27.4 
29.4 
29.0 
28.5 
26.5 

36,5 

37,9 
36.8 
35.9 
35,4 

2.0 
1.7 

68 
65 
69 
69 
69 

26 
25 
25 
25 
25 

12 

7 
14 
11 
10 

19 
19 
19 
19 

19 

879 
833 
868 
892 
910 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
2 

1 
3 

1 

23 
18 
19 
20 
22 

0 
0 
0 

0 
0 

3.57 
3.78 
5.29 
5,07 
5.21 

2.38 
1.90 

1.26 
1.32 
1.09 
1.42 
1.42 

12 
12 

28 

4 
4 

2.0 

T 
2.0 
3.5 

2.0 

1 
0 
2 
3 

2 

20 

20 

20 
20 

8 
7 
8 
9 
B 

2 
2 

5 

4 
3 

1 

1 
2 
2 

2 

PEMBERTON  3  E 

SEABROOK  FARMS 

SHILOH 

TOMS  RIVER 

TRENTON  WB  CITY          R 

45.4 
45.  5M 
45.8 
46.5 
43.3 

29.2 

28.  6M 
30.4 
28.8 
30.3 

37,3 

37. 1M 
38.1 
37.7 
36,8 

1.7 
2.0 
1.6 

70 
69 
67 
68 
68 

25 
25 
25 
25 
25 

11 
15 
15 
9 
16 

19 
19 
19 
19 
19 

851 
871 
826 
842 
867 

0 

0 
0 
0 
0 

1 

2 
1 
2 
3 

20 

20 
19 
20 
19 

0 

0 
0 
0 
0 

5.28 
3.84 
3.70 
5.60 
4,63 

2.20 

.64 

1.76 

1.78 
1.13 
1.19 
1.68 
1.13 

12 
28 
12 
12 

4 

2.0 

.0 

.0 

2.0 

2.4 

1 

0 
0 

2 

20 

20 

a 

7 
6 
10 
8 

4 

3 

4 
3 
3 

2 

1 
1 
2 
2 

TLCKERTCN 
WOODSTOWN 

46.8 

30,4 

38.6 

69 

26ft 

13 

19 

812 

0 

1 

19 

0 

5,21 

1.79 

12 

1.0 

1 

20 

6 

5 

1 

DIVISION 

37.2 

1.9 

4,69 

1.43 

1.6 

ft    ft    ft 
COASTAL              03 

ATLANTIC  CITY            R 

CAPE  MAY  3  W 

LONG  BRANCH              R 

45.8 
47. 9M 
43.1 

33.0 
34. 5M 
29.6 

39.4 

41. 2M 
36.4 

1.1 
1.1 

58 
60 

4 
25 

17 
23 
14 

19 

19. 

19 

785 
717 
881 

0 

0 
0 

2 

0 

3 

18 

19 

0 

0 
0 

2.62 
2,69 
4,85 

•   .86 
1.22 

.91 

.71 

1.58 

12 
12 

4 

3.0 

3 

20 

7 
6 

8 

1 
3 
3 

0 
0 

1 

DIVISION 

39.0 

2.0 

3.39 

.05 

3.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST    TEMPERATURE:         70°    ON    26+    AT    3    STATIONS 


LOWEST    TEMPERATURE, 


1°    ON    THE    19TH    AT    LAYTON    2 


GREATEST    TOTAL    PRECIPITATION:         6.19    INCHES    AT    BOUND    BROOK    2    W 

LEAST    TOTAL    PRECIPITATION:         2.62    INCHES    AT    ATLANTIC    CITY 

GREATEST    ONE-DAY    PRECIPITATION,         1.80    INCHES    ON    THE    5TH    AT    BOUND    BROOK    2    W 

GREATEST    REPORTED    TOTAL    SNOWFALL:         9.5    INCHES    AT    CHARLOTTEBURG 

GREATEST    REPORTED    DEPTH    OF    SNOW   ON    GROUND:         5    INCHES    ON    THE    6TH    AT    MAHWAH 

AND   OAK    RIDGE    RESERVOIR 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


10       11       12       13       14       15       16       17       18       19  |   20      21       22      23      24      25      26      27      28   I  29   I  30      31 


NORTHERN  01 

BELVIDERE 
BERNARDSvlLLE  2  E 
BLACKWELLS  mills 
BOCNTON  1  SE 
BOUND  BROOK  2  W 

BRANCHVILLE 
CANISTEAR  RESERVOIR 
CANOE  8ROOK 
CEDAR  GROVE 

CHARLOTTEBURG 

CHATHAM 

CLINTON 

ELIZABETH 

ELIZABETHPORT 

ESSEX  FELLS  SERv  8LDG 

FLEMINGTON  1  NE 
GREENWOOD  LAKE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITV 
lAmBERTVILLE 

LAyTON  2 
LITTLE  FALLS 

LONG  VALLEY 

MAHWAH 

MANVILLE 

MIDLAND  PARK 

MILTON 

MORRIS  PLAINS  1  W 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEW  mIlFORD 

NEWTON 

OAK  RIOGE  RESERVOIR 

OLOWICK 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

PLAINFIELD 

RAhwAY 

RINGWOOD 

SOMERVILLE 

SPLIT  ROCK  POND 
SUSSEX 

wANAGUE  RAYMOND  DAM 
wERTSVILLE 

WEST  WHARTON 

WOODCLTFF  LAKE 


3.66 

■..9-. 
4,66 
6.19 

3.65 

3.36 
4.98 
3,49 
3.74 


MlLLVtLLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEW  MONMOUTH 

PEmBERTON  3  E 

PENNSAuKEN 

PRINCETON  WATER  WORKS 

SEABR00K  FARMS 

SHILOH 

TOMS  RIVER 

TRENTON  WB  CITY 

TUCKERTON 

wOODSTOwN 


ATLANTIC  CITY 
BELMAR  2  SW 
CAPE  MAY  3  W 
LONG  BRANCH 


5,01 
5.06 
3.95 

4. S3 

5.25 

3.B2 

4.96 

4.67 
3.06 

3.93 
4.71 

4.31 

*.59 


ATLANTIC  CITY 

WR 

AP 

3.47 

AUDUBON 

5.24 

BASS  RIVER  ST 

FOREST 

4,44 

BELLEPLAIN  ST 

FOREST 

3.24 

BURLINGTON 

5.B6 

CANTON 

3.52 

CHATSWORTH 

5.31 

FORTESCUE 

2.86 

FREEHOLD 

4.67 

6LASSB0R0 

4.58 

HAMMONTON  2  NNE 

4. 76 

HIGHTSTOWN  1 

A 

4.92 

INDIAN  MILLS 

?    W 

5.2C 

MAYS  LANDING 

3.91 

MILLVILLE 

3.57 

1.24      .36      .02 


.40  .61 
.57  1.13 
.45    1.07 


.47  .86  .62 

.33  .03  7 

1.25  .36  .21 

.53  .73  1.05 

.92  .91  .60 

1.14  .31 

I. IB  .26 


.38 


.nl 


.47 


1.13      .93      .34 


.05      .22      .73      .88 


.08 

.47 

.46 

.13 

T 

.21 

.84 

.69 

.05 

1.42 

.18 

.72 

.05 

1.42 

.23 

.77 

.01 

1.19 

.11 

.67 

.02 

.22 

.78 

.7? 

.20 

1.26 

.65 

.27 

.c- 

.13 

.12 

.62 

.06 

.17 

.02 

.60 

.12 

1.40 

.15 

.70 

.17    1.13      .42      .24 


61      .17      7 


.25      .85 


.06 

1.23 

T 

01 

1.26 

.02 

02 

1.32 
1.05 

7 

T 

.77 

1.02 

.07 

1.12 

•  05 

.03 

.25      .07      7 


.29      .03      .02      T 


.71       .05       .63 


.16, 

.31 

.30 

.03 

•   1 

.80 

.9C 

.28 

.55 

.14 

.58 

.41 

.28 

1.79      .03       .02 


.05 
.24 
.37 


,02       .22       .79      .02 


.27      .55      .56 


.20 

.60 

.10 

.53 

.66 

.27 

.50 

.19 

.35 

.16 

.08 

.11 

.47 

.17 

.22 

.52 

.08 

.H 

.02 

.08 

.17 

.41 

.10 

.26 

.86 

.16 

.89 

7 

.32 

.31 

.11 

.48 

.17 

.68 

T 

.15 

1.09 

.26 

.32 

.13 

7 

.12 

.03 

1.13 

.04 

.34 

.60 

.23 

.*8 

.31 

.19 

.11 

.03 

.48 

.50 

.56      .01      .01       .01       .03 


notes  tallowing  Statu 
-    118    - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

of  Month 

l 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

23 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

J_ 

NORTHERN             01 

RF  i  vIDEbE 

MAX 

MLN 

is 

29 

17 

33 

17 

36 
30 

36 

34 

40 
27 

31 
13 

33 

11 

34 
15 

36 
13 

33 
13 

40 
24 

45 
37 

47 
35 

43 
25 

32 

16 

35 
15 

42 
28 

29 
9 

31 
12 

33 
22 

37 
16 

37 
19 

38 
23 

45 

33 

65 
37 

64 
43 

4  1. 

33 

38 
26 

33 
25 

43 

31 

38.7 
23.1 

BrtlNlON  1  SF 

MAX 
MIN 

19 

21 

19 

33 
23 

39 
32 

38 
35 

36 
26 

30 
13 

30 
10 

34 

11 

35 
12 

36 
17 

48 
25 

48 
33 

47 
33 

41 
27 

31 
14 

33 

16 

44 
27 

2  9 
9 

30 
9 

35 

16 

34 
17 

37 

18 

39 
23 

42 
34 

66 
38 

64 
46 

47 

>2 

35 
25 

32 

24 

46 
30 

36.7 
23.0 

CANrE  BoOOK 

MAX 
MIN 

34 

19 

30 
18 

35 
23 

40 
33 

39 
35 

37 
27 

32 

10 

34 

9 

37 
16 

36 
10 

39 

16 

47 
25 

50 
35 

47 
31 

45 
25 

34 

19 

36 
15 

49 
26 

36 
9 

34 
13 

36 
12 

34 

15 

39 

17 

39 
26 

53 
35 

67 
37 

65 
45 

45 
33 

37 
26 

33 

24 

44 
32 

40.7 
23.1 

CHARLCTTEBUR6 

MAX 
MLN 

31 
16 

26 

16 

32 

20 

37 

30 

36 
34 

3.5 

23 

27 
13 

29 

7 

33 

11 

32 

9 

38 
9 

50 
26 

51 
35 

46 
33 

41 
24 

41 
16 

32 

16 

43 
24 

26 
9 

27 
11 

33 

18 

35 

17 

37 
17 

37 
23 

62 
37 

63 

43 

45 

29 

31 
23 

32 
22 

50 
31 

38.0 
21.4 

Fi  I7ABETH 

MAX 

MIN 

34 

20 

34 
18 

44 
31 

42 

3S 

41 

34 

36 
27 

34 
15 

38 
16 

40 
30 

39 
19 

46 
22 

53 

39 

51 
41 

49 

34 

38 
29 

36 
13 

50 
25 

48 
23 

33 

12 

38 
23 

37 
23 

38 
31 

39 
23 

46 
35 

70 

66 
43 

63 
39 

41 
34 

52 
27 

44 
33 

47 
38 

44.1 
28.4 

F5«,FX  FFLLS  SFRV  BLOG 

MAX 

MIN 

38 
18 

28 
16 

32 

21 

38 
23 

38 
34 

35 

25 

28 
8 

30 
9 

35 
12 

35 
12 

36 
13 

48 
27 

50 
35 

47 
31 

43 
26 

30 

15 

36 
12 

46 
25 

26 

10 

32 

18 

34 
15 

32 

17 

37 
14 

39 
27 

51 
36 

67 

40 

65 
45 

45 
30 

35 

25 

31 
25 

45 
31 

39.1 
22.4 

FlEMINGTON  1  NE 

MAX 
MIN 

3". 

19 

29 

17 

35 
21 

43 
31 

39 

37 

38 
29 

31 
13 

31 
9 

35 

13 

36 

11 

38 

13 

47 
25 

50 
35 

48 
34 

44 
26 

31 
15 

36 
15 

49 
28 

29 

8 

31 

14 

35 

14 

36 
15 

40 
17 

37 
22 

42 
34 

68 

40 

66 

48 

31 

34 

38 

28 

34 
27 

47 
32 

40.3 
23.4 

HIGH  POINT  PARK 

MAX 

MLN 

35 
9 

30 
10 

28 
12 

33 
25 

30 
28 

31 

17 

25 
6 

26 

8 

29 
13 

29 

10 

35 

14 

45 
29 

50 
36 

45 
25 

45 

15 

35 
9 

40 
10 

38 
15 

31 
3 

27 

4 

34 
15 

32 
15 

40 
22 

40 
24 

50 
30 

60 
40 

58 
36 

4  5 
25 

31 
15 

30 
15 

43 
26 

37.1 
18.2 

JFRSEY  city 

MAX 

MIN 

30 
21 

39 
22 

43 

38 

42 
37 

38 
36 

36 
21 

30 
19 

38 
24 

37 
27 

37 

22 

48 
33 

52 

44 

47 
42 

45 
36 

36 
25 

35 
24 

48 
35 

46 

18 

32 
17 

34 

27 

34 
23 

37 
27 

42 
32 

48 
38 

57 
47 

58 

48 

57 
35 

36 
28 

31 
26 

45 

31 

47 
32 

41.5 
30.2 

LAMHERTuILLE 

MAX 

MLN 

32 

20 

33 

20 

44 
31 

43 

37 

41 
37 

38 
27 

33 
13 

42 
13 

39 
26 

40 
13 

48 
21 

52 

40 

48 

37 

48 
33 

37 
>  27 

37 

16 

50 
23 

45 
23 

33 
10 

36 
22 

36 
18 

41 

29 

39 
21 

39 
35 

66 
38 

66 
40 

62 
42 

43 
34 

35 

29 

47 
28 

47 
33 

43.3 

27.0 

LAYTON  2 

MAX 

MIN 

32 

17 

27 
11 

31 

17 

36 
28 

36 
34 

38 
24 

29 

7 

31 
6 

32 

9 

35 

5 

35 

8 

38 
22 

45 
36 

46 
26 

44 
23 

31 

10 

33 

11 

36 
23 

28 
I 

32 

3 

32 

8 

3  6 
13 

36 
19 

37 
20 

38 
32 

59 

34 

52 

38 

40 
30 

36 
22 

42 
23 

45 
31 

37.0 
19.1 

LITTLE  FALLS 

MAX 

Mm 

35 

20 

31 
20 

37 
24 

42 

36 

40 
34 

36 
27 

33 
17 

36 
15 

36 
20 

38 
16 

39 
21 

51 
27 

50 
37 

48 
36 

45 
28 

34 
19 

36 
25 

*9 
26 

31 

14 

35 

19 

37 
19 

36 
24 

40 
23 

41 
30 

58 
37 

69 
43 

66 
42 

44 

32 

39 
25 

35 

27 

49 
32 

41.6 
26.3 

LCNC.  VAl  LEV 

MAX 

MIN 

32 

18 

27 
14 

32 
29 

38 
31 

39 
36 

37 
25 

30 
9 

30 
5 

32 

24 

34 
10 

34 
16 

48 
25 

50 
33 

46 
33 

40 
21 

30 
15 

33 

20 

44 
29 

31 

7 

30 
19 

33 

17 

35 
12 

38 
15 

36 
21 

50 
37 

64 
35 

63 
43 

43 
32 

35 

24 

30 
25 

45 
34 

38.4 
23.0 

MfRRIS  PLAINS  1  w 

MAX 

MIN 

33 
16 

28 
16 

32 
22 

38 
33 

38 
34 

35 

25 

30 
12 

30 
9 

34 

15 

3* 

1C 

36 
12 

49 
28 

51 

32 

47 
31 

42 
26 

31 
14 

32 

16 

44 
26 

28 
7 

34 
14 

35 

17 

32 

19 

38 
18 

38 
24 

42 

34 

66 
38 

65 
45 

46 
33 

35 
25 

32 
23 

50 
31 

38.9 
22.7 

NFUARK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

30 
21 

36 
21 

43 
36 

41 
38 

38 
34 

34 
21 

31 

19 

37 
22 

37 
27 

38 

23 

50 
30 

53 
41 

47 
41 

48 
34 

35 

26 

36 
23 

49 
33 

46 

17 

33 

15 

36 
26 

33 
25 

37 

30 

42 
28 

46 

37 

69 
44 

64 
48 

58 
37 

37 

31 

33 

27 

45 
30 

45 
33 

42.2 
29.6 

NFWTON 

MAX 

MIN 

32 

17 

26 

17 

34 
21 

30 
29 

35 
33 

38 
22 

28 
7 

30 
6 

34 
12 

3* 

34 
8 

45 
25 

49 
37 

47 
32 

42 
24 

29 
12 

35 

14 

41 
23 

28 
6 

30 
8 

34 

10 

30 
11 

37 
12 

40 
22 

55 
30 

63 

40 

63 
42 

43 
31 

35 
22 

33 

22 

44 
33 

38.3 

20.5 

PATFRSON 

MAX 

MIN 

35 
20 

30 
21 

40 
24 

41 
34 

39 
34 

36 
27 

32 
17 

35 

18 

37 
21 

37 

2C 

38 
23 

51 
32 

52 

42 

48 
37 

45 
28 

33 
21 

37 
24 

48 
27 

31 
15 

34 
17 

36 
23 

35 
25 

36 
25 

41 
32 

51 
37 

67 
47 

58 
42 

43 
32 

37 
26 

43 
26 

47 
32 

41.1 
27.4 

PWtlLIPSBllRG 

MAX 

MIN 

32 

13 

35 

19 

37 

31 

40 
35 

41 
35 

41 
27 

32 

15 

38 
U 

37 
26 

38 
16 

43 
22 

49 

40 

49 
39 

48 
32 

42 
25 

36 
17 

46 
24 

42 
24 

32 
12 

36 
23 

36 

17 

39 
23 

39 
21 

46 
38 

68 
40 

66 
34 

65 

40 

42 
32 

36 
26 

45 
28 

46 

31 

42.6 
26.4 

PI  AINFIFLD 

MAX 

MIN 

30 
20 

35 

17 

43 

31 

40 
38 

38 
36 

36 

26 

30 
18 

37 
14 

38 

30 

36 

16 

47 
22 

51 

40 

48 
36 

42 
35 

35 
26 

34 
16 

49 
23 

40 
26 

31 
11 

37 
22 

34 
20 

36 

26 

39 
23 

49 
35 

67 
41 

66 
41 

60 
39 

39 
36 

36 
28 

45 
26 

45 
36 

41.7 
27.6 

SOMFRVII  LE 

MAX 
ME) 

31 

18 

36 
19 

42 
32 

41 

38 

39 
36 

36 
25 

30 
13 

38 
10 

37 
27 

39 
13 

44 
20 

50 
40 

48 
36 

46 
33 

33 

23 

35 

15 

48 
22 

44 
20 

31 

10 

34 
22 

38 
19 

38 
29 

39 

19 

41 
35 

68 
37 

66 
48 

63 
39 

40 
33 

33 

27 

44 
27 

44 
32 

41.8 
26.4 

SUSSEX 

•    *    • 

MAX 

MIN 

34 

16 

28 
15 

32 

19 

37 
27 

35 
31 

38 
23 

28 

10 

32 

8 

25 
12 

34 
9 

35 

9 

45 
24 

49 
38 

47 
27 

45 
22 

30 
13 

36 

13 

38 
23 

27 
8 

32 

8 

33 

6 

32 

9 

37 
11 

37 
22 

49 
23 

67 
33 

62 
34 

40 

28 

34 
22 

33 

21 

45 
30 

37.9 
19.2 

SOUTHERN            02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

MAX 

Mm 

31 
17 

42 
17 

50 
40 

61 

48 

57 
36 

37 
21 

32 
15 

41 
11 

40 
21 

42 

15 

55 
21 

56 

46 

51 

37 

52 

30 

35 

21 

38 
14 

56 
26 

56 
13 

32 
6 

34 
26 

32 

24 

36 
27 

43 
23 

53 

38 

63 
45 

61 
51 

59 
39 

42 

2  8 

36 
29 

52 
35 

50 
33 

46.0 
27.5 

AITIUBON 

MAX 

MIN 

31 
18 

37 
23 

46 
35 

48 
42 

43 
38 

39 
28 

34 

22 

43 
18 

41 
27 

40 
20 

58 
25 

58 
45 

50 

40 

51 
34 

39 
25 

39 
21 

50 
31 

48 
21 

34 

18 

38 
27 

36 
27 

43 

30 

41 
27 

55 

37 

69 

46 

68 

51 

60 
40 

42 

31 

38 
30 

48 
35 

50 
35 

45.7 
30.5 

BFLLEPLAIN  ST  F0RF5T 

MAX 
MIN 

31 

19 

37 

17 

50 
32 

62 
42 

61 
46 

47 
34 

36 
10 

43 

10 

42 
26 

43 
11 

55 

19 

65 
51 

57 

39 

49 
36 

39 
26 

40 

14 

52 

31 

54 
27 

,37 

5 

37 
22 

37 
2* 

40 

32 

43 
22 

52 
38 

67 
51 

65 
51 

65 
42 

55 
35 

40 
29 

51 
35 

50 
38 

48.5 
29.5 

81  RL  INGTON 

MAX 
MIN 

32 
20 

35 

24 

46 
34 

46 

33 

44 
39 

40 
30 

32 
21 

41 
19 

38 
33 

39 
22 

52 
21 

58 
37 

54 
38 

50 
36 

39 
29 

39 

21 

51 

27 

50 
24 

3  3 

n 

37 
26 

36 
26 

40 
31 

43 
29 

52 
38 

69 

43 

69 
45 

64 
43 

45 

36 

44 
30 

48 
32 

46 
39 

45.5 

30.4 

ChATSWORTh 

MAX 

MIN 

38 

10 

35 
15 

47 
32 

60 
44 

60 
40 

52 
29 

34 
15 

42 
10 

40 
28 

42 

14 

53 

20 

60 
51 

53 

37 

50 
36 

38 
25 

39 

9 

52 

21 

54 
25 

33 
6 

36 
23 

34 
23 

37 
30 

42 
23 

50 
33 

68 
49 

66 

43 

60 
42 

48 
36 

37 
29 

50 
26 

48 
37 

47.0 
27.8 

FREEHOLD 

MAX 

MIN 

31 
19 

33 
19 

47 
31 

45 
42 

45 
36 

36 
25 

30 
16 

41 
16 

38 

30 

40 
17 

51 
26 

57 

50 

50 

37 

47 
35 

36 
26 

37 
17 

52 

28 

46 
22 

33 
12 

35 

25 

35 

23 

37 

28 

41 
24 

48 
35 

69 

65 
50 

60 
42 

43 

35 

38 
26 

48 
28 

45 
36 

43.8 
29.2 

Gl  ASSBORO 

MAX 
MIN 

36 

19 

30 

20 

43 
25 

49 
39 

61 
41 

54 
32 

34 
19 

34 
18 

42 
23 

41 
18 

41 
21 

59 
36 

56 
38 

51 
36 

45 
28 

33 

20 

41 
22 

52 

32 

35 
15 

33 

18 

37 
21 

35 
27 

40 
27 

50 
31 

58 
40 

69 
45 

67 
56 

58 
36 

41 
29 

43 

30 

50 
38 

45.7 
29.0 

HAMMONTrjN  2  NNE 

MAX 

Mm 

35 
20 

29 

20 

43 
23 

49 

40 

63 
43 

45 
31 

34 

19 

32 

18 

43 
21 

39 
19 

41 
24 

57 
27 

55 

39 

51 
38 

46 
28 

33 

19 

41 
21 

54 
30 

32 
13 

34 
17 

36 
25 

34 

25 

38 
26 

43 
29 

49 

39 

70 
49 

69 
50 

51 
36 

41 
29 

43 
29 

30 
38 

44.5 
28.5 

HTGHTSTOWN  1  N 

MAX 

Mm 

31 
20 

33 

20 

45 
31 

44 

40 

41 
37 

38 
26 

30 
18 

39 
16 

37 
30 

35 

18 

50 
23 

57 
49 

52 
37 

48 
35 

37 
27 

36 

18 

50 
25 

46 
25 

30 

13 

35 
23 

34 
21 

38 
26 

39 
24 

41 
34 

68 
39 

65 
43 

64 
43 

43 
35 

35 

28 

45 
28 

45 
39 

42.9 
28.8 

IMOIAN  MILLS  2  W 

MAX 

Mm 

30 
18 

35 

18 

46 
31 

61 

43 

60 
38 

38 
27 

32 
12 

42 
10 

38 
26 

43 

12 

53 

19 

58 

49 

50 
37 

50 
32 

36 
26 

38 
14 

51 
22 

53 
24 

32 

6 

36 
23 

35 
24 

37 

28 

40 
22 

49 
33 

69 
48 

67 
42 

61 
43 

43 

33 

36 
28 

49 
27 

48 
38 

45.7 
27.5 

MILLVILl  E 

MAX 

Mm 

37 

20 

31 
21 

44 
24 

51 
41 

61 
29 

47 
27 

36 
17 

34 
17 

43 
20 

40 

18 

42 

20 

57 
44 

53 
36 

51 
38 

45 
29 

34 

19 

41 
20 

55 
32 

35 
12 

35 

19 

36 
28 

35 

28 

40 
25 

42 
29 

57 
35 

68 
30 

64 
38 

58 
36 

42 
29 

43 
29 

52 

38 

45.5 

27.4 

MILLVILI E  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

30 
21 

42 
21 

49 
40 

61 
45 

58 
38 

39 
24 

33 
15 

42 

14 

40 
23 

42 

14 

54 
20 

57 
44 

50 
36 

50 
31 

38 
22 

39 
19 

55 
34 

55 
19 

32 

7 

37 
29 

34 
28 

40 
28 

42 

24 

53 
39 

65 
49 

62 
52 

58 
41 

42 
33 

37 
30 

52 
37 

31 
35 

46.4 
29.4 

MOORESTCIWN 

MAX 

Mm 

31 
21 

37 
23 

46 
36 

46 

41 

41 
36 

36 
22 

33 

16 

42 
16 

39 
22 

39 

It 

58 
19 

56 
42 

50 

40 

44 
34 

37 

28 

3Q 
17 

50 
30 

50 
18 

34 

14 

36 
26 

35 
26 

38 
28 

41 
26 

33 

36 

69 

45 

68 
51 

60 
39 

40 
30 

37 
30 

48 
35 

48 
34 

44.5 
29.0 

NFW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 

Mm 

34 
21 

32 
18 

45 
31 

43 

40 

42 
37 

38 
28 

30 
18 

39 
15 

37 
30 

37 

is 

50 
25 

52 
45 

51 
37 

49 
36 

38 
27 

36 

18 

50 
25 

47 
24 

32 
11 

35 
23 

34 
23 

37 

28 

40 
24 

44 
35 

69 
36 

68 
42 

65 

42 

43 

34 

35 
27 

45 
27 

46 

40 

43.3 

28.5 

3  Reference  Notes  Following  Station  Inde: 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
DECEMBER  1964 


Station 

Day  of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

B 

> 
< 

NFW  MONMOUTH 

MAX 
MIN 

35 

17 

34 
16 

46 
28 

44 
37 

44 
33 

37 
25 

31 
15 

39 
12 

37 
29 

38 

17 

51 
20 

57 
45 

52 

36 

48 
34 

41 
25 

37 
15 

53 
22 

52 

23 

34 

10 

35 
20 

34 
23 

38 
28 

41 
21 

49 
32 

69 

44 

65 

42 

61 

38 

43 
31 

35 
24 

47 
22 

47 
36 

44.3 
26.5 

PFMBERTnN  3  E 

MAX 
MIN 

31 
19 

35 
18 

47 
32 

51 
43 

51 

41 

41 
30 

33 

16 

42 
13 

40 
30 

42 

14 

51 
21 

58 
50 

52 
37 

47 
35 

36 
27 

39 

16 

51 
25 

48 
29 

33 
11 

35 
21 

36 
23 

37 
30 

42 
22 

50 
34 

70 
46 

67 
44 

64 
43 

43 
36 

37 
30 

SO 
28 

49 
38 

45.4 
29.2 

SFABROOk  FARMS 

MAX 
MIN 

34 
JO 

42 
21 

50 
25 

62 

40 

50 

41 

45 
31 

32 

18 

41 
18 

39 
24 

40 

19 

58 
23 

53 

36 

51 
37 

43 
36 

36 
29 

40 
20 

53 

22 

40 
31 

32 
15 

36 
18 

34 

39 
29 

42 
26 

59 

30 

69 
42 

45 

65 

41 
37 

42 
29 

50 
30 

46 
37 

45.5 

28.6 

SMTI  OH 

MAX 
MIN 

30 
17 

35 
21 

45 
31 

59 
42 

58 

41 

43 

30 

33 
18 

42 

18 

40 
29 

40 
19 

51 
25 

57 
49 

51 
38 

50 
35 

40 
27 

37 
18 

50 
29 

52 

24 

33 
15 

36 
25 

36 
28 

40 
30 

40 
26 

48 
36 

67 
46 

64 
47 

60 
44 

46 
33 

37 
26 

51 
33 

49 
37 

45.8 
30.4 

TCM*  RWER 

MAX 
MIN 

35 
70 

34 
19 

48 
32 

60 
40 

59 
40 

40 
29 

30 
15 

40 
12 

39 
29 

41 
14 

51 
19 

58 

50 

50 
39 

57 
37 

40 
27 

37 
15 

55 
22 

50 
24 

32 
9 

36 
22 

33 

23 

37 
30 

43 
24 

50 
36 

68 
48 

64 
44 

60 
46 

57 
36 

40 
28 

SO 
27 

46 
36 

46.3 

28.8 

TRFNTON  VB    CITY 

MAX 
MIN 

29 
21 

35 
23 

44 
35 

43 

38 

39 

36 

36 
23 

30 
21 

40 
21 

37 
28 

39 
23 

56 
31 

55 

43 

49 
37 

49 
34 

37 
23 

37 
21 

50 
32 

48 
18 

30 

16 

36 
26 

34 

27 

38 
31 

41 
29 

48 
37 

68 
48 

67 
51 

61 
38 

38 

30 

34 
29 

46 
33 

46 
35 

43.3 

30.3 

TI'CKERTnN 

MAX 

MIN 

WOODSTOwN 

•    •    • 

MAX 
MIN 

33 
70 

36 
22 

46 
31 

61 
43 

61 
41 

42 

32 

33 

17 

43 

17 

40 
28 

40 
17 

52 
23 

60 
47 

*9 
39 

51 
35 

38 
27 

38 

IP 

SO 
27 

57 
25 

32 

13 

38 
26 

35 

27 

40 
31 

41 
26 

50 
3T 

69 

49 

69 

44 

66 

44 

45, 
36 

37 
29 

46 
35 

50 
36 

46.8 
30.4 

COASTAl              03 

ATLANTIC  CITY 

MAX 

MIN 

29 
21 

46 
23 

50 
45 

58 
50 

55 
39 

39 
26 

32 
22 

42 
25 

40 
29 

41 
24 

53 

32 

55 

46 

50 
40 

50 

37 

41 
24 

43 
22 

51 
40 

54 

20 

34 
IT 

35 
29 

38 
29 

42 
32 

44 
31 

51 

40 

56 

30 

57 
52 

55 

41 

42 
32 

39 
30 

49 
39 

49 
35 

43.8 
33.0 

CAPF  MAv  3  W 

MAX 

Mm 

37 

42 

29 

53 
39 

56 
29 

48 
23 

44 
29 

43 
36 

23 

57 
49 

51 

41 

30 
37 

43 
32 

41 
23 

51 
38 

53 

25 

34 
23 

39 
28 

38 

30 

42 
32 

44 
30 

49 
40 

56 

47 

57 
48 

57 

50 

52 

38 

52 

36 

52 

36 

52 

40 

47.9 
34.3 

LCNG  BRANCH 

MAX 
MIN 

30 
20 

40 
20 

46 
40 

46 
40 

41 
36 

36 
21 

29 
18 

38 

17 

36 
25 

37 
22 

55 
27 

52 

42 

4a 

41 

48 
33 

36 
24 

37 
19 

54 
36 

48 
17 

32 

14 

36 
27 

36 
28 

42 

30 

42 

28 

50 
38 

60 
43 

59 
49 

56 
38 

39 
34 

34 
28 

47 
30 

46 
32 

43.1 
29.6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


ni  w  JtRSev 


1 

a 

4 

6 

Day  i-t  n 

19 

20 

\ 

STATION  ANi 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

ia 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

21 

22 

23 

24 

28 

26 

28 

1! 

I 

RUTGERS  MICRO  MET  STA 

PLOT  »  1 

1  INCH 

MAX 

MIN 

40 

35 

n 

34 

-1 
37 

-I 
40 

42 
40 

40 
36 

-1 
34 

35 
33 

38 
34 

36 
33 

39 
33 

43 
39 

43 

40 

43 
38 

38 

34 

35 
34 

39 
34 

39 
33 

34 
32 

35 
34 

35 

34 

13 

14 

38 
33 

46 

3d 

48 
43 

48 
43 

43 

40 

40 
37 

40 
37 

40 

39.6 
36.1 

2  INCHES 

MAX 

MIN 

-1 
36 

37 
34 

•.1 
37 

42 

41 

42 
41 

40 
36 

*1 
34 

36 
33 

38 
35 

36 

34 

39 

34 

43 

43 
40 

43 
39 

39 
35 

35 
34 

39 

34 

39 
33 

33 
93 

34 
32 

35 
34 

35 

34 

it. 
34 

38 
36 

4  J 

1M 

48 
42 

47 

43 

43 
40 

40 
38 

40 
38 

37 

39.6 
36.4 

1  INCHES 

MAX 

MIN 

42 
38 

38 
36 

42 
38 

42 

41 

42 
41 

41 

38 

42 
36 

37 
35 

38 
36 

36 
35 

38 

34 

42 

42 
40 

42 

40 

40 
36 

36 
35 

38 
35 

39 

34 

IS 

34 

34 
33 

35 
34 

35 
35 

36 

35 

38 
35 

43 
98 

46 
42 

46 
43 

41 

41 
39 

40 
39 

40 
18 

39.7 
37.2 

8  INCHES 

MAX 

MIN 

44 
40 

40 
39 

42 
39 

42 
42 

43 
42 

42 
40 

40 
38 

38 
37 

38 
37 

37 
37 

39 
36 

42 

42 
41 

43 
41 

41 
38 

38 
37 

39 
37 

39 
37 

>/ 
13 

35 
35 

36 
35 

37 
36 

37 

16 

38 
37 

42 

to 

45 
42 

45 

44 

44 
42 

42 

40 

41 
40 

40 
39 

40.3 
38.6 

16  INCHES 

MAX 
MIN 

47 
45 

45 
43 

43 
43 

44 
43 

44 
44 

44 
43 

43 

42 

42 
41 

41 
40 

41 
40 

40 
40 

42 

40 

42 
42 

43 
42 

43 
42 

42 
40 

40 
40 

40 
40 

40 

39 

39 

38 

38 
38 

39 
38 

39 

38 

39 
38 

41 
39 

43 
41 

44 
43 

44 
43 

43 
42 

43 
42 

42 
41 

42.0 

41.0 

32  INCHES 

MAX 
MIN 

49 
49 

49 
48 

48 
47 

47 
46 

47 
46 

47 
46 

46 
45 

46 
45 

45 
44 

45 
44 

44 
44 

44 
43 

44 
43 

44 
43 

44 
43 

44 
44 

44 
43 

43 
43 

43 
43 

43 
42 

42 
42 

42 
42 

42 
42 

42 
41 

42 
41 

43 

42 

43 
43 

44 
43 

44 
43 

44 
43 

43 
43 

44.5 
43.8 

PLOT  »  2 

1  INCH 

MAX 

MIN 

31 
27 

30 
26 

36 

30 

40 
36 

39 

36 

36 

31 

37 
28 

31 
26 

31 
28 

33 
25 

32 
29 

45 
32 

44 
37 

44 
32 

32 

27 

31 
26 

37 
30 

34 
26 

30 
25 

30 
28 

30 
30 

31 
30 

31 

30 

31 

31 

54 
31 

57 
42 

53 
40 

42 
32 

37 
32 

41 
32 

41 

3/ 

37.1 
30.5 

2  INCHES 

MAX 

MIN 

32 

28 

30 
27 

36 

30 

40 
36 

40 

36 

36 
32 

37 
30 

31 
29 

31 
30 

33 
28 

31 
30 

44 
31 

47 
38 

43 
33 

33 
30 

31 
29 

36 
30 

35 

30 

30 
28 

30 
29 

30 
30 

31 
30 

31 

30 

31 
31 

52 

31 

56 

42 

52 

41 

41 
33 

37 
32 

41 
32 

40 
32 

37.1 
31.6 

4  INCHES 

MAX 

MIN 

34 
31 

31 
29 

36 
31 

39 
36 

40 
37 

37 
33 

38 
32 

32 

31 

32 

31 

32 

31 

32 
31 

42 
31 

43 
38 

42 
35 

35 
32 

32 
31 

34 
31 

35 

31 

31 

30 

31 
30 

31 
30 

31 
31 

31 

31 

32 

31 

46 
52 

53 

42 

51 
42 

42 
35 

37 

33 

40 
33 

40 
33 

36.8 
32.8 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

38 
35 

35 
33 

35 
33 

39 
35 

40 
39 

39 
36 

40 
34 

34 
33 

34 
33 

33 

33 

33 
33 

40 
33 

42 
39 

42 
38 

38 
34 

35 
34 

35 
34 

36 

34 

34 
33 

33 
32 

33 
32 

33 
33 

33 

33 

33 
33 

40 

48 

40 

48 
43 

43 

37 

37 
36 

39 
36 

39 

36 

37.4 
34.9 

MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24  HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 


PLOT  *1  -  SLOPE  OF  GROUND,   FLAT.   SOIL  TYPE 1   LOAM.   GROUND  COVER i 
CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK  POTENTIOMETER. 


KENTUCKY  8LUEGRASS.   INSTRUMENTATION,   COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES 


SLOPE  OF  GROUND,   FLAT.   SOIL  TYPE, 
CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


LOAM.   GROUNO  COVER, 


INSTRUMENTATION,   BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER- 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
p.h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with 

precipitation 

-  JS  C 

©  -9  j: 

©  O  3 
0.  0.  3 

0 

Station 

c 
> 

°  ■  z. 

SB! 

tP 

> 
< 

1  ■ 
11 

01 

J     "a 
|  -s  | 
S    £ 

O  +j 

03 

EAST! 
1  AM 

RN  STAt 

7  AM 

IDARD  T 
1  PM 

ME 
7  PM 

0 

o 

ID 

O 

r 

q 

01 

1 

o 

Oi 
01 

1 
O 

en 

01 
01 

i 

o 

3 

3 

0 

i- 

.  SO 

<-2  3 

ATLANTIC  CITY  WB  AIRPORT 

20 

13 

10.4 

32++ 

33 

18 

87 

89 

71 

81 

7 

3 

5 

1 

1 

0 

17 

39 

6.7 

ATLANTIC  CITY  ST  MARINA 

" 

" 

13.4 

46++ 

NW 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

4 

6 

1 

0 

0 

- 

- 

- 

LONG  BRANCH 

NW 

11 

11.2 

45 

NW 

1 

- 

75 

66$ 

72 

2 

8 

5 

2 

1 

0 

18 

40 

6.4 

NEWARK  WB  AIRPORT 

23 

7 

10.3 

44++ 

31 

31 

78 

79 

68 

71 

5 

8 

5 

2 

1 

0 

21 

- 

6.6 

TRENTON  WB  CITY 

NW* 

" 

8.8 

37 

NW* 

18 

- 

- 

" 

" 

6 

6 

5 

1 

2 

0 

20 

46 

6.6 

*  TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY 
$  NOON 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


NEW    JERSEY 
DECEMBER    1964 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

N     ft    • 

NORTHERN           01 

BELVIDERE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.! 

: 

I 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

0.2 

T 

1.0 
1 

1.0 
2 

T 
2 

T 
1 

1 

T 

CHARLOTTEBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

T 
T 

4.C 

2 

2 

T 
2 

i 

I 

T 
T 

2.0 
2 

3.0 
3 

T 
2 

0.5 

2 

1 

FLEHINGTON  1  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

0.5 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

2.5 
3 

T 
3 

T 
3 

2 

2 

T 

T 

LAMBERTVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

l.t 

T 

T 

T 

T 

2.5 
2 

2 

T 

T 

T 

LITTLE  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.C 
2 

I 

1 

! 

1 

T 

T 

0.3 

T 

T 

2.5 
3 

2 

0.1 
2 

0.1 
2 

T 

LOWS  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

,, 

1 

1 

t 

1 

1.5 
1 

1 

1 

MORRIS  PLAINS  1  W 

SNOWFALL 
SN  ON  C-ND 

T 

T 

2.5 

3 

1 

3 

T 
3 

3 

2 

T 

0.2 

T 

T 
T 

2.5 
3 

T 
3 

T 
3 

0.5 
2 

1 

T 

T 

NEWARK  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

0.6 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

3.2 

2 

T 

T 

3 
.3 

0.1 
2 
.2 

2 
.2 

NEWTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

2.5 
3 

2 

2 

2 

1 

T 

T 

T 
T 

2.0 
2 

2 

T 
2 

T 

1 

T 

PATERSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.1 

1.4 
1 

T 

2.0 

0.9 

0.1 

T 

T 

PHILLIPSBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

PLAINFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

0.5 

3.0 

3 

2 

T 
2 

2 

ramwAy 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

o.e 
1 

T 

T  1   T 

T 
T 

3.S 

4 

T 
3 

T 
2 

1 

T 

SOMERVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

l.C 

l 

T 

3.0 

T 

• 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

1.3 
1 

■ 

1 

T 
1 

T 
T 

2.3 

2 

2 

2 

1 

T 

T 

ft    ft    ft 
SOUTHERN           02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 
WTR  EOUIV 

T 

T 

1.0 
1 

T 
T 

T 
T 

T 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

' 

FREEHOLD 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

0.5 

T 

T 
T 

3.0 

3 

2 

2 

1 

T 

HIGHTSTOWN  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GNP 

0.3 

T 

T 

O.i 

T 

0.) 

2.3 
2 

2 

T 
2 

1 

T 

T 

INDIAN  MILLS  2  w 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

1.3 

T 

T 

T 
T 

MAYS  LANDING 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

1.0 
1 

T 

MILLVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

2.0 

1 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

T 

T 

T 

T 

MOORESTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

T 

T 
T 

2.0 
2 

1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

NEW  BRUNSWICK  EXP  sta 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

l.C 

T 

T 
T 

T 

2.5 
3 

2 

2 

2 

1 

PEMBERTON  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

2.0 
1 

T 

TRENTON  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

0.2 

T 

T 

0.1 

T 

0.1 

f 

2.0 
2 

T 
1 

T 
1 

T 

T 

T 

•    ft    • 
COASTAL              03 

LONG  BRANCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

T 

3.0 
3 

2 

T 
1 

T 

See  Relerence  Noles  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW    )l  RSI  i 
DELAYED   DATA 


Tomperature 


£1 


a 


Precipitation 


No.  ol  Days 


AU6U5T  1964 
TOMS  RIVER 


89.0         J7.2  70.1 


43    24.      44    15  19      1      0      0      0 


ZOO 


DAILY  PRECIPITA  TION 


Station 

5 

Day  of  Month 

1    |    2 

3 

4 

5    1 

6 

7    |    8 

9 

10   |   11 

12 

13   j    14   |   15 

16 

17 

18 

19J  20 

21 

22      23 

24 

25      26   |   27 

28       29       30 

31 

•**RCh    1964 

^OODCLIFF    LAKE 

2.8*. 

.07 

.17 

.15 

.15 

.61 

.28 

.04 

.18 

.17 

.92 

.»«       .0* 

JUNE     196* 

pci.MAR    ?    Sk 

.80 

T 

.20 

.50 

T 

.10 

•          •         • 

AUGUST     196* 

CEDAR    GROVE 
T9*S    RIVER 

.25 
.63 

.05 
.22 

.12 

.08 
.06 

.19 

DAILY  TEMPERATURES 

Day  of  Month 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 
> 
< 

*         *         • 

AUGUST    1964 

TOMS    RIVER 

MAX 

80      81 

80 

76       77 

82 

80      89      89 

76      87      86 

83       75       76 

82       76      81 

78      79      79 

91      93      93 

83      89      89 

79      88      87      86 

83.0 

Mm 

61 

60 

62 

50 

49 

56 

59 

66 

51 

48 

65 

70 

55 

49 

44 

49 

62 

62 

57 

47 

47 

58 

71 

69 

65 

62 

56 

52 

52 

48 

72 

57,2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


.,__, 

z 
o 

OBSERVATION 

6 

z 

UI 

U 

Q 

TIME  AND 

z 

o 

3 

p 

TABLES 

STATION 

? 

Q 

COUNTY 

< 
a 

< 

1 

< 

OBSERVER 

i 

u 

a 

s 

Si 

ug 

ALLENDALE 

0100 

en 

BERGEN 

8 

41  02 

74  08 

270 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

0311 

ATLANTIC 

39  27 

74  35 

64 

HID 

u.s.  weather  Bureau 

'ATLANTIC  CITY 

0  ?  2  5 

ATLANTIC 

39  23 

74  26 

11 

MID 

J 

AUDUBON 

03*6 

CAMDEN 

39  53 

75  05 

IIP 

IIP 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

■  •-■  :  <:■ 

BURLINGTON 

39  37 

74  26 

30 

9A 

8ELLEPLAIN  ST  FOREST 

0690 

CAPE  MAY 

74  52 

^P 

5P 

BELMAR  2  SW 

0721 

MONMOUTH 

40  09 

40 

BELV10ERE 
BERNARDSVILLE  2  E 

0729 

01 

WARREN 

2 

40  50 

75  05 

275 

0797 

01 

SOMERSET 

8 

40  43 

74  32 

240 

7  A 

BERNARDS  WATER  COMPANY 

9LACKWELLS  MILLS 

0847 

01 

SOMERSET 

1' 

40  29 

74  35 

27 

7A 

HENRY  M.  MILLER 

BOONTON  1  SE 

0907 

01 

MORRIS 

8 

40  54 

74  24 

280 

8A 

8A 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

BOUND  BROOK  2  W 

0927 
0978 

CI 

SOMERSET 
SUSSEX 

10 
5 

HO  33 

41  09 

74  34 
74  45 

50 
5B0 

BA 

7A 

ALBERT  M.  DAVENPORT 

BURLINGTON 

01 

BURLINGTON 
SUSSEX 

2 
8 

40  05 

41  07 

74  52 

74  30 

12 
1040 

6P 

8A 

PUBLIC  SVC.  E.  *  G.  CO. 

NEWARK  WATER  DEPARTMENT 

CANOE  BROOK 

1335 

01 

ESSEX 

9 

40  45 

74  21 

180 

8A 

8A 

9A 

COMMONWEALTH  WATER  CO. 

1343 

SALEM 

2 

39  28 

75  25 

20 

1351 

03 

CAPL  MAY 

1 

38  57 

74  59 

10 

SP 

5P 

c 

N.WEST  MAGNESITE  CO. 

1472 

01 

ESSEX 

8 

40  52 

74  13 

400 

BA 

CENTERTON 

1S12 

02 

SALEM 

6 

39  31 

75  10 

80 

C  W  THORNTHWAITE  ASSOC 

CHARLOTTEBURG 

1582 

01 

PASSAIC 

8 

41  02 

74  26 

760 

7A 

7A 

H 

NEWARK  WATER  DEPT. 

CHATHAM 

1590 

MORRIS 

74  22 

185 

8A 

CHATSWORTH 

1598 

02 

BURLINGTON 

1 

39  49 

7<.  32 

100 

5P 

5P 

CLINTON 

HUNTERDON 

1' 

40  38 

200 

BA 

ANDREW  f    DROPPE 

264'. 

UNION 

1 

40  40 

74  14 

SP 

5P 

EL1ZA8ETHPORT 

2652 

UNION 

8 

40  38 

10 

MID 

CLOSED  5/31/64 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

2768 

ESSEX 

8 

40  50 

74  17 

8A 

FLEM1NGTON  1  NE 

3029 

HUNTERDON 

10 

74  51 

140 

DONALD  YOUNG 

3102 

02 

CUMBERLAND 

39  14 

75  10 

5 

JOHN  LOPER 

FREEHOLD 

3181 

MONMOUTH 

1C 

40  15 

74  17 

194 

6P 

6P 

:  h 

FRANK  J.  MOREAU 

GLA5SBORO 

3291 

02 

GLOUCESTER 

2 

39  i,2 

75  07 

135 

BA 

6A 

GLASSBORO  STATE  COLLEGE 

GPl EN WOOD  LAKE 

3516 

■  1 

PASSAIC 

41  09 

74  20 

660 

GEORGE  T.  WIGGINS 

HAMMONTON  2  NNE 
HIGH  POINT  PARK 
H1GHTSTOWN  1  N 

3662 

02 

ATLANTIC 
SUSSEX 

} 

41  18 

7*  48 

74  40 

85 
1570 

8A 

HI 

BA 
BA 

N.  J.  DEPT .OF  CONS. 

3951 

■  -. 

MERCER 

!■■_ 

40  17 

71,  31 

100 

61 

61 

:  h 

JAMES  R.  PICKERING 

4229 

8URLINGTON 

39  48 

100 

JERSEY  CITY 

4339 

1 

40  44 

T,    03 

135 

M  1 1. 

JERSEY  CITY  WATER  OEPT. 

LAMBEPTVILLE 

4635 

01 

2 

40  22 

74  57 

E.  E.  CASE 

01 

SUSSEX 

2 

41  15 

74  52 

LITTLE  FALLS 

1, « e  7 

■■] 

PASSAIC 

40  53 

74  14 

150 

9A 

9A 

:  h 

PASSAIC  VLY.  WTR.  COMM. 

LONG  BRANCH 

„■,,  7 

0  3 

MONMOUTH 

1 

40  18 

7*  00 

20 

Mil 

MID 

:  hj 

WILLIAM  D.  MARTIN.  JR. 

LONG  VALLEY 

5003 

MORRIS 

r- 

40  47 

74  47 

530 

7  A 

MISS  PEARL  HENSHAW 

LUM8ERT0N 

SO  5! 

■■: .". 

8URL1NGTON 

2 

39  58 

7*.  (.8 

25 

: 

JAMES  LAWTON 

MAHW/AH 

5104 

BERGEN 

41  06 

74  10 

253 

MANVILLE 

SOMERSET 

40  33 

74  34 

50 

6/ 

MARLBORO  scs 

MONMOUTH 

1 

40  20 

74  14 

120 

i  :■ '  r 

BURLINGTON 

■ 

74  56 

MAYS  LANDING 
MIDLAND  PARK 
MILLVILLE 

550: 

-j 

ATLANTIC 
BERGEN 

39  27 

40  59 

T,    09 

10 
21C 

MIC 

H 

COUNTY  EXTENSION  SVC. 
RIDGEWOOO  WATER  CO. 

d; 

CUMBERLAND 

6 

39  24 

75  03 

6C 

at 

Mil 

:  h 

L.  J.  GALLAHER 

ILTON 

MOORESTOWN 

IS  PLAIN 


SPLIT  ROCK  POND 
SPRIN6FIELO 
SUSSEX 
TOMS  RIVER 
TRENTON  WB  CITY 


CLOSED  STATIOI 

ELIZABETHPORT 


2652    01   UNION 


CUMBERLAND 

INGTON 
MORRIS 
ESSEX 
MIDDLESEX 

BERGEN 

SUSSEX 
PASSAIC 

HUNTERDON 
PASSAIC 
BURLINGTON 
CAMDEN 


MERCER 

UNION 
PASSAIC 

MIDDLESEX 
CUMBERLAND 
CUMBERLAND 
SOMERSET 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


40 

3h 

41 

0" 

40 

29 

)9 

HO 

39 

?B 

40 

■iS 

40 

SB 

.  AVIATION  AGENCY 
JERSEY  CITY  WATER  WKS. 

J.  W1LLARD 
JOSEPH  H.  GARRIS.  Ill 

U.S.  WEATHER  BUREAU 


■  Hi 


H..JI.H '-. 


I  CO. 


l  bridge  comm. 
.m  scherer 
i  water  co, 
>lley  sew  auth 
:y  wtp.  supply 


0ICK1NSON 


UNION    COUNTY     ENG1N 
8RICE    B.     STANTON 
TOMS    RIVER    KATEP    C 


SUPPLY    COMM. 


CLOSED 


J        DRAINAGE  CODE:      l-COASTAl 


E      3-GREAT   EGC 


ACKENSACK      S-HUDSON      8-1 


'-Ml   !   I   H   A       H-TASSAIC      9-KAHWAY       10-RARTTAN       ll-ROCKAWAY 


CORRECTIONS 


TEMPERATURE    TABLE 


AVERAGE    MAM  MUM    TEMPERATURE     76.1,    AVERAGE    TEMPER- 
ATURE   64.4,    DEPARTURE    FROM    NORMAL    *    2.5,     TOTAL 
DEGREE    DAYS    110. 

I    67,     AVERAGE    MAXIMUM 


SNOWFALL  ANO  SNOW  ON  GROUND 


DELETE  OATA 


PU8LISHED. 


I 
MiKtlMkft]  iiii>iiin«uoii  ngtfdim  tht  oUmote  of  Nov 

tnv  Wcilhcr  Burwi  Offt< 

DJMENSlQflAL  I'NITS:       Unless  oth.  M 

•re  the  luroi  of  the  negative  departure*  ol  ftvormgo  >t»ii>  inn|*r»iup»«  from  6ft*  i ■'.    in  "Supplemental  Data"  table  direction*  ■  li  greet, 

OBSERVATION  TIME:        In. 

tnd  Snow  on  Ground"  UbU  U  *1  imb  •Utloni  mow  on  grou I 

tion"  table,  "DrtU]  uid  Wind"  table,  and  enowfa]     n  tht      howl 

EVAPORATION  ia  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-f "Evaporation  ami 

refer  to  extreme.*  of  temperature  of  water  in  pan  aa  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  value*  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtl 

for  successive  observations;    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  (lie  record. 

SNOWFALL:       Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  fleet.     Entries,  of  snow  on  ground 
sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  orfice. 

SEASONAL  TABLES;       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for   monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
■+-+       Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown.  . 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield, 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water   equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using     a   ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data, ) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.       Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;    however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but   for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   were  either  missing  or  received  too   late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.   C.    20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  15  cents.     Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price;       20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.   C.    20402. 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


BELVIDERE 
BOONTON  1  SE 
CANOE  BROOK 
CHARLOTTEBURG 
ELIZABETH 

27.4 
29.4 
29.1 
2T.2 
32.  8 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 
FLEMINGTON  1  NE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSET  CITY 
LAMBERTVILLE 

28. e 
28.3 
27,1 
34.2 
31.9 

LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 
MORRIS  PLAINS  1  W 
NEWARK  WB  AIRPORT 

25.1 
32.3 

29.0 
29.0 

34.3 

NEWTON 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELO 

SOMERVILLE 

26.1 
32.8 
32.7 
32.1 
31.2 

SUSSEX 

27.0 

DIVISION 

29.9 

•    •    • 

SOUTHERN            02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWORTH 

33.3 

3«.4 
34.2 
34. 3M 
32.6 

FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAMHONTON  2  NNE 
HlGHTSTOWN  1  N 
INOIAN  WILLS  2  W 

33.8 

33.2 
33.3 

32.6 
32.9 

MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOwN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEW  MONMOUTH 

32.  9H 

33.2 

33.3 

33.4 

34.3 

PEMBERTON  3  E 
SEABROOK  FARMS 
SHILOH 
TOMS  RIVER 
TRENTON  WB  CITY 

32.7 

34.3 

32.7 
34.9 

TUCKERTON 
WOODSTOWN 

27.0 
33.3 

DIVISION 

33.3 

ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  3  W 
LONG  BRANCH 


D.t 

O.T 
1.1 


31.7      .    l.C 


33.2 
32.9 
32.9 


31.2 

31.7 
31.5 


32.4 
32.0 


34.6 
35.3 

31.1 


36.6 
42.3 
38. 4 
39.0 
42.6 

38,3 


42.4 
41.8 
41.3 


44,0 
43.1 
43. 2M 

42. S 
43.7 
43,8 
43,2 
42.8 

43. 4M 
42.9 
42.4 
43,5 

44.1 

43,0 

44,3 
44,4 
42.9 


42,6 
43.4 
41.7 

42,6 


45,7 
,9  46,4 
1.7j  47,5 
45.0 
.8j   49.9 

45,9 
1.1     46.4 

44.3 
2.3  48.5 
2.9    49.4 

44.5 

3.0  48.9 
46.1 
46.1 

1.1  49.1 


May 


60.2 
61.0 
59.3 
64,9 


1.91 
3.0 
2.1 


3.2|   65.4 
1.7J   60.8 


64.0 
64.5 
62,  9M 


49.7 
50.4 
49.7 
51.1 
49.0 


50.2 
50.2 
49.3 
48.3 

50.1 
49.2 
49.1 
49.5 
49.0 


49.3      -    3.0 

M 
49.6      - 
49,4 
49.3      - 


30.3 
2.5    49.6 


48.9 
50. OM 
1.9    47,0 


63.2 

66.  9M 
62. 4M 


64.2 
64,2 
63,2 


62,6      •    0.1 


1.0,   61.9 
63.  8M 

2.6J   62.2 


July 


August 


September 


65,0      -    5,6 


71. OM         0,1 


.1       -    3.51    74,6 


63.2 
69.5 

70.1 


64.8 
65.4 
71,2 


70,5 
7<.,  4 
75.4 

71, 7M 

75.0 

71.5 

72.3 

76.0 


69.0      -    1.0'    75.0 


70.1 
74, 8M 
68. BM 


71.8 
69.5 
69.4 


77.0 
75, B 
79.0M 
75. 1M 

75.0 
76.5 
77.1 
74.5 


L.C 
0.3 

0.! 


72.5 

71.0 


2.4]   69.7 

70. 7M 
2.4i    68.8 


1.1|    74.2 

76.6 

0.3|    75.3 


76.7 
75.8 


0.7     73.6      -    0. 

74. 6M 
0.3!   73.8      -    0. 

0,3|  74.0      .    0. 


-  7.0 

-  3.6 

-  2. 

-  2. 

-  1. 


65.6 
71.2      - 

66,2 
67,4 
73,9      -    1,5 


.    3 

-  1.6 

-  1.9 

-  2.5 


72.2  •    1.5 

T4.2 
71.1 
73. 2M   - 

70.6 

70.7  . 
72.1 

72.1  . 

70.3  - 


71.4 
71.4 
70,6 

70.1 
71,8 


72.3 

71.5 


72.4 
73.6 
70,7 


72.2      -    1.4    68.4 


63.5 
65.6 
63.6 
68.4 

64.9 
63.4 
62.0 
67.1 


0,0 

1.4 


0.2) 

i.o( 


0.2 
1.3 
2.4 
0.4 
1.3 

0.5 

0.3 


66.8 
6«.» 
66.3 

67.2 

67.1 
67.3 
66.1 
63.1 


66.4 
67.9 
66.2 


68.0 
67.0 


69.2 
70. OM 
65.9 


-  2.9|  44.8 

-  2.9    44,9 

-  3.0l  44,0 

-  1.7|    47,8 

46. 2M 

-  6.2    44,0 

I  43,2 

-  1.6l  48,9 

-  3,4j   46,3 

41.  5M 

-  2.4|    47,6 

43.5 
44,4 

-  1,7!  49.4 

-  4.9i  42,2 

-  1.61  48.7 

-  1. 


48.8 
51.1 


-  3.3 

46 

6 

-  3.4 

45 

3 

-  *.* 

43 

* 

-  3.4 

45 

*. 

ij 


54.9       -    3.1 


53.6 
53.0 
53.5 
52.2 


52.6      -    3.3 


7.0 
9,0 
7.2 


52.4 
53.1 


53.3 

53.1 


56.3      - 

57.  2M 

53.8      -    2.4 


47. 5M 
47.8 


3.4  34,3 
1.8  34.7 
1.4     34.1 

1.4    28.6      - 


1.0  48.9 
0.6!  49.7 
0,7    50,5 

1.1  48. 4M 
I.61  54.0 

1   50.4M 

1.4|    50.4 


0.51  53.0 
49.1 
49.7 

0,6l   54.5 

0.3!  48.6 
0.21  53.5 
l.e!  53.2 
0.7!  52.9 
1.0    52. 3M 

1.6    48. 6M 

0.2    50.9 


0.3  36.8 
38.1 
39.0 

3.2!  38.0 
37.4 

2.4|   36.9 

37.4 

l.»    36.3 

1.6    35.9 

0.  r1    36.6 

36.5 

37.9 

2.2    36,8 

3.0   33,9 

j  35,6 


38.6 
37.2 


50.6  2.3 

52.  4M 
47,3 

50.1  2.7;   39.0 


1.0 
0.3 
1.0 
0.0 
0.2 


0.2    54.1 

J55.2 

!  53.9 

2.01   53. 7M 
53. OM 


0.2 


53.5 

54.1 

34,2  -  0.5 
52.9  -  0.2 
52.5      -    0.9 


53. 9M 
53.8 

2.0|  53.4  0.0 

1.7    53.8  0.6 


1.7!  53.0      -    1.3 


39.4 

41. 2M 

36.4  1.1 


56.9      -    0.3 

53. 3M 

54.1  0.2 


54. 5M 
53.8 


54.7  0.3 

55. 7M 

32.7      •    0.2 


Include   delayed   and   corrected   data   and   may   differ   slightly    from 


published    In 


A  Special  Weather  Summary  describing  unusual  weather  in  1964  was  included  each  month  except  February  issue  of  this 
publication. 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


NORTHERN  01 

SELVlDlaE 
SEaNAaOSVILLE  2  I 
M.i.li:'  MILLS 
B00NT0N  1  SE 
SOUND  BaOCK  2  N 

5RANCMULLE 
CANISTEAa  RCJEKVOIR 

CANOE  BROOK 

CEOAR  taovc 

CHAaLOTTEBUBG 

CHATHAM 

CLINTON 

ELI2ABETH 

ELI2AB6THP0RT 

ESSEX  FELLS  SEav  BIDS 

PLEMINGTON  1  NE 
SatENuOOO  LAKE 
NIGH  POINT  PAPK 
lavlNSTON 
JERSEY  CITY 

LAMBEaTVILLE 
LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 

MAHWAH 

MANVILLE 

MIOLANO  PABK 

MILTON 

MORRIS  PLAINS  1  « 

NEoAaK  as  AiaaoaT 

NEH  MILF0RD 

NEKTON 

OAK  RIOGE  RESERVOIR 

OLOaICK 

ORANGE 

PATERSON 

PMILLIPS8URG 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

PLAINFIELD 

RAHWAY 

RINGaOOD 

SOMERVlLLE 

SPLIT  ROCK  POND 

SUSSEX 

4ANA0UE  RAYMOND  DAM 

aERTSVILLE 
-EST  UHARTON 
KOOOCLIFF  lake 


SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  «6  AP 

AUDUBON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

8ELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CANTON 

CHATSaORTH 

FORTESCue 

FREEHOLD 

GLASSBORO 

HAMMONTON  2  NNE 
HlGHTSTOaN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  U 
MAYS  LANDING 
MILLVILLE 

M1LLVILLE  FAA  AIRPORT 
MOORE STOWN 

NEH  BRUNSaICK  EXP  STA 
NE«  MONMOUTH 
PEMBERTON  3  E 

PENNSAUKEN 

PRINCETON  HATER  WORKS 

SEABROOK  FARMS 

SHtLOH 

TOMS  RIVER 

TRENTON  -6  CITY 

TUCKERTON 

UOOOSTOHN 


S.62 
3.69 
••IS 


1.63 
1.12 


3.20   l.SS 
S.'» 

s.os 
6.91 
A.  It 

6.T1   1 

5.03   1 


5.12   1.T9 


1.60 
.0* 

1.27 


04E 


.IT 


4.65   1.11 


6.35   2.79 


.21 
1.22 
1.56 


1,70-  2.11 


2.10-  1.T6 


April 


2.22 

2.10 

3. 26 
■>l« 

3.9A-   .13 


3. SI 
2.39 
3,62 


3.36 
3.22 

:.■>■>- 


2. A3-   .38:  3.20' 


2.90- 
2.83- 
2.65 
3, SO 

2.50 

2.83 

2.4  9- 
3.1* 
1.5T-  1.13 
2,46 


.26 


1.97 
3.23 

,96   2,73- 


»,32   1.19 


1,5»   A. 03 
2.97^  3.T6 

A. 39 
A, At 
3.65 
3.13 

3.51 


3.32 

3.IA 

A, 06 
3,10 
3, S3 

5.  IS 
2. 75 

3.06 
A. 76 
3. A3 


3.1A 
3.73 


COASTAL 

ATLANTIC  CITY 
BELMAR  2  S. 
CAPE  MAY  3  - 
LONG  BRANCH 


3.84      2.09 
■    6.13 
•    6,20 

*. 37 


2.01 
1.91 
2.39- 
1.73 


2.22-    2.27 


2, A3.    1 
l.M 

1.66 
2.22 

2.49.    1 

1.36.    2.70 


1.64 
2.33 

1.63 

1.60 
2.27-    1.62 


1.36 
2.33 

2.66.    1.27 


2,22-    1.86 


2.60.    1.11 


2,30 

2.32 

1.31-   2.30 
1.95.    ! 
2.23 
1.41.    2.44 


2.07.    1,69 
1.66 

l.ST.    2,27 

2.22 


6.66 
4,96 
3,69 
4,92 


3.94       1.92 


3.61       1.73 


6.22 
6.63 
5.49 


5.12 
6.06 
5,66 

6,62 
6.12 


lun. 


6.21       2,34 


2,27 
■  63 


5.05 
3.64 

5.74 


5,46      i 

5.27 

5,76 

6.15 

5.69       1,91 

6,61 


S.91 
5.94 

5,62 

7.67 
3,67 


2.31 


5.56  2.12 

6,69  1,01 
6.33 

6.21  2.76 

3.16 
:    5,99 

6,29      3.16 
7.66 

5.04       1,63 

3.62 


6,06      2,61         .SO-    2 


.61-    3,42       3,63.       ,79 


1.12 
1.20-    2 
1.11 
.90-    3.23 


.60 
1.09-    2 

.90 
1.19 

1.19.    2.62 


1.17- 

2.23 

1.16. 

.65- 

.43 


1.06- 
1,45. 
1.73 


3.10-  1,11 
3,79^  ,47 
3,711 

1.69.    2.45      2.42.    1,91 
3.13! 


2.39- 

.61 
1.26- 


luly 


Augu.l  S.p1.mb-i  Ootobai  Novprnb-r  DtoambAf  Annua! 


2.74 
1.42 

.86-    3.07 


1.46.    2,05 
1.09 
1.31 
1.64.    i 
.35.    3.21 


.29 


1,20. 
,35. 

1,30- 
1.45 


1.59 
3.63 
3,66         .14 


4.33 

2,89.       ,50 
1.17.    2.48 


•:» 


1.21.  2,33 
2,37.  1,26 
2,39 

2.70-    1.00 


6.21!         .69 

4.17       1.05 


2.63.    1.36 
1.30 
4.17! 
1.954    2,42 

2.92-    1,00 


6.62       3.26 

5.30 

6.79 

6.45      2.62 

6,62      3.30 


1.30.    1.86 

.46 

.18 

.49.   3.00 

.664    2.60 


2.17- 
4.33 

5.T7 

3.72- 

3.56 


2.56 

1.07 


3.30-    1.02 

4.25 

1.92 


.97 


3.60- 

6.66  2.15 
6,37 
5.01 
2.96-  2.26 
2.93 

3.46 
6.64 
3.06 
3,30 
4,76       1,07 

3,92' 

2.39*    2,68 
3.33 

3.04 


3.56; 

2.194    3,10 

2.16 

7.82       3.21 

6.61 

2.62 

3.40         .6 
6.39 

3.69-    1.1 
S.99J 


7.64 
3.22! 

4.19* 


6.52       2.28 


5.79  1.23 
9.81  5.33 
6.15. 
3.33 

3.00 


7,37 
6.25 

4.04- 


1.39-    3.60 


1.26 
.19. 
.23 


.62.    6.00 

.41.  4.73 
.66 

.60.    4 
.77.    6,29 
1.23 

1.62 
,63 

1,96 
.68 
.50-    3.93 

.72.  1.79 
1.16-  3.38 
1.66 


.66 
1.00 
.77.    3,94 


7.29      3.11 


1.61-    2.26 
1.26 
2.63 
6.66       1.37-    2 

1.36 

2.20 
1.33 
1.32.    3 

1.71 
1.46-    2 


1.19-   2.60 
1.71 


1.37.    2.49 

6.58 

2.12 

6.29      2.06 


2.35.    1.26 


1.66 
1.32 

1.30. 


1.34 

1.18. 

1.47 

1.96. 


2.30.   2,65 


1.00*    4.06 


2.59 

1.96 


5.91       2.60 
1.15 
7,07 
5.44      ! 
3,214 

4.14, 
3.64 
4.15 
4.56 


6,14 
6,44 
3.35- 

6,63 


2,66.    1.20 


5.35      2.15 
1.10 
6.02 
6.67 


1.30-  2.12 
1.20 
1.63 
1.03-  2.33 
1.06 

1.12 
1.22 

1,08.    2.33 
1.43 
1.00-    2.64 


1.20 
2.11-    1.42 


1.66.    1.32 

1.03-    1.97 

.79 
1.29.    2 

,96.    2.61 
1.00 

1.75 
1.30 
1.26 
.96 
1.55.    1.56 

1,35.  1.84 
.91.  2.51 
1,22 


1.64. 
1.00- 
1.44 
2.41- 
1.64 


.90 


1.21.    2.07 


1.21-    2.21 


2.67. 
1.91 
3.07 
2.96. 
1,73-    1.62 

2. IS 


2.61.  1.06 
1.36*  1.76 
1.83-    1.38 


2.78-    1.26 


2.67.    1.63 
1.76 
3.60-    1.09 


2.67.    1.07 


1.81-    1.61 

2.32.  1.19 
2.13 
2.63-  1.45 
2.30.    1.73 


2.39 
3,62 
3.27 

2.06. 


2.11.    1.53 
3.69 
1,89-    1.92 


2.31.    1.36 


2.43-    1.43 


1,18-    2.48 


1,46*    2.28 

2.10- 
1. HO- 
LM 
1.1' 


1,96.    1,22 


2,33.    1.02 


2.35-    1.06 

1.50 

2.34 

2.00-    l.'l 


3.63 
3.36 
6.48       1.33 


3.42 
4.13 
3.44 


32.16-16.31 
36.36 

1 1  . 1 1 

33.21-12.19 

33.73 

31.69 
32.66 

39.27.    9,11 
L     34,82 

36.14-14.27 


36.39-11.73 


33.69-    9.62 


1.66 
1.32 


3.96 

3.69 

6.09 
3.01 


5.06       1.2  3 


6.90 

1.62 

4,98 
4,67 
3,06- 
1.91 


.71 


.33-11.03 
.60.    8.11 


33.42-    6.96 


39.21-    9.62 
'.    29.93-16.62 
31.53 

41.32-    6.97 
36.62 

32.58 

34,31-10.68 
37,26 

29.36-16.22 
31.63 


36.31 
35.92 

1.00      34,79.11.07 

34.63-12.il 


1.60-    1.81 
2.04.    1.60 


3.88       2.82: 


2.88 
4,67 
6,58 


5,20       1,97 


5,29      2.38 


3.28      2.20 


1.62-    1.36 


1.73.    2.01 


1.21.    2.38 

2.90 
1.05 
2.26.    1,57 


2.62 
'.    4.40 
2,69 
6,85       1,22 


1.66-    1.61 


1.13-    3.81 


6,68       1,01!      2.23-    1.07 


1.33 


61.01. 
36.33 

46.88 

42.96.    4,60 
37,57.    6,59 

33.15 
66.00 
33.51 

38.39-    7.64 
35.62 

35.94-11.74 
43.74         .33 
35.96-    9.91 
44.11 
34,77 

39,13 

34,54.    8.44 
37,48-    6,30 

:   39.22 

36.01-    8.26 


35.44-    5.64 


37.73.    7.18 


35.69.    8.09 
E    30.16 
!    37,16 

60.22-    6.57 


37.69-    5.26 


veragea  In  the 


elude  delayed  and 


published  in 


Table  3 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND    FREEZE  DATA 


NEW    JERSEY 

IIM 


Station 


Last  spring  mmimiim  of 


First  fall  minimum  of 


16°  or 
below 


20°  or 
below 


24°  or 
below 


below 


32°  or 
below 


32°  or 
below 


24°  or 
below 


20°  or 
below 


16°  or 
below 


Number  of  days 
between  dates 


BELVIDERE 
B00NT0N  1  SE 
CANOE  BROOK 
CHARLOTTEBURG 
ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 
FLEMINGTON  1  NE 
WISH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAM8ERTVILLE 

LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 
MORRIS  PLAINS  1  W 
NEWARK  WB  AIRPORT 

NEWTON 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELP 

SOMERVILLE 

SUSSEX 


ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWORTH 

FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 

M1LLVILLE 

MILLV1LLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEW  MONMOUTH 

PEMBERTON  3  E 
SEABROOK  FARMS 
SH1LOH 
TOMS  RIVER 
TRENTON  WB  CITY 

TUCKERTON 
WOODSTOWN 


ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  3  W 
LONG  BRANCH 


7.  1 
7.  1 

T.  2. 
?-12. 
6-30 

7.  4. 
T-  1 

9-12 
6-30 

6-30 

T-  1 
7-  3 
7.  1 
7-  1 
7.  1« 

7-  I 

7-  2. 
7-  l« 

6- JO 
6-90 

9-12 


7-  I' 

6-30 
6-30 
6-30 
6-30 

6-30 


4-30 
7 


6-1* 
7.30 
7-  I 


1.  1 
1-  1 
1.13. 
1.  1 
1-15 

1.16. 
1.  1 
1.13 

1-1* 
1-15 

1.19. 
1.1* 
1.16 
I.  1 
1.19 

1*19 

1.1* 
1-16 
1.19 
1.16 

1.  1 


1-19 
1-1* 
1.19 
1*19 
1.1* 

1*19 

1.19. 

1.19 

1-19 

1.19 

1-19 

1*19 

1.13. 

1.19 

1.19 

I. IS 

1-19 
1.19 
1.1* 

1-17 
1.16 


1.19 
1.29 
LIS 


4.  3 

3.  1 

4.  2 
4.  2 
2.  25 

2.29 
4.  2 
4.  9 

1.29 
2.28 

4.  2 
2-28 
4.  2 

4.  2 
2.22 

4.  2 
2-2S 
2>28 
2.28 

2.28 


2-2S 

1*18 
2.28 
2-23 
4.  2 

2-23 

2.23 
2-23 
2-28 
4.  2 

2-23 
2-23 
2-29 
2-29 

2.28 

2-2S 

2-29 
4.  2 
2-23 


1.13 
1-29 
2-23 


2-25 
2-28 

3.  1 
2-29 

4.  2 

3-31 
2.28 
2.28 

4.  2 


2.29 
2.28 
2.28 
3.31 
4.  2 


2.28 
4.  2 
2-23 


2-23 
2-23 
2-28 


3-31 

4-  5 


4-10 
4-  2 

4-10 


4-  2 
3-31 
4.  3 
3-31 
4.  9 

4.  2 
3-31 

4.  2 
4.  2 

4-10 

3-31 

4-  2 
4-  2 
4.  2 
4.  2 


3.31 
3-31 
4.  2 


4-10 
4.  7 
4.  6 

4.12 
4.12 
4.16 
4-  I 

4.10 

4.16 
4.  6 
4.12 
4.10 


4.12 
4.10 


4-  2 
4.  2 

4.27 

4.  4 
4.10 

4-  6 
4.  2 

4.  6 
4.  6 
4.27 


4-10 

4.  3 

4.10 
4.  2 


4.10 


3-31 

3-31 

4-  2 


5.  3 

4-10 
9.  4 
4.13 

4.10 

4.19 
9.  4 

4-22 
4-  3 

4.12 

9-  4 

4.  6 

3.  4 
4.26 

4.  9 

5-30 
4-  6 
4-11 
4.  9 

4-12 

4.13 


4.  3 

4-10 
4-27 
4-10 
4-27 

4-10 
4.10 
4.26 
4.10 
4.27 

4-10 
4.27 
4.12 
4.10 
4-12 

4.27 

4I1O 
4-26 
4.  5 


10.  6 
10.  6 
10.  6 
10.  6 
10.12 

10.  6 
10.  6 
10.  6 
11.21 
10.  6 

9.16 

10.  8 
9-16 
10.  6 
11.21 

9> 16 

10.24 
10. 

10. 
10. 

9.16 


10.11 
10.11 
10.  8 
10.12 

10. 

10.   8 

10.11 
10.11 

10. 

10- 

10.11 
10.12 
10.  8 
10.12 


10. 

10.12 

10.11 

10 

10.24 


11.21 
11.22 

10.12 


10.  8 
10.  8 
10-  8 
10.  6 
11.22 

10.  8 
10.  6 
10.  7 
11-23 
10.  8 

10.  6 
10*12 
10.  6 
10.  6 
11.21 

10.  6 
11-22 
10-12 
10-12 
10.12 

10.  6 


10.24 
11-22 
10.11 
11-22 
10-12 

10-24 
10-24 
11-22 
10-12 

10-  8 

11.22 

11.21 

11-  1 
10.12 


10.11 
10.24 
11-21 
10.12 
11*21 


11.22 
11.23 
11-22 


10.24 
10.12 
10.24 
10.12 
11.22 

10.24 
10.  8 
10.11 
12.    1 

10.24 

10. 
11-22 
10.  8 
10.12 
11.22 

10.  8 
11.22 

11.  1 
11.22 

10.12 

10.12 


11.22 
11.22 
10-12 
11-22 
11.22 


11.22 
11.23 
11.22 
11.22 
11.23 

11.23 
10.12 
11.22 
12.  7 
11.23 

10.  8 
11.23 
10.12 
11.22 
12.    7 

10.12 
12.  1 
11.22 
11.22 
11*22 

11.22 


11.22 
11.23 
11.22 
12*  I 
11.22 


11.22  It 
11*22  16 
11*22  20 
11*22  20 
10.12  23 


11.22 
11.22 
11.22 
11.22 


10.12 
11.22 
11.21 
10.12 
11*22 


11*22 
11*29 
11*22 


11*22  19 

11.22  16 

11.22  29 

11.22  29 

11.22  It 


11.23 
11*22 

11.23 
11*22 


11*22 
11*22 
11*21 
11.22 
12*18 


11*29 


12*18 
11*23 


11-29 
U-23 

11.23 
U-23 
12-   7 

11.23 
11.23 
11.22 

NONE 
11-23 

11-22 
12.  8 
11.23 
11.23 
12.19 

11.23 

12-19 
11.23 
11.23 
11.23 

11.22 


11.22 

NONE 
11.23 

NONE 
11.22 

11.29 
11.22 
12.19 
11.23 
11.29 

12.19 
11.23 
11.  7 
12 


11.23 
12-19 
12.lt 
11.23 
12-lt 


U-23 


NONE 
12.19 


156 
179 
159 
176 
113 

176 
199 
167 
230 
177 

139 

189 
199 
169 
230 

109 
201 
178 
114 

177 


189 
184 
164 
183 
162 

181 
114 
168 

ITt 
162 

184 

168 
179 
183 


162 

1(4 
169 

202 


230 
291 


234  294  lit 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mai. 

Apr, 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept 

Oct 

Not. 

Dec. 

Annual 

NORTHERN  01 

CANOE  BROOK 

EVAP 

OEP 

WIND 

MAX 

MIN 

: 

: 

1 

- 

B  6.89 
2.30 

B  1344 
75.6 
54.6 

5.25 
.71 
732 

88.  8 
62.6 

6.02 

.96 

932 

92.9 

71.4 

5.23 

.96 

706 

92.5 

66.1 

4.85 
1.84 
952 
85.3 
61.4 

2.42 

.45 

744 

67.4 

48.2 

811 

- 

I 

SOUTHERN  02 

PEMBERTON  3  E 

EVAP 

DEP 

WIND 

: 

~ 

_ 

_ 

~ 

B  6.68 

647 

5.97 
865 

5.62 
716 

4.17 
698 

_ 

- 

- 

- 

SEABROOK  FARMS 

EVAP 

- 

- 

- 

- 

8.05 

8.70 

7.99 

7.19 

B  6.48 

B  3.22 

B  2.54 

- 

- 

WIND 
MAX 

MIN 

~ 

~ 

1 

\ 

2300 
84.8 
49.6 

2007 
86.7 
61.4 

1999 
66.5 
67.7 

1629 
85.3 
62.2 

2030 
79.2 
56.8 

1472 
64.5 
44.6 

B  1416 
60.3 
41.7 

: 

- 

See  reierence  notes  following     Station  Index. 
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SOIL  TEMPERATURES 


M   .,      >\  I'M    1 


StftttOB 

•nd 
Dqpth 

Unuiiv 

Muck 

April 

M.v 

lun* 

luly 

Auguil 

Saptvmbac 

Oolc 

hai 

f 

J 

i 

< 

\ 

< 

1 

> 
< 

1 

> 
< 

I 

I 

] 

r 

< 

1 

1 

< 

] 

< 

i 

1 

< 

j 

1 

< 

] 

1 

] 

< 

i 

RUTGERS   MICRO   MET    STA 

PLOT 

•  l 

1 

INCH 

32.9 

41/30 

31.6 

42/30 

38.6 

50/31 

46.9 

58/33 

60.5 

73/46 

68.2 

82/57 

74.3 

84/63 

72.1 

83/63 

68.8 

82/57 

55.4 

67/45 

47.7 

55/35 

37.9 

48/32 

52.9 

•  4/30 

2 

INCHES 

32.0 

42/30 

31.6 

41/30 

38.3 

48/31 

46.4 

56/33 

59.8 

72/46 

67.6 

79/57 

73.8 

83/65 

71.8 

81/63 

68.4 

80/58 

55.1 

66/46 

47.6 

55/36 

38.0 

48/32 

52.5 

83/30 

4 

INCHES 

33.3 

40/31 

32.2 

40/31 

38.2 

45/31 

45.9 

55/34 

59.2 

70/46 

67.1 

77/57 

73.2 

82/65 

71.3 

78/65 

68.0 

77/59 

56.1 

64/48 

47.9 

53/38 

38.5 

46/33 

52.6 

82/31 

8 

INCHES 

34.2 

39/32 

32.8 

36/32 

38.2 

45/32 

45.5 

52/36 

58.0 

67/46 

65.8 

73/58 

72.1 

77/66 

70.7 

75/67 

67.6 

74/61 

56.1 

63/50 

48.8 

53/41 

39.4 

45/35 

52.4 

77/32 

16 

INCHES 

35. 9 

38/34 

34.3 

36/33 

38.2 

42/33 

44.3 

50/38 

55.5 

62/47 

63.2 

68/58 

69.7 

73/66 

69.4 

72/67 

67.2 

71/62 

57.5 

63/53 

50.1 

54/45 

41.5 

47/38 

52.2 

73/33 

32 

INCHES 

38.1 

40/37 

36.3 

37/35 

38.3 

41/35 

42.8 

47/39 

52.4 

58/47 

60.0 

64/57 

66.4 

69/63 

67.6 

69/66 

66.6 

69/63 

58.8 

63/55 

52.4 

55/49 

44.2 

49/41 

52.0 

69/35 

PLOT 

•    2 

1 

INCH 

30.5 

41/21 

30.6 

41/24 

41.0 

64/31 

49.1 

74/31 

65.2 

96/37 

74.6 

105/48 

78.0 

103/61 

76.9 

100/54 

71.9 

100/50 

52.7 

73/36 

45.0 

62/26 

33.6 

57/25 

54.1 

105/21 

2 

INCHES 

30.4 

39/23 

30.8 

40/26 

40.5 

61/30 

48.8 

71/31 

64.5 

92/39 

73.5 

101/49 

77.2 

100/62 

76.0 

96/55 

71.3 

92/52 

52.8 

72/34 

45.1 

61/27 

34.4 

56/27 

53.8 

101/23 

4 

INCHES 

30. S 

37/27 

31.1 

37/29 

39.8 

57/31 

48.1 

66/32 

62.8 

89/40 

72.3 

96/52 

76.3 

95/63 

74.9 

91/58 

70.8 

92/54 

52.8 

68/39 

45.3 

59/30 

34.8 

53/29 

53.3 

96/27 

I 

INCHES 

31.7 

36/30 

32.2 

36/31 

39.2 

50/31 

46.9 

58/34 

60.9 

76/43 

69.8 

89/56 

74.6 

86/65 

73.3 

84/64 

69.8 

83/58 

53.6 

64/42 

46.4 

54/34 

36.2 

48/32 

52.9 

89/30 

MONTHLY    AVERAGES    ARE    OBTAINED   BY    TAKING    THE    AVERAGE    OF  MAX    AND   MIN   VALUES. 
PLOT    »    1    -    SLOPE    OF   GROUND,       FLAT.       SOIL    TYPE,       LOAM.       GROUND    COVER,       KENTUCKY    BLUEGRASS.       INSTRUMENTATION,       COPPER-CONSTANT AN    THERMOCOUPLES    CONNECTEO    TO    A 

BROWN    ELECTRONIK    POTENTIOMETER. 
PLOT    «    2    -    SLOPE    OF   GROUND,       FLAT.       SOIL    TYPE,       LOAM.       GROUND    COVER,     BARREN.       INSTRUMENTATION,       BROWN    RECORDING    POTENTIOMETER    WITH    COPPER-CONSTANTAN 

THERMOCOUPLES. 
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STATION  INDEX 


Years  of 

Opened 

0 

jgrnrH 

or  closed 

d 

2 

0) 

a 

a 

during  yr, 

Refer 

Station 

Z 

a 
0 

County 

0) 

-0 

1 

Q. 

d 

d 
a 

to 

a! 

11 

0 

1 

1 

1 

Q 

2 

XI 

1 

> 

B 

e2 

I 

11 

2- 

tables 

ALLENDALE 

CI  GO 

01 

BERGEN 

8 

41  02 

7*  08 

270 

c 

ATLANTIC  CITY  UB  AP 

D511 

02 

ATLANTIC 

1 

39  27 

7*  35 

6* 

7 

7 

1  2  3  C 

•ATLANTIC  CITY 

0324 

03 

ATLANTIC 

1 

39  23 

7*  26 

11 

91 

91 

1  2  3 

AUDUBON 

03*6  02 

CAMDEN 

2 

39  33 

75  03 

40 

1? 

15 

1  2  3 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

0528  02  BURLINGTON 

39  37 

7*  26 

30 

18 

2 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

0690102  CAPE  MAY 

1 

39  15 

7*  52 

30 

70 

70 

12  3 

BELMAR  2  SW 

0721 1 03 

MONMOUTH 

1 

40  09 

7*  0* 

21 

2 

BELVIOERE 

0729  01 

WARREN 

2 

40  50 

75  05 

275 

72 

72 

1  2  3 

BERNARDSVlLLE  2  E 

0797  01 

SOMERSET 

e 

*0  43 

7*  32 

2*0 

2 

BLACKWELLS  MILLS 

0847  01 

SOMERSET 

10 

40  29 

7*  35 

27 

8 

2 

BOONTON  1  SE 

0907  01 

MORRIS 

8 

*0  34 

7*  2* 

280 

56 

74 

1  2  3 

BOUND  BROOK  2  W 

0927.01  SOMERSET 

10 

40  33 

7*  3* 

50 

8 

2 

BRANCHVILLE 

01  SUSSEX 

5 

41  09 

7*  45 

580 

2 

BURLINGTON 

1211 

02  BURLINGTON 

2 

*0  05 

74  52 

12 

52 

7fl 

1  2  3 

CANISTEAR  RESERVOIR 

I3Z7 

01 

SUSSEX 

e 

*1  07 

74  30 

10*0 

2* 

2 

CANOE  BROOK 

133^ 

01 

ESSEX 

8 

40  &S 

7*  21 

180 

3* 

34 

34 

1  2  3* 

CANTON 

13*3 

02 

SALEM 

2 

39  26 

75  25 

20 

18 

2 

CAPE  MAY  3  W 

1331  03 

CAPE  MAY 

1 

36  57 

7*  58 

10 

39 

76 

1  2  3  C 

CEDAR  GROVE 

1*72.01 

ESSEX 

8 

*0  32 

74  13 

*00 

24 

2 

CENTERTON 

1312  02 

SALEM 

6 

39  31 

75  10 

80 

C 

CHARLOTTEBURG 

1362  01 

PASSAIC 

a 

*1  02 

7*  26 

760 

72 

72 

1  2  3 

CHATHAM 

1590  01 

MORRIS 

8 

*0  *9 

7*  22 

165 

60 

2 

CMATSWORTH 

1396  02 

BURLINGTON 

1 

39  49 

7*  32 

100 

20 

20 

1  2  3 

CLINTON 

17*9  101  HUNTERDON 

10 

40  38 

7*  35 

200 

21 

2 

ELIZABETH 

26*4 ' 01 iUNION 

1 

40  *0 

74  14 

40 

85 

85 

12  3 

ELI2ABETHPORT 

2652  01  UNION 

8 

*0  38 

7*  12 

29 

2    C 

ESSEX  FELLS  SERV  RLDG 

2766  01  ESSEX 

8 

40  50 

74  17 

3*0 

16 

16 

1  2  3  C 

FLEMINGTON  1  NE 

3029  J  01  HUNTERDON 

10 

40  31 

74  51 

1*0 

67 

7B 

1  2  3 

FORTESCUE 

3102  02JCUMBERLANO 

2 

39  14 

75  10 

5 

16 

2 

FREEHOLO 

3181  02  MONMOUTH 

10 

40  13 

7ft  17 

19* 

60 

60 

1  2  3  C 

GLASSBORO 

3291  02  GLOUCESTER 

2 

39  42 

75  07 

135 

2 

2 

1  2  3  C 

GREENWOOD  LAKE 

3516  01  PASSAIC 

41  09 

7*  20 

660 

24 

2 

MACKENSACK 

3572  01  BERGEN 

*0  53 

7*  03 

10 

MAR 

C 

HAMMONTON  2    NNE 

366202  ATLANTIC 

7 

39  39 

7*  *B 

85 

32 

5fl 

1  2  3 

HIGH  POINT  PARK 

3935  01  SUSSEX 

2 

41  16 

7*  *0 

1570 

8 

1  2  3 

HIGHTSTOWN  1  N 

3951 ' 02  MERCER 

10 

40  17 

7*  31 

100 

66 

71 

1  2  3  C 

INDIAN  MILLS  2    w 

*229  02 [BURLINGTON   0 

7 

39  48 

1  7*  *7 

100 

7* 

« 

1  2  3 

IRVINGTON 

4260,01  ESSEX 

1 

40  4  3 

1  7*  15 

90 

25 

JUL 

2    C 

JERSEY  CITY 

4339' 01  HUDSON 

1 

40  4* 

7*  03 

133 

66 

66 

1  2  3 

LAMBERTVILLE 

4635  01  HUNTERDON 

2 

40  22 

7*  57 

60 

77 

77 

1  2  3 

LAYTON  2 

*736  01  SUSSEX 

2 

*1  15 

7*  52 

390 

2 

2 

1  2  3 

LITTLE  FALLS 

4867  01  PASSAIC 

8 

ftO  53 

I  7*  1* 

150 

90 

61 

1  2  3  C 

LONG  BRANCH 

*987  03  MONMOUTH 

1*0  18 

|  7*  00 

20 

56 

56 

1  2  3  C 

LONG  VALLEY 

■5003.01  MORRIS 

10  *0  47 

74  47 

530 

3* 

34 

12  3 

LUMBERTON 

15035  02  BURLINGTON 

2  39  58 

74  *8 

25 

C 

MAHWAH 

MM  01  BERGEN 

8  41  06 

,  74  10 

253 

8 

2 

MANVILLE 

5197  01  SOMERSET 

10  40  33 

74  3* 

50 

2* 

2 

MARLBORO  SCS 

; 524*  02  MONMOUTH 

1  40  20 

1  7ft  1ft 

120 

C 

MARLTON  1  W 

I5232;02  BURLINGTON 

2 ' 39  34 

74  36 

90 

JUL 

C 

MAYS  LANDING 

'5346 

02 

j ATLANTIC 

3 

39  27 

1  7*  ** 

10 

20 

2 

Station 


MIDLAND  PARK 

MILLVILLE 

MlLLVILLE  FAA  AIRPORT 

MILTON 

MOOR EST OWN 

MORRIS  PLAINS  1  tf 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEW  MILFORD 

NEW  MONMOUTH 

NEWTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

OLDWICK 

ORANGE 

PATERSON 

PEMBERTON  3  E 

PENNSAUKEN 

PHILLIPSBURG 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

PLAINFIELD 

PRINCETON  WATER  WORKS 

R1NGWOOD 

RUTGERS  MICRO-MET  STA 

SEABROOK  FARMS 

SHILOH 

SOMERVlLLE 

SPLIT  ROCK  POND 

SPRINGFIELD 

SUSSEX 

TOMS  RIVER 
•TRENTON  WB  CITY 
TUCKERTON 

WANAOUE  RAYMONO  DAM 
WATCHUNG 
WERTSVILLE 
WEST  WHARTON 
WOODCLIFF  LAKE 
WOODSTOWN 


6026  01 

6062 j 02 
61*6 I 01 


County 


.154 


BERGEN 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND 

MORRIS 

BURLINGTON 

MORR I S 

ESSEX 

MIDDLESEX 

BERGEN 

MONMOUTH 


6177  I  Oil  SUSSEX 
6*60,01  PASSAIC 
65**|01 | HUNTERDON 
6360  01 i ESSEX 
6775! 01  PASSAIC 
66*3102  BURL  1 1 
6863,02,  CAMDEl 
697*  01  WARRE1 


TON 


7328 '02  MERCER 

I  7393  i  01  UNION 

I7587J01  PASSAIC 

'7831  02  MIDDLESEX 

j 7936  02  CUMBERLAND 

! 6031  02  CUMBERLAND 

,619*  01  SOMERSET 
I  8402 '01, MORRIS 

8*23  01  UNION 

86**  01  SUSSEX 

8616  02  OCEAN 

,8663  02  MERCER 

6899  02  OCEAN 

9187  01  PASSAIC 

9271  01  UNION 

j 9363  01  HUNTERDON 


9608  01 
9632  01 


RIS 


6  *0  39 

6  39  2* 

39  22 

41  01 

39  58 

40  50 

40  42 


10 


0  28 
40  57 

1 I 40  23 

2'*1  03 
6|41  02 
0,40  *0 


75  04 
7* 

7*  58 
7*  30 
74  10 
74  26 
7*  02 
7*  1 


BftO  47,  7*  13 1 
B  40  34   7*  09 I 


10  40  20  7*  40 

9  40  36  I  7*  16 j 

9  41  08 :  7*  16: 

10  40  29'  7*  26. 

2  39  30  73  1* 

2  39  28  75  16 

10  40  35;  74  37 

8j*0  38  7*  28 

lUo  *3  7*  18 

5J41  13  7*  37 

1  39  57 1  7*  13 

2  *0  13   74  46 

1  39  36,  7*  20 
6  41  03   74  18 

74  25 
74  46 
8  *0  3*  74  36 
4  *1  Oil  74  03 

2  39  39   73  19 


Years  of 
record 


Opened 
or  closed 
during  yr. 


Refer 


1    2  3 

1    2  3 

1    2  3   C 

12  3 


1  2  3* 
1  2  3 
1    2    3 


1    2    3 
I    2    3   C 
1    2    3 


t       1-COASTAL;       2-DELAWABE;       3-GREAT    EGG    HARBOR,       4-HACKENSACK ; 


5-HUDSON ;       8-MAURICE ;       7-tIULLICA ;       8-PASSAIC ;       9-RAHWAY;       10-RARITAN .       1 1 -ROCKAWAY 


NEW   6RUNSW1C 


RELOCATION   AND   CHANGES   OF    EQUIPMENT 
SOIL    TEMPERATURE   OBSERVATIONS   DISCONTINUED 


PLAINF IELD 

RUTGERS  MICRO-MET  ST, 


EQUIPMENT  MOVED  30  FEET  SW 

SOIL  TEMPERATURE  EQUIPMENT  INSTALLED 


REFERENCE    NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  New  Jersey  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Cllmatologlat,    Weather  Bureau  Office,  %  General  Delivery,  Trenton, 
New  Jersey    08608,    or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS.       Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:       Temperature  in   'K,    precipitation  and  evaporation  In  inches,  and  wind  movement  In  miles. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.     Max  and  Mln  m 
Evaporation  and  Wind  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  normals  based  on  the  period  1931-1960.  "DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on  periods  varying  from  10  to  29 
years  which  are  used  in  place  of  normals. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record. 
+  Also  on  earlier  date  (dates)  or  months. 

*  Amount  included  in  following  measurement. 
//           Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

E  Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

M  One  or  more  days  record  missing,    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  monthly  Climatological  Data  for  detailed  daily  record. 

R  Amounts  from  recording  gage.      (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.  ) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month.      V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;     however,   the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter 
located  on  the  roof  of  a  building. 

C  Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.      Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be  found  in 

the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

G  Soil  temperatures  published. 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  location,  elevations,  exposures,  etc.  ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State.  That 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402,  for  15  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau 
stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,   obtained  as  indicated  above,   price   15   cents. 


Subscription  Price:      20  cents  per  copy,   monthly  and  annual,    $2.  50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )      Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to 
the     Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the    Superintendent  of  Documents,  Government   Printing  Office,    Washington, 
D.   C.     20402. _^ 
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Precipitation 
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Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 
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■3-a 

2 
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1 
S 
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si 

5  o 

o  > 

S  o 

S 
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•    *    * 
NORTHERN            01 

BELVIDERE 
BCONTON  1  SE 
CANOE  BROOK 
CHARLOTTEBURG 
ELIZABETH 

33.2 
33.1 
35.1 
32.7 

36.6 

14.5 
16.9 
14,7 
14.4 
19.2 

23.9 

25.0 
24.9 
23.6 
27.9 

-  6.0 
•  3.9 

-  4.1 
.  5.0 

-  4.9 

45 
54 
52 
33 

56 

10. 
10 
10 
10 
9 

-  3 

0 

-  8 

-  4 
3 

18 

18. 

18 

18. 
18. 

1264 
1231 
1235 
1277 
1141 

0 
0 
0 
0 
0 

11 

12 

11 

13 

9 

30 
30 
30 
30 
28 

3 

2 
4 
5 
0 

2.74 
2.27 
2.73 
2.93 
2.55 

-  .89 

-  .97 

-  .93 

-  .72 

-  1.42 

.95 

.85 

.88 

1.00 

.90 

24 
24 

24 
24 
24 

12.9 

16.0 
13.2 

7 

18. 

18. 

11 

10 

7 
6 
7 
9 
6 

2 
1 
1 
1 

2 

0 
0 
0 

1 

0 

ESSEX  FELLS  SERV  B|_DG 
FLEMINGTON  1  NE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 

33.0 
34.4 
29.4 
34. e 
36.6 

15.5 

13.9 

9.5 

22.7 

18.0 

24.3 

24.2 
19.5 
28.8 
27.3 

-  7.3 

.  3.7 
•  4.4 

52 
55 
51 
53 
55 

10 

10 

10 

9 

9 

•  3 

•10 

-12 

3 

•  4 

16. 
11 

15 

17. 

15 

1256 
1258 
1407 
1115 
1160 

0 

0 
0 

0 
0 

13 

11 

17 

10 
8 

30 
30 
31 
2S 
29 

3 

4 
6 
0 

2 

2,84 
3.23 
2.26 
2.85 
2.33 

-   .09 

•  .52 

•  1.01 

.95 
.59 

,60 
.60 

11 

24 

6 

6 

18.8 
8.3 

12 

20. 
29. 

17. 

9 

7 
6 

7 

2 
1 
3 
1 

0 
0 
0 
0 

LAYTON  2 

LITTLE  FALLS 

LONG  VALLEY 

MORRIS  PLAINS  I  W 

NEWARK  WB  AIRPORT        R 

33.0 
36.3 
32.9 
33.1 

35.0 

9.7 
19.1 
16.2 
15.7 
21.5 

21.4 

27.7 
24.6 
24.4 
28.3 

-  3.4 

-  5.0 

52 
55 

50 
55 

56 

23 
23 

10 

10 

9 

-  9 
2 

-  5 

-  4 
5 

31. 
13 

18 
15 
15 

1346 
1149 
1246 
1251 
1133 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
10 
12 
12 
11 

31 

30 
29 

30 
28 

9 
0 
3 
3 
0 

2.52 

2.60 
3,33 

2.39 
2.86 

-  1.03 

-  .19 

-  .47 

.83 
.87 
.70 
.79 
.73 

24 

24 
24 
24 
10 

10.  S 
13.7 

12.5 
16.1 

11 
17 

11 

11+ 

7 

8 
9 
6 
6 

1 

1 
4 
1 
2 

0 
0 
0 
0 

0 

NEWTON 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELD 

SCMERVILLE 

31. e 

35.6 
36.9 
34.5 

34,9 

12.8 
20.6 
18.0 
18.8 
17.5 

22,3 
28.1 
27.5 
26.7 
26.2 

-  5.2 

-  3.5 

-  3.0 

-  5.2 

-  5.1 

51 
55 

48 
55 
51 

23 

10 
9 

9 
9 

•  4 
3 

-  1 
0 

-  3 

31. 

16. 

15 

16. 

18. 

1317 
1135 
1159 
1180 
1196 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
12 

8 
11 
10 

30 
30 
29 
30 
29 

5 
0 

1 

2 
3 

2.38 

2.26 
1.97 
3.23 
2.32 

-  .66 

-  1.34 

-  1.71 

-  .36 

-  .73 

.74 
.59 
.87 
.83 
.56 

24 
8 
8 

10 
8 

12.5 
11.4 
8.0 
16.5 
12.1 

10 

18. 

12. 
11. 

7 
6 
6 
6 

7 

1 

1 
1 

3 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

SUSSEX 

32.2 

12.0 

22.1 

.  5.6 

SI 

23 

-  5 

18. 

1322 

0 

13 

30 

t 

2.61 

-   .76 

.80 

24 

8 

1 

0 

DIVISION 

25.2 

-  5.0 

2.64 

-   .83 

13.2 

«    *    ft 
SOUTHERN            02 

ATLANTIC  CITY  WB  Ap 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWORTH 

3S.0 
38.  3 
41. T 
36.5 
39. 2M 

17.2 
21.1 
19.1 
22.3 
17. 2M 

27.6 
29.7 
30.4 

30.4 
28. 2M 

-  7.2 
•  3.8 

65 
58 
61 
58 

62 

9 
9 
9 
9 
9 

-  8 

1 

-11 

4 

-15 

17 

1* 

18 
15 

la 

1152 

1090 
1065 
1065 
1132 

0 
0 

0 
0 
0 

8 

7 
7 
7 
7 

29 
29 
28 
27 
29 

3 

0 
1 

0 

3 

3.58 

3.16 
3.30 

3.8S 

.02 
-   .17 

1.09 
.95 

.89 

.95 

10 

10 

8 

24 

8.2 

19.0 
10.3 

6 
11 

7 
5 

20. 
16 
16 
19. 

T 
7 
6 

6 

3 

2 

3 

4 

l 

0 

0 

0 

FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAMMONTCN  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
UOIAN  KILLS  2  W 

36.0 
37.9 
38.9 
35.8 

38.0 

18.8 
20.6 
19.7 
19.1 
18.0 

27.4 
29.4 
29.) 
27.5 
28.0 

•  5.3 

•  4.9 

•  4.9 
-  5.3 

59 
59 
62 
58 

60 

9 

10 

10 

9 

9 

•  2 

1 
«  1 
-  3 

-10 

18. 

18 

18. 

15 

IS 

1156 
1097 
1099 
1157 
1137 

0 

0 
0 
0 

0 

T 
9 
8 

9 

7 

28 
30 
30 
28 
29 

2 
0 

2 
1 
2 

3,43 

3.01 
D  2.55 

3.01 
3.60 

•   .15 

-  1.02 

-  .21 

-  .02 

.87 
.83 

.81 

.70 

24 

10 
24 
24 

20.0 

9.3 

16.9 
14.9 

13 

10 
6 

18. 

IT. 
16* 

6 
7 
5 
8 

4 
3 
2 
3 

0 
0 
0 
0 

MILLVILLE 

MIllVILlE  FAA  AIRPORT 

MCORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  5TA 

NEW  MONMOUTH 

39.5 
38.5 

36.4 
36.4 
37.3 

20.8 
20.3 

20.1 
19.8 
17.5 

30.2 
29.4 
28.3 
28.1 

27.4 

-  4,7 

-  4,2 

62 
63 

39 

57 
57 

10 

9 
9 
9 
9 

•  6 

•  6 
2 
0 

-  2 

IT 
17 
IS 

IS 
15 

1073 
1096 
1130 
1134 
1160 

0 

0 
0 

0 
0 

8 
8 

9 
8 

7 

29 
27 
29 

29 
30 

1 

1 
0 

1 

2 

3.13 

3,82 

2,87 
3.04 
4,42 

-  .25 

-  .30 

1.10 
.99 
.39 
,68 
•  66 

10 
10 

11 

24 

24 

8.3 

8.0 
15.0 
19.0 

4 

8 

10 

17. 

11 

16 

7 
T 
8 
8 

10 

2 
3 
2 
3 

4 

1 

0 
0 
0 
0 

PEMBERTON  3  E 

SEABROOK  FARMS 

SHILOH 

TOMS  RIVER 

TRENTON  WB  CITY          R 

37,6 
39.  4M 
38.6 
38.5 
35.8 

18,9 
21.  2M 
21.3 
18.0 
21.9 

28.3 

30. 3M 
30.0 
26.3 
26.9 

.  5.6 

•  4.3 

•  4.2 

59 
56 
61 
62 
56 

9 

9 
9 
9 
9 

•  T 

2 

•  8 
3 

18 

18 
18 
11 

1130 
1053 
1078 
1132 
1113 

0 

0 
0 

0 
0 

7 

7 

8 

10 

28 
29 
27 
28 
29 

2 
0 
0 
2 
0 

2.97 
2.50 
2,61 
4.36 
2.86 

•  .33 

-   .67 

•  .24 

.77 
,96 
.77 
1.69 
.87 

10 
11 
11 
11 
10 

15.0 

6.5 

1S.0 

9 
9 

17. 
It* 

T 
» 
7 

T 
T 

1 
2 
3 
3 
1 

0 
0 
0 

1 

0 

TUCKERTCN 
WCODSTOWN 

39.1 

20.2 

29.7 

59 

9 

•  3 

18 

1068 

0 

7 

28 

1 

2.64 

10.3 

6 

19* 

0 

DIVISION 

28.9 

•  4.5 

3.24 

-   .21 

13.1 

•    ft    ft 
COASTAL              03 

ATLANTIC  CITY            R 

CAPE  MAY  3  W 

LONG  BRANCH               R 

38.5 

40.5M 
36.2 

25.1 

27. 3M 
21.0 

31.8 
33. 9M 
28.6 

•  4.2 

-  4.4 

60 
53 

59 

9 

9. 

9 

9 

10 

3 

18. 

IS 

16. 

1022 

959 

1121 

0 

0 
0 

T 
9 

26 

29 

0 

0 
0 

3.48 
5.28 

-   .27 

1.50 

.87 
1.30 

24 
24 

26.5 

15 

17. 

T 
T 

3 
4 

0 

2 

DIVISION 

SI. 4 

-  3.1 

4,38 

.86 

26.5 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST    TEMPERATURE:    65°    ON    THE    9TH   AT   ATLANTIC    CITY    WB   AP 

LOWEST    TEMPERATURE,       -15°    ON    THE    18TH   AT    CHATSWORTH 

GREATEST    TOTAL    PRECIPITATION,        5.28    INCHES    AT    LONG    BRANCH 

LEAST    TOTAL    PRECIPITATION,        1.97    INCHES    AT    PHILLIPSBURG 

GREATEST    ONE-DAY    PRECIPITATION,        1.69    INCHES    ON    THE    11TH   AT    TOMS    RIVER 

GREATEST    REPORTED    TOTAL    SNOWFALL,        26.5    INCHES    AT    LONG    BRANCH 

GREATEST    REPORTED    DEPTH    OF    SNOW   ON   GROUND,        15    INCHES    ON    THE    17+  AT    LONG    BRANCH 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  2   - 


DAILY  PRECIPITA  TION 
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1.16 

..9 

,09 
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.27 
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T 
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.10 

.3' 
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CHATHAM 
CLINTON 

2.36 
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.95 
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.06   7 

7          7 

.37 

,61 

•12        .05 

1 

LITTLE  FALLS 
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.34 

.31 

•  08   T 

,04   T 

.10 
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.26 

.18 

.32 

T 

.29 

7 

.18 
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DAILY  TEMPERATURES 


NORTHERN  0 

BELVIDERE 

BOONTON  1  SE 

CANOE  BROOK 

CHARLOTTEBURG 

EL IZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

FLEMINGTON  1  NE 

HIGH  POINT  PARK 

JERSEY  CITY 

LAMBERTVILLE 

LAYTON  2 

LITTLE  FALLS 

LONG  VALLEY 

MORRIS  PLAINS  1  W 

NEWARK  wB  AIRPORT 

NEWTON 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELO 

SOMERVILLE 

SUSSEX 

«    tt    « 

SOUTHERN  0 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 
AUDUBON 

8elleplain  st  forest 

burlington 

chatsworth 

freehold 

glassboro 

hammonton  2  nne 

hightstown  1  n 

indian  mills  2  w 

millville 

millville  faa  airport 

moorestown 

new  Brunswick  exp  sta 


max 

Mm 


MAX 

MIN 


NEW  JERSEY 
JANUARY  1965 


Day  oi  Month 


34 
22 
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25 


36   26 
12   10 
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36 

36 
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25 

25 
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35 
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36  32  39 
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See  Reference  Not 
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38  36 

14  20  - 

38  38 

13  18  . 

42  39 

22  23 

39  37 

20  16 

39  35 

19  12 

38  37   i 

17  21 

les  Following 

4  - 


15 
-  3 


16 
5 


20   24   35 


25   24 
8   13 


10   10 
1-2 


27   12 

10  .  8 


29   22 
5.6 


17   16 

10         7 
Station  Index 


25  25 

5  10 

28  24 

7  9 

20  20 


25 
•  3 


29   28 
12   17 


23   22 

5   13 


25   25 

7   12 


28   28 
14   16 


25   38 
10   10 


36 
14 


25   24   36 


42   38 

16   10 


40   40 
15   22 


41 

42 

7 

5 

39 

38 

12 

22 

42 

39 

4 

10 

38 

37 

11 

16 

28 

41 

13 

21 

2V 

42 

1C 

IT 

37 

35 

12 

16 

41 

39 

8 

12 

39 

43 

14 

20 

40 

39 

23 

18 

40 

39 

18 
38 

22 

37 

42 
23 


30   35 

13   21 


45 
13 


45 
23 


*1 

23 


52 
22 


52   43 
19   32 


49   43 
23   27 


47   43 
21   30 


36 

20 


40 

22 


39   43   49 
32   25   23 


52 

48 

40 

44 

52 

21 

32 

34 

30 

23 

48 

49 

34 

41 

48 

24 

27 

27 

32 

26 

54 

56 

37 

39 

SO 

10 

32 

31 

29 

21 

49 

43 

34 

39 

43 

19 

27 

24 

29 

22 

41 

51 

38 

37 

42 

23 

28 

29 

31 

26 

43 

53 

39 

38 

43 

20 

28 

32 

30 

25 

49 

44 

32 

37 

45 

20 

25 

24 

29 

21 

53 

46 

37 

39 

51 

18 

29 

28 

29 

20 

41 

55 

42 

39 

42 

23 

26 

33 

30 

26 

54 

44 

40 

42 

51 

25 

34 

33 

26 

2b 

50 

41 

34 

39 

50 

25 

25 

25 

25 

23 

49 

46 

31 

38 

44 

20 

20 

2  3 

29 

23 

42   53 

28   25 


39   36 
15   12 


40   35   22 


42   38   25 

17   12    4 


38   34   21 

15   10    3 


37   37   25 
17   15    9 


40   40 
17   10 


39   37 
12   11 


34   21 
8    2 


37   27 
20   17 


38   37 
17   15 


40   35 

10  .  1 


38   25 

14    7 


38   34 
15   10 


35   23 
12    6 


37   28   20 
19   13   10 


39   35   22 

14   11    1 


41   39   24 
18   15    8 


40   38   25 

17   13    7 


25   20 
14    8 


38   33 

15   13 


39   34   22 
14    5    2 


40   34   20   29 


18 

17 

12 

13 

41 

62 

23 

26 

12 

22 

13 

2 

39 

39 

25 

27 

19 

17 

11 

11 

42 

38 

26 

26 

15 

11 

11 

5 

38 

34 

20 

27 

16 

15 

8 

3 

42 

41 

28 

20 

19 

19 

13 

11 

44 

43 

28 

25 

17 

19 

12 

10 

38 

37 

20 

26 

16 

16 

9 

3 

41 

35 

24 

26 

15 

15 

10 

5 

44 

43 

28 

20 

16 

21 

13 

10 

42 

32 

20 

26 

12 

18 

7 

5 

40 

29 

18 

26 

19 

14 

10 

8 

38 

37 

23 

28 

16 

15 

e 

7 

Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

III  k. 

Day  ol  Month 

\ 

SUtlon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2b 

26 

27 

21 

29 

30 

31 

i 

NEW   MONMOUTH 

MAX 

M1N 

A] 

24 

14 

2A 

19 

21 

39 

30 

42 

21 

45 
32 

69 

19 

47 
31 

37 
37 

4! 
25 

33 

11 

39 

12 

<9 
1  ) 

40 
19 

14 
•    1 

19 
11 

16        27 
4    .     1 

?6 

6 

38 

9 

17 

12 

91 

?» 

90 
21 

34 

21 

l« 
24 

43 

19 

44 
32 

19 

31 

11 

6 

29 

2 

IT,  > 

1'.5 

PENBERTON    1    E 

MAX 

M1N 

'1 
26 

35 

26 

36 
25 

39 
25 

47 
22 

46 
29 

46 

49 
36 

59 
41 

41 
28 

33 

19 

40 
13 

19 

17 

36 

19 

•    1 

19 
11 

17       29 
10    -     7 

24 

3 

98 

10 

37 

12 

10 

13 

46 
28 

37 
27 

39 
10 

46 
21 

46 
36 

42 
16 

14 

13 

23 
11 

18 

6 

17.6 
19.9 

SFABROOK    FARMS 

MAX 

M1N 

>0 
29 

37 

29 

29 

II 

45 
26 

45 
27 

4". 

?: 

34 
29 

58 

44 

91 

34 
11 

40 
9 

39 
13 

37 
19 

2T 

4 

6 

29 

2a 
11 

40 
13 

38 
19 

5! 
11 

19 

30 

41 

30 

53 
29 

42 
33 

41 
19 

17 

10 

14 

11 
16 

>9.4 
21.2 

3HHOH 

MAX 

MIN 

42 
27 

60 
28 

60 
25 

10 

19 

45 
23 

45 

30 

65 

23 

49 
36 

61 

40 

41 

ia 

35 

18 

40 
13 

37 

15 

37 

21 

25 

3 

26 

14 

16      29 
7         2 

25 

12 

39 

12 

39 

21 

90 

21 

47 
14 

37 
32 

H 

11 

91 
27 

47 
34 

61 
17 

19 

20 

25 

12 

16 

9 

98.6 
21.3 

TOMS    RIvER 

MAX 
MIN 

30 
27 

36 
25 

40 
26 

39 
25 

45 
20 

45 
25 

6t 

It 

69 
33 

62 
39 

4T 
30 

S3 

13 

40 
13 

35 

24 

39 

20 

28 

1 

20 
19 

20      17 
10-8 

24 
0 

62 

11 

37 
14 

56 

18 

90 
15 

37 
13 

(8 

20 

47 
20 

40 
34 

40 
15 

30 

18 

25 

10 

18 

4 

19.5 

18,  0 

TRENTON    WB    CITY 

MAX 

MIN 

96 
19 

32 
27 

3) 

23 

38 
27 

46 
29 

43 
32 

66 

30 

48 
39 

38 
39 

38 
26 

34 
10 

39 
23 

39 
?4 

34 

12 

17 
3 

16 
12 

16      17 

8         9 

23 

14 

39 
17 

38 
26 

91 

24 

46 
24 

32 
23 

16 
II 

48 
27 

43 
24 

19 

20 

29 

15 

19 
11 

26 

11 

35,9 
21.9 

TUCKERTON 

MAX 

MIN 

wCODSTOwN 
•         •         • 

MAX 

MIN 

45 
29 

39 
27 

60 
27 

40 
26 

46 
24 

43 
27 

50 
37 

59 
62 

41 

28 

35 

8 

41 

7 

39 
12 

38 

22 

22 

6 

21 
13 

16      19 
8-3 

27 
13 

39 
10 

39 

20 

50 
19 

90 
11 

37 
29 

41 

30 

54 
26 

47 
34 

41 

U 

39 

19 

27 
13 

27 

11 

99.1 
20.2 

COASTAL                               03 

ATLANTIC    CITY 

MAX 

MIN 

35 

29 

44 
29 

39 
28 

38 
28 

42 
26 

46 
30 

44 

26 

50 
43 

60 
38 

31 

35 

18 

41 

18 

42 
29 

38 
18 

31 

10 

19 

16 

17      29 

9         9 

29 
15 

40 
29 

40 
23 

51 

90 

43 
39 

38 
33 

42 

3? 

66 
33 

47 
25 

40 

21 

33 

19 

19 
14 

26 

14 

98.5 
25.1 

CAPE    MAY    3    W 

MAX 

MIN 

45 
35 

41 
31 

40 
29 

47 
34 

51 

40 

53 

45 

53 
32 

35 

17 

41 
24 

43 

?7 

33 

10 

33 

10 

24      32 

14       14 

31 

41 
24 

40 
30 

42 
36 

46 
35 

48 
37 

30 

47 
29 

47 
35 

42 

25 

29 
13 

25 
13 

40,5 
27,3 

LONG    BRANCH 

MAX 

MIN 

35 

28 

41 
28 

33 
24 

39 
27 

42 
25 

44 
30 

42 

25 

47 
41 

59 
37 

37 

Z9 

32 
22 

39 
21 

41 
21 

36 
11 

23 

7 

21 
14 

17 
3 

26 
3 

24 

11 

38 
15 

35 

19 

92 

2^ 

43 
27 

36 
28 

40 

29 

43 
24 

42 
25 

40 
17 

90 
14 

18 
10 

27 

9 

36,2 
21,0 

See  Reference  Noles  Following  Station  Index 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

NEW   JERSEY 
JANUARY    1965 

Station 

Day  of  month 

■ 
Oi 

and  Depth 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

.5 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

8 

4 

RUTGERS    MICRO    MET    STA 

PLOT   *    1 

1    INCH 

MAX 
MIN 

37 
35 

35 
34 

35 
33 

33 
32 

34 

32 

37 

33 

36 
32 

38 
34 

42 

38 

39 
37 

37 

36 

36 
36 

38 

3b 

39 
37 

37 
36 

37 

34 

37 
35 

36 
33 

35 
32 

35 
33 

35 
33 

34 
33 

34 
33 

33 
32 

33 
33 

33 
32 

35 
32 

32 
31 

31 
30 

31 
30 

3C 
30 

35.4 
33.5 

2    INCHES 

MAX 
MIN 

37 

35 

35 
34 

35 

33 

34 
32 

34 
32 

36 
33 

36 
33 

38 
35 

41 
38 

39 
37 

37 
36 

37 
36 

36 
30 

39 
37 

37 
36 

37 
34 

37 
35 

36 
33 

35 
33 

35 
33 

35 
33 

34 

33 

34 

33 

33 
32 

33 
33 

33 
32 

34 
32 

32 

31 

31 
30 

31 
30 

30 
30 

35.4 
33.6 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

38 

36 

36 
35 

36 

35 

35 
34 

34 

33 

36 

34 

36 
34 

38 
35 

40 
38 

40 
37 

37 
37 

37 
36 

38 

36 

39 

38 

38 
37 

38 
35 

37 
36 

37 
33 

36 
34 

36 
34 

36 
34 

34 
34 

35 
34 

34 
33 

34 
33 

33 
33 

34 

33 

33 
32 

32 
32 

32 
31 

31 

31 

35.8 
34.4 

8    INCHES 

MAX 
MIN 

39 

36 

36 
37 

37 
36 

36 

35 

35 
35 

36 
35 

36 

35 

38 
36 

40 
38 

40 
38 

38 
37 

37 
37 

39 
37 

40 
37 

39 
38 

39 
36 

38 

37 

38 
35 

37 

35 

37 
35 

37 
35 

35 

35 

35 
35 

35 
34 

34 

34 

34 
34 

34 

34 

34 
33 

33 
33 

33 
32 

32 
32 

36.6 
35.5 

16    INCHES 

MAX 
MIN 

41 
40 

41 
39 

39 

39 

39 
38 

38 
38 

38 
38 

38 
38 

39 

38 

40 
39 

40 
39 

39 
39 

39 

39 

41 

38 

41 
39 

41 
39 

41 
38 

40 
39 

40 
38 

39 
37 

39 

37 

39 
36 

37 
37 

37 

36 

37 
36 

36 
36 

36 
36 

36 

36 

36 
35 

36 
35 

35 

35 

35 
34 

38.5 
37.5 

32    INCHES 

MAX 
MIN 

43 
43 

43 
42 

42 
42 

42 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
40 

41 

40 

41 
40 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

43 

41 

43 
42 

43 
42 

43 
41 

43 

41 

43 

40 

42 
40 

42 
40 

41 
39 

40 

39 

4C 

3  9 

40 
39 

39 

38 

39 
38 

38 
38 

38 
38 

38 
38 

36 
37 

if 
37 

41.0 
40.1 

PLOT    *    2 

1    INCH 

MAX 

MIN 

32 

29 

31 
29 

31 

25 

31 
24 

31 
25 

31 

30 

31 
28 

35 

31 

45 
35 

35 

31 

32 

31 

32 
31 

34 

31 

34 
31 

34 
33 

34 
31 

34 
32 

34 

31 

33 
30 

33 

30 

33 

30 

31 

30 

31 

30 

31 

30 

31 

30 

31 
30 

31 
30 

31 
27 

30 
22 

29 
19 

30 
16 

32.5 

28.8 

2    INCHES 

MAX 
MIN 

32 
31 

31 
30 

31 
27 

31 
25 

31 
27 

31 
30 

31 
29 

36 
31 

45 
36 

36 
32 

32 
31 

32 

31 

34 
31 

34 
31 

34 

33 

34 
31 

34 
32 

34 
31 

34 
31 

33 
31 

33 
31 

31 
31 

32 
31 

32 
30 

31 

30 

31 
30 

31 

30 

31 

30 

31 

26 

29 
22 

29 

20 

32.5 
29.7 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

34 
32 

32 
31 

32 
31 

31 
29 

31 
29 

31 
30 

31 
30 

36 

31 

44 

36 

36 
32 

33 
32 

33 
32 

34 
32 

35 
32 

35 
34 

35 
32 

35 
33 

35 

32 

35 
31 

34 
31 

34 
31 

32 
31 

32 
31 

32 

31 

31 
31 

31 
31 

32 
31 

31 
31 

31 
30 

31 
26 

29 

24 

33.2 
31.0 

8    INCHES 

MAX 
MIN 

36 
34 

34 
33 

33 
33 

33 
32 

32 
32 

32 

32 

32 
32 

35 

32 

40 
35 

38 
34 

34 
34 

34 
33 

36 

33 

36 
33 

36 
35 

36 
33 

35 
34 

35 
33 

35 
32 

34 
32 

34 
32 

33 
32 

33 

32 

33 
32 

32 
32 

32 
32 

33 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
31 

31 

30 

34.0 
32.6 

MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24  HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

KENTUCKY  8LUEGRASS.   INSTRUMENTATION 


PLOT  *1  -  SLOPE  OF  GROUND i   FLAT.   SOIL  TYPE i   LOAM.   GROUND  COVER 
CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK  POTENTIOMETER. 


SLOPE  OF  GROUND i   FLAT.   SOIL  TYPE t 
CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


LOAM.   GROUND  COVER i   BARREN.   INSTRUMENTATION! 


COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES 
BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER- 


SUPPLEMENTAL    DATA 


( 

wii 
Speed    - 

id 
m.p.h. ) 

Relative    humidity   averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

1-2  8 

9     0     3 

p.  a  i 

c 

Station 

C   0 

3    © 
W    U 

c 

>-*  o 
3  a 
m  w 

a 

en 
n 
9 
> 
< 

I    • 

3, 1 

0 

1     f 

2-2 
Q       J 

_  s 

9  £ 

qJ 

EAS 
1    AM 

rERN   ST 
7    AM 

UNDARD 
1    PM 

TIME 
7    PM 

9 

o 
i 

01 
O 
J] 

3 

O) 

1 
o 

0> 

A 

to 

0) 

i 

9 

f2 

2    o  -2 

<-si 

ATLANTIC   CITY   WB    AIRPORT 

31 

5.2 

12.0 

32++ 

32 

3 

74 

75 

61 

72 

2 

5 

4 

2 

i 

0 

14 

47 

6.5 

ATLANTIC    CITY 

- 

- 

16.8 

52++ 

NNW 

3 

- 

- 

- 

- 

0 

5 

4 

3 

0 

0 

12 

- 

- 

NEWARK   WB    AIRPORT 

31 

6.0 

11.8 

39++  |     32 

3 

68 

73 

63 

66 

8 

2 

4 

2 

0 

0 

16 

- 

6.5 

TRENTON   WB   CITY 

" 

" 

" 

36 

NWf 

3 

" 

- 

- 

" 

3 

1 

6 

1 

0 

0 

11 

55 

6.3 

f      TO    8    COMPASS    POINTS    ONLY 

Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
-    6    - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


NEW    JFKSEY 
JANUMl 


Day  ol  month 

1 

3 

a     4 

5    6 

1 

7 

8 

9 

10 

11 

19 

13 

14 

IS 

ie 

17 

IH 

19 

20 

21 

a 

23 

24 

25 

H 

27 

28 

r, 

•10 

31 

ft    ft    ft 
NORTHERN           01 

BELVIOERE 
CHARlOTTEBURG 
FLEMINGTON  1  HI 
LAMBERTVILLE 
LITTLE  FALLS 
L0N6  VALLEY 
MORRIS  PLAINS  1  - 
NEWARK  MS  AIRPORT 

NEKTON 

PATERSON 

PMILLIPSBfRG 

PLAINFIELO 

RAHWAY 

SOMERVILLE 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

ft    ft    • 
SOUTHERN           OZ 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

FREEHOLD 

HIGHTSTOWN  1  N 

INDIAN  MILLS  2  n 

MAYS  LANDING 

MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOwN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  ST* 

PEMBERTON  3  E 

SEABROOK  FARMS 

TRENTON  WB  CITY 

•    •    ft 
COASTAL            03 

LONG  BRANCH 

SNOwf ALL 
5N  ON  GNI 

SNOWFALL 
SN  ON  6NI 

SNOWFALL 
SN  ON  ONC 

SNOWFALL 
SN  ON  6NC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNI 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  6NC 

SNOwFAtL 
SN  ON  GNC 
WTR  EQUIV 

5N0WFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFAkL 
SN  ON  «N0 

SNOWFAkL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFAKL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

» 

T 

l.C 

O.ft 

0.5 

0.7 
1 

1.0 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

0.2 
T 

T 

T 

T 

0.2 

T 

i 

l.C 

2 

0.1 

1 

T 

l.C 

I 

1.5 
2 

T 
T 

2.0 
2 

1.2 

T 

2. J 

3 

T 

T 

0.2 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
I 

: 

T 
2 

2 

1 

1 

1 
T 

2 
Z 

1 

T 
T 

1 
1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

».) 

! 

0.1 

T 
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40    50 

75    05 
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10 
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BRANCHV1LLE 
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BURLINGTON 
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02 

BURLINGTON 
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74    52 
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180 

8/ 

COMMONWEALTH    WATER    CO. 
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GERTRUDE    S.    WILLIS 

CAPE    MAY    3    W 

1351 

03 

CAPE    MAY 

1 

3B    57 

10 

5F 

5P 

c 
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PASSAIC 

a 

41    02 

74    26 

760 

7A 

7* 

H 

NEWARK    WATER    DEPT. 
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01 
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41    09 

74    20 

660 

It 
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*  I ::  9 

02 

BURLINGTON 
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100 
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01 
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01 
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74     10 
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01 
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BURLINGTON 
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■' 
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ATERSON 
EMBERTON  3  I 
ENNSAUKEN 
HILLlPSBURG 
H1LLIPSBURG 


SOMERVILLE 

PL  IT  ROCK  PONO 
SPRINGFIELD 


UCr.FPTOI 
'ANAQUE  I 
WERTSV1U 


ITEROON 
LINGTON 


N  A.  COUGHLIN 
J.  DEL  VECCH10 

I1LIP  E.  MARUCCI 
CAMDEN  COUNTY  PLNG  BO. 
■i  OF  PHJLLIPSBURC 
*T  TOLL  BRIDGE  COMM 

VIVIAN  SCHERER 
^CETON  WATER  CO. 


SEABROOK  FARMS  CO. 
EvFPETT  DICKINSON 
E.  HfivE* 


WATER  SUPPLY  COMM. 
UNION  COUNTY  ENGINi 
ROBERT  M.  MANNERS. 

I.  POWER  *  LIGHT  CC- 
KENSACK  WATER  Ci 
CREAM  VALLEY  DAIRY 


X         DRAINAGE  CODE:      1-COASTAL      2-DELAWARE 


4-HACKENSACK      5-HTJDSOH 


i-MAURICE      7-MULL1CA 


-PASSAIC      9-RAHV.AY      10-RARITAN      11-ROCKAU  A". 
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i mm.  \monu    iNirs       t„i.-..  otherwise  Indicated,  dimensional  unit    uaed  in  thli  bulletin  w         | p.   in    ?,  pre.  Lpltat and  i  npon i hi     and  wind  movement  in  mllei.     Monthly  decrei  day  touli 

■       ,. 

tfttSKRVATMM  TIM*.  obiarvatlonJ  on  daylight  «avlr1U  time.    Snow  on  ground  In  iho  "Snowfall 

>-AA»tatlon«.     I  -m  mow  on  ground  valu.       i  E  S.T.     Data  In  tlu  P  .dotta- 

>v  ■ I      iblo.  when  pul 

SVAPQHATtV^  lle«l  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  In     Evaporation  an 

■..,.., 

WATER  BIVALENT  vaiuai  ,  qulvalent  of  enow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  n  Ire  taken  from  different  polnu 

and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  In  the  record. 

\LL         Entries  of  snowfall  in  the  "Climatologtcal  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  tabic,  include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow 
sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologtcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  ui  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMK-  a  ,ng  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

I  'NA!.  TABLES:        Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue    of  this  publication. 

IX  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

-*-*       Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*      Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.      Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#       Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,    however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.   C.    20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc. ,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,   price  15  cents.     Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:        20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Super mtendent 
of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,    Washington,   D.   C.    20402. 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST    TEMPERATURE!     69°    ON    THE    8TH    AT    ATLANTIC    CITY    WBAP 

LOWEST    TEMPERATURE,       -9°    ON    THE    5TH    AT    LAYTON    2 

GREATEST    TOTAL    PRECIPITATION:  4.54    INCHES    AT    PHILLIPSBURG    BRIDGE 

LEAST    TOTAL    PRECIPITATION:  1.38    INCHES    AT    FORTESCUE 

GREATEST    ONE-DAY    PRECIPITATION:        2.58    INCHES    ON    THE    8TH    AT    MAHWAH 

GREATEST    REPORTED    TOTAL    SNOWFALL,       5.2    INCHES    AT    LONG    BRANCH 

GREATEST    REPORTED    DEPTH    OF    SNOW   ON   GROUND:       7    INCHES    ON    THE    6+    AT    HIGH    POINT    PK 
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MAX 

MIN 

W 

31 
21 

31 

4 

23 
5 

25 
3 

•4 

19 

55 

28 

61 
41 

60 
32 

42 
11 

49 
32 

49 
33 

47 
31 

40 

20 

38 

16 

46 
19 

46 
26 

49 

46 

20 

30 

T 

55 
20 

51 

15 

26 
9 

10 

32 

i2 

:  ■ 

19 

43.5 

20.4 

PfMBfRTON    3    € 

MAX 

MIN 

31 

5 

31 

19 

26 

10 

28 

1 

30 

3 

60 
25 

IT 
36 

63 

47 

55 

33 

40 
35 

99 

36 

60 
39 

57 

19 

38 

24 

40       48 
9        18 

49 

30 

32 

30 

45 
22 

30 

10 

37 

23 

46 
18 

29 
12 

42 
12 

60 
33 

47 
23 

39 

13 

96 
20 

45.4 

22.3 

SFARROOK     FARHS 

MAX 

MIN 

36 

1* 

31 

19 

27 
13 

29 

T 

36 

10 

92 

13 

54 

34 

64 
44 

93 

36 

*•> 
36 

34 
29 

60 
39 

59 

IT 

37 
30 

37 
14 

45 

19 

47 
29 

90 
32 

50 
28 

30 
12 

49 
15 

37 
16 

21 

15 

47 
16 

60 
25 

47 
26 

96 
19 

54 
23 

45.4 
23.3 

SHIIPH 

MAX 

MIN 

31 
12 

35 
23 

27 
13 

29 
8 

35 

9 

26 

99 

35 

64 
43 

61 
19 

44 

35 

93 

37 

39 
39 

99 

34 

38 

25 

39 

13 

49 

21 

47 
31 

30 
30 

48 
26 

29 
11 

99 

24 

41 
19 

30 
15 

44 
16 

59 
34 

42 
23 

96 

16 

35 

25 

43.0 
24,4 

TOWS    RIVER 

MAX 

MIN 

31 

10 

30 
25 

27 
6 

25 
-    5 

28 

-    1 

59 
25 

57 
30 

61 

41 

56 
39 

40 

(6 

48 
37 

37 
38 

92 

40 

40 
25 

37 
21 

47 
18 

39 
29 

90 
28 

40 
25 

30 

10 

96 
24 

56 
17 

25 
14 

40 
10 

54 
34 

50 
15 

94 
17 

52 
19 

41.  T 
22.4 

TRENTCN    WB    CtTY 

MAX 

MIN 

30 
IT 

31 
20 

23 

14 

23 
11 

28 

10 

55 

28 

54 
36 

61 
48 

31 
36 

39 
35 

32 
36 

49 

40 

52 

11 

31 
23 

39 

20 

45 
26 

44 
30 

49 
33 

36 
13 

28 
12 

52 
27 

42 
17 

26 

14 

40 
20 

59 
32 

32 
24 

36 
19 

52 
27 

41.4 

25.0 

TUCKERTON 

MAX 
MIN 

KOOnSTOwN 

MAX 
MIN 

32 
13 

34 
2* 

28 
1* 

29 

6 

30 
9 

59 
25 

J6 

32 

65 
45 

60 
36 

44 
36 

34 
38 

62 
30 

60 
95 

38 
26 

39 
13 

46 

22 

47 
32 

91 

32 

45 

24 

30 
12 

55 

25 

44 
20 

30 
16 

44 

17 

62 
35 

41 
26 

37 
20 

55 
24 

45.6 
24,5 

COASTAL                               03 

ATLANTIC    CITY 

MAX 

MIN 

36 

17 

34 
21 

25 

15 

27 
12 

36 

12 

48 
33 

48 
41 

65 
43 

53 

37 

47 
37 

47 
39 

32 
39 

56 
32 

33 

27 

35 

24 

41 
29 

38 

34 

51 
36 

99 

17 

29 
14 

43 

29 

40 
20 

29 
18 

39 

24 

52 

33 

33 

25 

36 
20 

55 

30 

♦1.7 
27,1 

CAPF     WAY     3    W 

MAX 
MIN 

37 
13 

3* 
12 

35 

15 

36 
16 

36 

14 

51 
29 

48 
37 

57 
41 

58 
36 

44 

38 

48 
36 

52 

40 

53 
35 

40 
30 

37 
23 

44 

30 

44 
34 

47 
35 

48 
27 

48 
16 

52 
27 

52 
23 

55 
35 

53 
15 

38 
22 

49 
28 

46.0 
27.2 

LONG    BRANCH 

MAX 
MIN 

31 
16 

31 

la 

23 
12 

24 

i      ' 

33 

7 

51 
33 

46 
36 

61 
46 

46 
38 

39 
36 

49 
36 

47 
39 

43 

30 

30 
25 

98 

22 

46 

40 
30 

49 
33 

33 

15 

29 
13 

49 
25 

40 
18 

28 
15 

39 

17 

54 
34 

34 
25 

34 

19 

50 
26 

39.9 
24,9 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind 
(Speed    -   m.p.h. 

) 

Relative    humidity    averages 
percent 

Number  of  cU 

ys  with  precipitation 

255 
0.   a  5! 

c 

3 

Station 

c  o 

^  u 
3  o 

rt  -o 

**  o 
3  a. 

in  w 

V 

4> 

> 
< 

£  1 

J2 

c        a 
o        a 

o  —  In 

«    o  v 

Q       J 

O  — 

a  J 

EASTERN    STANDARD    TIME 
1    AM      7    AM      1    PM      7    PM 

0 

« 

o 
jf 

o 

0> 
1 

o 

05 
05 

1 
O 

to 

05 
05 

i 

S 

§1 

CM    « 

0 

.  ;2 
S1  0  S 

2     0    2 

5  >.  c 
<  ■£  i. 

ATLANTIC    CITY    W3    AIRPORT 

28 

5.2 

13.0 

40 

23 

25 

74 

78 

55 

66 

4 

5 

3 

1 

i 

0 

14 

60 

5.8 

ATLANTIC    CITY 

- 

- 

16.0 

45 

SSE 

25 

" 

" 

- 

" 

0 

5 

3 

2 

0 

0 

10 

- 

" 

NEWARK    WB   AIRPORT 

29 

5.6 

j    12.9 

46 

23 

25 

68 

70 

52 

58 

6 

2 

4 

1 

1 

0 

14 

_ 

5.8 

TRENTON    WB    CITY 

" 

" 

" 

41 

SW* 

25 

- 

- 

- 

" 

3 

5 

4 

2 

0 

0 

14 

66 

5.2 

*     TO    8    COMPASS    POINTS    ONLY 


See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
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f\l 

1JV 

OJ 

IVj 

vv 

\J 

IN 

<Jf 

nv- 

>Ui 

-iU 

NEW  JERSEY 
FEBRUARY  1965 

Station 

Day 

of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

<29 

30 

31 

ft    *    * 

NORTHERN           01 

8ELVIDERE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

! 

l.C 
3 

3 

3 

3 

3 

2 

T 

0.3 
I 

T 

T 

0.3 
T 

T 

7 

CHARLOTTEBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

1 

1.9 

4 

T 
3 

3 

3 

3 

2 
2 

1 

O.S 
T 

1.0 
1 

1 

T 

FLEMINGTON  1  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

4 

0.1 
9 

5 

9 

9 

9 

T 

T 

1.0 
1 

T 

T 

0.3 
1 

7 

7 

7 

LAMBERTVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

2.0 
2 

1 

7 

LITTLE  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

3 

l.a 

4 

4 

4 

3 

3 

2 

1 

T 

0.6 
1 

T 

T 

LONG  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

MORRIS  PLAINS  1  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

2 

1.9 
3 

T 
3 

3 

9 

3 

2 

T 
T 

T 

0.9 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

1.0 

1 

I 

7 

0.1 
7 

T 

NEWARK  WB  AIRPORT 

SNOWFALL   O.fl 
SN  ON  GNO    1 
WTR  EOUIV 

T 
1 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

0.6 

T 
1 

T 

0.1 
T 

T 

7 

7 

NEWTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

2 

2.C 

4 

4 

4 

* 

4 

T 

T 
T 

T 
T 

1.0 

1 

7 

7 

7 

7 
7 

PATERSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.6 

. 

T 

T 

T 

0.2 

PHILLIPS8URG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

PLAINFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

i.e. 

t 

6 

5 

3 

9 

3 

2 

T 

1.0 
1 

T 

T 

0.8 
1 

7 

RAHWAY 

SNOWFALL   I. « 
SN  ON  GND    1 

0.4 

2 

1 

T 

T 

T 

0.9 

1 

T 
1 

T 

T 
T 

7 

S0MERV1LLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.! 

0.8 

T 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1.5 

* 

i 

3 

2 

2 

1 

T 

T 
T 

T 
T 

•    ft    ft 
SOUTHERN           02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

SNOWFALL   1*! 
SN  ON  GND   T 
WTR  EOUIW 

0.1 

1 

1 

T 

T 

T 

1.0 

T 
1 

T 

0.2 

T 

0.3 

1 

7 

7 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

FREEHOLD 

SNOWFALL    T 
SN  ON  GND    ) 

o.a 

6 

3 

9 

9 

9 

T 

1.8 
1 

T 

T 

0.3 

T 

7 

HIGHTSTOWN  1  N 

SNOWFALL   0.1 
SN  ON  GND    2 

0.3 
2 

2 

2 

2 

1 

T 

T 

1.8 

T 

T 

0.7 

T 

7 

7 

INDIAN  MILLS  2  W 

SNOWFALL    T 
SN  ON  GND 

0.9 

T 

T 

T 

1.2 

T 

0.9 

1.0 

T 

7 

MAYS  LANDING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.3 
1 

1 

1 

1 

1 

» 

1.9 

1 

T 

0.1 

T 

0.9 
1 

7 

7 

MILLVILLE 

SNOWFALL  !  O.S 

• 

• 

• 

MILLVILLE  PAA  AIRPORT 

SNOWFALL   0,3 
SN  ON  GNO   T 

0.1 
1 

T 

1.0 
T 

T 
1 

T 
T 

T 

7 

7 
7 

MOORESTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

O.S 

1 

T 

T 

T 

T 

2.0 

2 

T 

0.9 

1 

T 

0.3 
1 

7 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

O.S 

1.9 

0.3 

PEMBERTON  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

O.S 

SEABROOK  FARMS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND1 

TRENTON  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

T 

0.1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.6 

T 
1 

T 

0.1 
T 

1.2 
1 

7 

7 

7 

COASTAL            03 

LONG  BRANCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.6 
1 

o.l 
1 

1 

1 

1 

T 

T 

2.7 
T 

0.3 

T 

T 

I 

T 

o.s 

T 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Nl  W  II   M  ' 

.,  i  ■...-. 


MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24  HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT 
PLOT  #1 


Day  ol  month 

< 

SI..H.  D 
nnd  lv 

1 

a 

•1 

- 

7 

8 

9 

10 

11 

13 

13 

U 

IS 

16 

IB 

I'l 

20 

.:i 

.'.: 

.'4 

• 

RUTGERS  MICRO  MET  STA 

PLOT  «  1 

1  INCH 

MAX 

MIN 

30 
30 

30 

30 

30 
29 

10 
28 

30 
28 

10 
10 

31 
30 

31 

36 

31 

34 
33 

40 
33 

I.I 

40 
36 

i„ 
i  < 

33 
32 

35 
32 

V. 

S3 

38 
33 

.4 
1.' 

32 

■1 

u 

31 

<1 

31 

32 
30 

3-. 
3? 

32 
31 

3  1 

32 
31 

38.2 
31.5 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

31 
30 

30 
30 

30 

30 

10 
29 

30 
28 

30 
SO 

31 

30 

12 
31 

35 
31 

34 
33 

39 
33 

38 

37 

39 
36 

36 

i  i 

34 
32 

34 
32 

iti 

38 
34 

34 
12 

32 
31 

31 

11 

11 

31 

31 

31 

32 

30 

34 
3  2 

32 

>1 

U 
31 

1/ 

31 

32.9 
31.5 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

31 
31 

31 

30 

31 
30 

31 
)0 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

31 
31 

34 
31 

34 
33 

37 
33 

38 

37 

38 
36 

)6 

34 

34 
33 

34 
32 

it, 

33 

37 
34 

35 

1 1 

33 
32 

32 
31 

12 

31 

32 
32 

32 

31 

34 
'•2 

32 

32 

32 
32 

32 

32 

33.3 
32.2 

8  INCHES 

MAX 

MIN 

32 
32 

32 
32 

32 

31 

32 
32 

32 
31 

12 

31 

32 
30 

32 

i.' 

33 
32 

34 
33 

37 
33 

37 

38 

37 

37 

34 

34 
34 

34 
34 

36 

34 

36 
35 

(5 

34 

34 
33 

33 
32 

!  1 
(2 

32 
32 

32 
32 

34 

32 

33 
33 

11 
32 

33 
32 

33.7 
32.8 

lo  INCHES 

MAX 

MIN 

35 

34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

t-, 
33 

34 
33 

13 

33 

34 
33 

34 
34 

36 

34 

37 
36 

37 
37 

37 

I., 

36 
35 

35 
35 

36 
35 

36 
36 

36 
36 

36 
35 

35 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 

34 

34 

34 

34.8 

34.5 

32  INCHES 

MAX 
MIN 

37 
37 

37 
37 

37 
36 

37 
36 

37 

36 

37 
36 

36 
35 

36 

3„ 

36 
36 

36 
35 

36 
35 

37 
36 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 

37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

1/ 

it, 

36 
36 

36 
36 

3., 
36 

36 

36 

3t, 
11, 

36 
36 

36.5 
36.4 

PLOT  *  2 

1  INCH 

MAX 

MIN 

30 
19 

30 
21 

26 
17 

27 

14 

27 
12 

31 

27 

36 
31 

50 
35 

46 
31 

34 
31 

50 
32 

41 
36 

47 
32 

32 

31 

31 
31 

31 
31 

43 

31 

47 
31 

32 
26 

30 
23 

31 
27 

31 

3', 

30 
27 

31 
27 

42 

31 

31 
29 

31 

2i 

36 
27 

34.3 
28.1 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

29 

21 

29 

24 

27 
19 

27 
16 

27 
15 

30 
27 

31 
30 

45 
31 

43 
31 

33 
31 

49 
31 

40 
36 

45 
33 

32 
31 

31 
31 

31 
31 

41 
31 

46 
31 

32 

30 

30 
25 

31 
28 

31 
31 

31 
29 

31 
29 

36 
31 

31 
31 

31 
27 

31 
29 

33.3 
29.5 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

29 

24 

29 
26 

27 
22 

27 
20 

27 
18 

30 
27 

31 

30 

33 
31 

39 
31 

32 
31 

47 
31 

38 
36 

42 

34 

34 

32 

33 

31 

32 

31 

39 
31 

43 
32 

33 
31 

31 

30 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

34 
31 

32 

31 

31 
31 

31 
31 

33.1 

30.7 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

31 
30 

30 

30 

31 

29 

29 

27 

29 
26 

30 
28 

31 

30 

31 
31 

31 
31 

31 
30 

34 

30 

37 

34 

39 
36 

36 
33 

33 
32 

32 

32 

35 

32 

38 
33 

35 
33 

32 
32 

32 
3? 

32 
31 

32 
32 

32 

32 

33 

3  2 

32 
32 

32 

32 

32 
32 

33.0 
32.1 

SLOPE  OF  GROUND.   FLAT.   SOIL  TYPE  ■   LOAM.   GROUND  COVER.   KENTUCKY  BLUEGRASS.   INSTRUMENTATION.   COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES 
CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK  POTENTIOMETER. 


SLOPE  OF  GROUND,   FLAT.   SOIL  TYPE. 
CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


LOAM.   GROUND  COVER.   BARREN.   INSTRUMENTATION.   BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER- 


See  reference  notes  following  Station  InnCT 
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STATION  INDEX 


,_, 

| 

Z 

o 

OBSERVATION  ^ 

0 

Z 

W 

U 

TIME  AND 

z 

0 

O 

p 

TABLES 

STATION 

s 

5 

COUNTY 

< 
a 

< 

3 
§ 

5 

OBSERVER 

i 

U 

u ; 
5r 

ALLENDALE 

OlOO 

01 

8ERGEN 

8 

41    02 

74    08 

270 

: 

BERGEN   COUNTY    ENGINEERS 

ATLANTIC    CITY    W8    AP 

0311 

C2 

ATLANTIC 

39    27 

74    35 

64 

HID 

MIC 

c  hj 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

'ATLANTIC    CITY 

0325 

ATLANTIC 

39    23 

74    26 

11 

MID 

HID 

STATE    MARINA 

CAMDEN 

39    53 

75    05 

40 

1  IP 

IIP 

1RVIN    J.    NYGREN 

BASS    RIVER    ST    FOREST 

0528 

02 

39    37 

74    26 

30 

N.J.    FORESTRY    SERVICE 

BELLEPLAIN    ST    FOREST 

CAPE    HAY 

74    52 

5P 

5P 

BELLEPLAIN    STATE    FOREST 

BELMAR    2    Sw 

0721 

MONMOUTH 

40    0  9 

74    04 

40 

WALTER    J     SCHANCK 

BELV1DERE 

0729 

WARREN 

40    50 

75    05 

275 

7A 

BERNARDSVILLE    2    E 

0797 

01 

SOHERSET 

40    43 

74    32 

240 

7A 

BERNARDS    WATER    COMPANY 

BLACKWELLS    HILLS 

0847 

01 

SOHERSET 

10 

40    29 

74    35 

27 

7A 

HENRY   M.    MILLER 

BOONTON    1    SE 

0907 

01 

MORRIS 

8 

40    54 

7*    24 

280 

8A 

BA 

JERSEY    CITY    WATER    WORKSJ 

BOUND    BROOK    2    W 

0927 

SOMERSET 

10 

40    33 

74    34 

SO 

BA 

BRANCMVILLE 

01 

SUSSEX 

5 

41     09 

74    45 

560 

7A 

BURLINGTON 

1211 

02 

BURLINGTON 

40    05 

74    52 

12 

6P 

6P 

PUBLIC    SVC.    E.    *    0.    COJ 

CANISTEAR    RESERVOIR 

1327 

SUSSEX 

41     07 

74    30 

1040 

NEWARK    WATER    DEPARTMENT 

CANOE    BROOK 

1335 

01 

ESSEX 

40    45 

74    21 

180 

BA 

COMMONWEALTH    WATER    CO. 

1343 

SALEH 

2 

39    28 

75    25 

20 

9A 

GERTRUDE    S.    WILLIS 

CAPE    MAY    3    W 

1351 

03 

CAPE    HAY 

1 

38    57 

74    58 

10 

5P 

5P 
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QflSKRVATION  TIMt: 
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,  i   ,    \  poratlon  unci  Wind"  tabU 
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u  \  i  )■  i:  >-\^t  i\  \  i  i  \  i    .  :iUn     i-liUU-.Ii.  .t  in  ttir  "Smiwfnll  and  Sno*  on  Ground"  table  an    thi   watai   equivalent  ol    mow,  iloet,  oi   tci   on  tin   ground,    Sample*  for  obtaining  meaaurementi  are  taken  from  different  point* 
for  aucceaalve  obaervatio  talonal  drifting  ind  In  tl       -cord. 

tnd  Snow  on  Croi  rid  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  enow  and  elect.     Entriee  of  »now  on  ground  Include  unow, 

■  ■ 

'  ■1-1960. 

DIVISIONS  :  i  -  publication,  became  efl  bar  1956. 

STATION  NAMV  'ulion  name,   such  as  12   SSW,    indicate  distance  in   miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  Bi  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the   June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual    issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,    "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  on  earlier  date  or  dates. 
■*-*■       Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

□      Water   equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using     a   ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.      Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means   variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;    however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 


i  appearing 


l  the  Index,   but   for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 


General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.    C.   20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,   etc. .  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  15  cents.     Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:        20  cents  per  copy,   monthly  and  annual,    $2.  50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendei 
of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.   C.    20402. 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST    TEMPERATURE.       67°    ON    THE    23D   AT   ATLANTIC    CITY    WB   AP 

LOWEST    TEMPERATURE,       4°    ON    THE    22D   AT    LAYTON    2 

GREATEST    TOTAL    PRECIPITATION:       4.58    INCHES    AT    TOMS    RIVER 

LEAST    TOTAL    PRECIPITATION:       1.65    INCHES    AT    HIGH    POINT    PARK 

GREATEST    ONE-DAY    PRECIPITATION:     1.50    INCHES    ON    THE    6TH   AT    CLINTON 

GREATEST    REPORTED    TOTAL    SNOWFALL:    12.0    INCHES    AT    HIGH    POINT    PARK 

GREATEST    REPORTED    DEPTH    OF    SNOW   ON   GROUND,    6    INCHES    ON    THE    22+  AT    HIGH    POINT    PK 
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39.5 

4T.T 

27.1 
26.4 
20.5 

29.0 

36.3 

36.4 
30.0 

38.4 

-  3.7 

-  1.4 

60 
61 
51 

60 

5 
5 
5 

4 

13 
13 

5 

15 

21 

21 
21 

21 

885 

881 

1080 

818 

0 
0 

0 

0 

1 
1 

4 

0 

26 
25 

30 

19 

0 

0 
0 

0 

2.60 
4,14 
1.65 

3.67 

.15 

•   .39 

.70 

1.42 

.55 

1.10 

6 
6 

30 

3 

8.0 
8.5 

12.0 

T.O 

4 
3 
6 

4 

15 
21 
22. 

20 

2 
2 
1 

2 

0 

1 

0 

1 

LAYTON  2 

LITTLE  FALLS 

LCNG  VALLEY 

MORRIS  PLAINS  1  W 

NEWARK  WB  AIRPORT        R 

44.3 
48.2 

44.5 
45.7 

22.7 
29.2 

26.8 
32.3 

33.5 

38.7 

35,7 

39,0 

•  .6 

•  2.5 

61 
64 

60 
59 

5 
5 

5 
4 

4 
16 

14 
18 

22 

21 

21 
21 

970 
810 

906 
799 

0 
0 

0 
0 

2 

1 

2 
1 

31 

19 

28 
12 

0 

0 

0 

0 

2.42 
2,43 

2.50 
2.81 

•  1.8T 

•  1.28 

.79 
.84 

.•2 

.79 

6 
6 

6 
3 

8.1 
4.3 

5,5 

4,6 

3 

2 

3 

2 

21. 
21 

18 
21 

1 

2 

2 
2 

0 
0 

0 

0 

NEWTON 

PATERSON 

PHILLIPS9URG 

PLAINFIELD 

SCMERVILLE 

44.4 
47. 1M 
48.3 
47.8 
46.5 

25.1 

30.6 
28.4 
29.2 
28.4 

34.8 
38. 9M 
38.6 
38.5 
37.5 

•  1.6 

-  .6 

•  .6 

-  1.4 

•  2.0 

61 
62 
61 
63 

60 

5 

5 

5. 

4 
4 

11 
18 
14 
15 
13 

22 
21 
21 
21 
21 

931 
806 
811 
812 
847 

0 

0 
0 
0 
0 

2 

0 
0 
0 
0 

29 
17 
21 
20 
20 

0 

0 
0 
0 
0 

1.92 
2.86 
3.39 
3.29 
3,79 

-  1.53 

-  1.59 

-  ,70 

-  1.02 
•   .18 

.84 

.80 
1.41 
1.05 
1.46 

6 
6 
5 
5 
5 

6.0 
4.4 
3.0 
6.4 

T.O 

4 

21 

1 
2 
3 
3 
3 

0 
0 

1 
1 
1 

SUSSEX 

*5.3 

24,2 

34.8 

•  2.2 

62 

5 

10 

22* 

928 

0 

1 

31 

0 

2.87 

-   .53 

.92 

6 

6 

2 

0 

DIVISION 

36.4 

•  2.2 

2,83 

-  1.27 

6.4 

»    »    * 
SOUTHERN            02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWORTH 

47.9 
48.9 
50.9 

M 
49.4 

27.6 
31.3 
28.2 
32.0 
27.3 

37.8 
40.1 
39.6 

M 
38.4 

•  3.3 

67 
64 
65 
62 
64 

23 

23 

23 

4 

23 

13 

17 
12 
IT 
11 

21 
21 
21 
21 
21 

838 
763 
7T9 

822 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

24 
16 
21 
16 
22 

0 

0 
0 
0 
0 

3.75 

3.58 

3.81 
3.53 

4.31 

•   .16 

-  .61 

-  .79 

1.06 
1.00 
1.09 
1.00 
1.20 

5 
5 

29 
S 
5 

2.8 

T.O 
3.8 

1 

4 
2 

21 

20 
20 

4 
2 
<• 
2 

4 

1 

1 
1 

1 
1 

FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAMMONTCN  2  NNE 
HIGHTSTCWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 

47.1 
47.4 
49.4 
46.7 
47.7 

28,7 
30,0 
29.5 
29.3 
28.0 

37.9 
38.7 
39.5 
38.0 
37,9 

•  2.1 

•  2.* 

•  2.2 

•  2.8 

61 
60 
65 
60 
64 

4 
24* 
24 

4 
23 

12 
15 
13 
13 
13 

21 
21 
21 
21 
21 

831 
810 
785 
830 
833 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

I 
1 

0 

20 
22 

20 
20 
20 

0 

0 
0 
0 
0 

4.12 
3.17 
3,57 
3,69 
3.86 

•  .12 

•  ,69 

-  .13 

-  .42 

1.22 

.87 

,84 

LIT 

1.05 

5 
5 
6 
5 

5 

T.4 

6.2 
8.1 

3 
3 

4 

20 

20 
20 

3 

3 
3 
3 

1 

0 
0 

I 
1 

MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTCWN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  5TA 

NEW  MONMOUTH 

48.4 
47.5 
47.4 

47.0 
48.0 

30.5 
29.6 
29.7 
30.0 
26.6 

39.5 

38.6 
38.6 
38.5 
37.3 

•  2.1 

-  1.7 

64 
63 
63 
60 
58 

24 
23 
23 

4 
23 

17 
15 
16 
15 
11 

21 
21 
21 
21 
21 

783 
811 
812 
814 
849 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

1 

0 

IB 

18 
18 

20 
25 

0 
0 

0 
0 

0 

2.74 
2.56 
3.35 

3.23 

3.50 

-  .46 

-  .30 

.81 
.TT 
.96 
.99 
•  9T 

5 
29 

6 

5 
5 

3.0 
9.0 
T.O 
T.O 

3 

4 
3 

T 

20 
21 

20 
2 

2 

1 
3 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

PEMBFRTON  3  E 

SEABROOK  FARMS 

SHILOH 

TCMS  RIVER 

TRENTON  WB  CITY          R 

49.6 
47.2 
48.5 
47.2 
45.7 

28,1 
29,9 
30.1 
28.4 
31.8 

38,9 
38,6 
39,3 
37.8 
38.8 

-  2.7 

-  2.9 

-  1.9 

65 
63 
62 
65 
59 

23 
23 
23 
23 
23* 

13 

15 
15 
13 
IT 

21 
21 
21 
21 
21 

802 
809 
787 
835 
806 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

19 
19 
17 

20 
15 

0 
0 
0 
0 

0 

4.26 
3.23 
3.03 
4.58 
3,38 

.41 

-  .73 

-  .46 

1.01 
,8T 
.81 

1.42 
.98 

3 
6 
3 
Si 
5 

T.O 

3.3 

8.0 

4 
3 

20 
21 

3 

2 
3 
4 
2 

1 

0 
0 

1 

0 

TLCKERTCN 
WCODSTOWN 

49. 9M 
49.1 

29. 5M 
30.3 

39. 7M 
39.7 

65 
6* 

23 
23 

15 
13 

21 
21 

774 
7T» 

0 
0 

0 

0 

18 

0 
0 

3.  »3 

3.02 

.95 

.T2 

26 
29 

1.9 
6.0 

2 
3 

20 
20 

3 

3 

0 
0 

DIVISION 

38.7 

•  2.2 

3.56 

-   .53 

6.0 

*    •    » 
COASTAL             03 

ATLANTIC  CITY            R 

CARE  MAY  3  W 

LCNG  BRANCH              R 

46.4 

47.5M 

44.9 

32.8 

34.  3M 
30.8 

39.6 

40. 9M 
37.9 

-  1.5 

-  1.9 

55 

58 
60 

16* 

23 

23 

20 
24 
16 

21 

21 
21 

778 
739 
833 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

13 

10 
15 

0 

0 

0 

3.28 

4,27 
3,99 

-   .73 
•   .38 

.96 

1.10 
,88 

29 

19 

5 

8.5 

4 

20 

6 
T 
8 

3 
4 
4 

0 
2 

0 

DIVISION 

39.5 

•  1.0 

3.85 

•   .08 

8.5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Mi\  [DIM 

BERNAROSVlllt     .*    t 
BlACX-fllS    will* 
BOON  TON    I    se 
SOUND    t>-J0O«-     I    w 

BQANCHvHK 
CAMSTfAR    RESERVC  IR 
CANOE    6«00X 
CEDAW    &R0vC 
CWA«lOTTE9U«G 

CMATmAm 
CLINTON 

ElUASETH 

ESSEX  FELLS  SERV  SlOG 

FLEMIN6T0N  I  NE 

6REEN-00D  L*XE 
HIGH  PC  I  NT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAMBERTVILIE 
LAYTON  2 


MIDLAND  PARK 

MILTON 

MORRIS  PLAINS  1  «• 
NEWARK  -B  AIRPORT 
NE*  MIlFORD 

NF«TON 

oak  ridge  reservoir 
olokick 

paterson 

PHULIPSBURG 
PHlLLlPSBURG    BRIDGE 

PlAINFIELO 

RAHWAY 

RtNGwOOO 
50MERVILLE 
SPLIT  ROCK  POND 

SUSSEX 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

wERTSVILLE 

WEST  wHARTON 

WOODCLIFF  LAKE 


SOUTHERN  0 

ATLANTIC  CITY  MB  AP 

AUDUBON 

BASS  RIVER  5T  FOREST 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CANTON 

CHATSwORTH 
FORTESCUE 
FREEHOLD 
GLASSBORC 

HAMMQNTON  2  NNE 
HlGHTSTOW\  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
MAYS  LANDING 
MlLLVlLLE 

MTLLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEw  BRUNSWICK  EXP  STA 

NFw  MONMOUTH 

PEMBERTON  3  E 

PFNNSAUKEN 

PRINCETON  WATER  kORX! 

SEABR00K  FARMS 

SHILOH 

TOMS  RIVER 

TRENTON  W9  CITY 

TUCKERTON 

WOOOSTOWN 


ATLANTIC  CITY 
8ELMAR  2  Sw 
CAPE  MAY  1  W 
LONG  BRANCH 


Day  ol  Month 


3.29 
2.91 
2.0^ 


3. SB 
•V.34 
3.61 
3.55 


3.61 
3.28 
3.23 
3.03 
<..5H 

3.38 
3.93 
3.02 


1.41 

.12 

1.25 

1.05 

1,10 

.0! 

1.46 

..'! 

.'5 

1.17 

1.05 

.0* 

.02 

,86 

.02 

1.42 
.98 


.83 
1.02 


in       ii       13 


13       ii   I    IS    j    16      17       18 


20    |    21    I    22    |    23    |    24       25    j    26    |    27       28 


.25 
.1*1 
•  BO 


.50 

.iol 

.25 

•  *)6 

.0* 

.U 

.  14 

.58 

.03 

.15 

.OB 

.'•> 

.05 

.13 

.02 

.12 

.34 

.03 

.32 

I 

.23 

i«4 

.03 

.19 

.01 

.10 

.56 

.01 

.09 

.22 

.45 

.0* 

.08 

.01 

.16 

.40 

.10 

.70 

T 

•  10 

.15 

.03 

.09 

.22 

.IB 

.05 

.35 

.21 

.5T 

.04 

.07 

.24 

.17 

.03 

.29 

.17 

T 

.is 

.02 

.12 

.20 

.31 

.01 

.11 

I 

•  12 

.32 

•  16 

.02 

.20 

.76 

.10 

.13 

.63 

.OS 

.32 

.32 

.7! 

.10 

.05 

.13 

.70 

•  01 
.04 

.12 
.26 

.08 

.1" 
•  09 

.02 

.23 

.15 

.12 

.20 

.05 

.12 

.40 

1.10 

.16 

.07 

.33 

s  following  Station  Indei. 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 


NORTHERN  0 

BELVIDERE 
BOONTON  1  SE 
CANOE  BROOK 
CHARLOTTEBURG 
ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 
FLEMINGTON  1  NE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 
LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 
MORRIS  PLAINS  1  U 
NEWARK  WB  AIRPORT 
NEWTON 
PATERSON 
PHILLIPSBURG 
PLAINFIELD 
SOMERVILLE 
SUSSEX 

•    #    • 
SOUTHERN  C 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 
AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 
TURLINGTON 
CHATSWORTH 
FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  I  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 
MOORESTOWN 
NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


NEW  JERSEY 
MARCH  1965 


Day  of  Month 


SI   55   57 
23   26   27 


21   2".   26 


15   17   23 


50   53   55 
21   23   24 


19   17   11 


18   25   23 


45  46  50 

24  20  19 

48  48  53 

26  28  33 

50  53  55 

25  24  25 

50  55  56 

23  26  28 

48  52  56 

23  23  25 


57   60   46 
24   33   32 


27 

28 

32 

52 

55 

62 

22 

27 

30 

53 

55 

61 

25 

26 

27 

63   55   42 
31   35   33 


60 
33 


56   61 
27   35 


32  34  36 

44  53  50 

34  28  33 

44  48  49 

31  33  32 

55  52  55 

33  30  38 

42  51  50 

35  29  32 

44  53  52 


26   21 

50   45   37 
32   27   ?2 


30   34   33 


59   44   42 
39   35   34 


56   61   48 
29   31   32 


5H 

62 

47 

34 

37 

34 

37 

61 

61 

45 

52 

34 

33 

32 

35 

63 

56 

46 

55 

32 

37 

31 

38 

60 

53 

43 

53 

33 

35 

31 

36 

60 

62 

48 

45 

21 

29 

31 

31 

54   52   52 
37   29   33 


42   49   48 


40 

51 

32 

36 

53 

51 

40 

40 

42 

48 

33 

29 

50   43 
28   24 


51   42 
35   29 


32   26   19 


52   45 
33   27 


55   46 
35   28 


47   40 
36   28 


47   45 
17   18 


45   46 
22   29 


47   48 
17   33 


43   45 
18   21 


49   48 
24   33 


46   54 
20   32 


45   49 
18   23 


41   44 
17   22 


46   46   45 
18   20   33 


46   49 
26   27 


45   47 
28   29 


48   51 
26   27 


46   46 
27   27 


50   49 
23   28 


45   50 
32   26 


46   52 
27   24 


50  43  36 

31  25  20 

55  46  39 

38  29  23 


MAX   50   47   54 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


22       22   26   36 


54 

54 

27 

30 

51 

58 

20 

25 

50 

53 

31 

34 

54 

55 

22 

27 

52 

55 

25 

28 

49 

52 

26 

29 

49 

55 

26 

29 

50 

55 

27 

27 

54 

56 

21 

26 

49 

51 

26 

30 

50 

54 

23 

29 

52 

57 

27 

29 

52 

63 

29 

32 

49   44 
33   28 


45   47 
36   28 


52   45 

39   27 


32   39   30 


51   44 
34   27 


48   43 
37   28 


60   48 
39   28 


63   49 
35   26 


50   43 
36   28 


47   44 
35   26 


31   31   32 


54 
3* 


55   55   55 


38   37   37 


52   53 
27   35 


47   41   43 


33   33   32 


58 

50 

39 

28 

51 

45 

35 

27 

44 

46 

35 

28 

56 

42 

38 

32 

55   53 
33   34 


50   52 

30   36 


52   52 
27   33 


55   53 
31   35 


52   51 
31   34 


53   52 
34   36 


43 
24 


40 
27 


36   30   26 


43 

29 


37   30   25 


48   43   42 


39 
27 


14 

25 

*5 

50 

23 

33 

46 

46 

17 

32 

48 

47 

29 

33 

44 

47 

15 

21 

46 

49 

28 

31 

48 

47 

21 

33 

4fl 

47 

20 

33 

48 

45 

18 

32 

45 

48 

17 

28 

49 

45 

22 

31 

50 

48 

53  47  40 

26  26  30 

45  46  44 

26  22  30 

47  50 

30  31 


25  29  30 

50  43  40 

33  33  33 

44  47  45 

29  27  30 


38   48 
33   25 


37   47 
33   26 


39   50 
34   27 


36   46 
31   23 


51   45 
37   25 


3  7   40 
33   30 


38   48 
34   28 


32   41 
26   16 


41 

SO 

49 

43 

15 

32 

31 

30 

42 

52 

46 

42 

22 

32 

31 

32 

"•3 

55 

45 

42 

23 

31 

30 

32 

41 

54 

45 

42 

19 

29 

29 

30 

47   57   46 
20   34   33 


34   44   54 


16 
29   26 


49   40   34 

36  24   15 

37  47   27 


48 

49 

48 

40 

50 

33 

32 

32 

35 

27 

51 

52 

44 

49 

46 

29 

28 

31 

35 

24 

51 

46 

39 

49 

37 

26 

26 

32 

37 

26 

50 

44 

38 

48 

39 

26 

26 

31 

35 

25 

46 

47 

45 

46 

45 

24 

26 

28 

27 

24 

54   47   42 
35   30   23 


47   39   41 
35   28   22 


40   41 
29   22 


34   29   25 


54   50   52 


46   50   47 
13   19   35 


25   28   35 


16   17   32 


43   46   48 


44  50  50 
23  26  33 

46  47  45 

22  23  32 

45  48  45 

17  19  33 

43  46  49 

25  23  34 

43  48  46 

18  21  35 

46  47  48 

23  24  32 


45   47   45 
35   29   23   23   22   32 

See  Reference  Notes  Following  Station  Inde 
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55   47   52 


57   45   47 
30   32   34 


57   55   54 
24   26   32 


34  31  32 

55  53  45 

21  27  31 

52  46  41 

28  27  31 

45  50  44 


47   56 
26   28 


50 
27 


36   47 
32   25 


50   36 
36   24 


38   48 
33   24 


36 

25 


53   50   36 
39   27   12 


36   27   17 


51   45 
37   25 


46   56   48 
17   40   37 


39   49 
15   31 


35   46   57 
16   24   33 


59   42   49 
31   35   35 


44   43   47 
32   33   35 


45   45 
29   29 


32   33   34 


41   42 
31   32 


18   33   34 


39   57   48 
19   37   34 


53   46 
35   35 


40   41 
13   32 


55   48 
25   25 


57   45   51 


56   45   44 
33   27   34 


50   40 
36   25 


47   50 
36   32 


46   51 
38   29 


48   41 
37   25 


50   39 
37   22 


51   42 
39   27 


51   34 
31   20 


51   33 
33   21 


48   41 
35   24 


48   64   44 
24   39   38 


47   65   55 
19   32   39 


64   56 
34   37 


60   46 
37   35 


47   60 
27   40 


48   65 
26   39 


58   47 
38   35 


64   52 
39   36 


48   64 
28   41 


43   45 
34   34 


48   43 
30   30 


63   45 
41   38 


63   43 
42   38 


56   47 
39   33 


34   34   35 


31   38   36 


40   47 
31   33 


39   43 
30   33 


42   37 
32   31 


39   40 
30   20 


39   48 
28   21 


41  39  33  35 

20  23  24  20 

56  51  43  42 

25  36  31  23 

46  55  36  40 


22   33   28 


39 
25 


40 
32 


56   53   42   43 

21   37   32   24 


44   55 

16   25 


34  3T 

25  18 

46   57   37  40 

26   35   29  23 


50 
33 


40 
31 


57   57   40 
22       35   31 


47   54   34 
18   27   24 


45 

29 


45   45   45 


27   37   34   25 


57   55 

19   31 


41   36 
32   31 


40   41 
31   34 


38   46 
31   32 


45   39 
3  3   34 


39   47 
35   35 


38   45 
30   33 


45   41 
32   34 


57   50 
25   34 


48   55 
27   31 


55   58 
25   33 


55   48 
23   35 


56   46 
18   34 


46   55 
26   34 


52   50 
25   35 


56   44 
23   37 


55   49 
24   35 


43 

43 

31 

23 

42 

42 

31 

22 

44 

44 

34 

26 

*5 

43 

33 

25 

41 

41 

32 

23 

42 

41 

32 

24 

SO 

44 

35 

26 

44 

42 

31 

26 

44 

43 

27 

25 

41 

42 

31 

24 

45,7 
24.3 


44,9 
27,5 


46,9 
26,5 


43,4 
24,4 


29,1 


45,5 

27,1 


46,3 
26,4 


39.5 
20.5 


47,7 
29,0 


44,3 
22,7 


48,2 
29,2 


44,5 

26,8 


45.7 
32,3 


25.1 


47,1 
30.6 


48,8 
28,4 


47.8 
29,2 


46,5 
28.4 


45,3 

24,2 


47,9 
27,6 


48.9 
31.3 


50,9 
28,2 


49.4 
27,3 


*7.1 
28,7 


47,4 
30,0 


49.4 
29.5 


46,7 
29.3 


47,7 
28,0 


48,4 
30,5 


47.5 
29,6 


47,4 
29,7 


47,0 
30,0 


DAILY  TEMPERATURES 


MAI.ril    I96S 


Station 


D«y  ol  Monlh 


8        9        10       11       12       13       14       15       16       17       18 


n    u 


NEW  »0N«0UTH 
PfMBfSTON  J  E 
SEABRCOK  FARMS 
SHILPH 
TCMS  RIVER 
TRENTCN  WB  CITY 
TUCKERTON 
WOOOSTOWN 


COASTAL 

03 

ATLANTIC    CITY 

MAX 

MIN 

CAPE    MAY    J    M 

MAX 

MIN 

LCN6    BRANCH 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 


MM 

MIN 


MAI 

MIN 


MAI 

MIN 


MAI 

MIN 


MA] 

MIN 


MAX 

MIN 


26   25   29 


S3   51   48 
25    2'    30 


20  2i  as 


23   2S   30 


SO   SJ   50 


sr  s* 

29   33 


6}   52 
39   37 


56   49 
35   40 


56  55  5* 

33  27  33 

50  52  52 

31  30  33 


30   30   32 


45   52   51 
27   29   33 


54   50   44 
38   38   27 


42  36   31 

55  47 

40  30 

59  51   45 

39  40   28 


51   48   44 


40   40    34 


52  52  53 

33  34  34 

56  52  51 

35  29  37 

52  51  51 

38  38  36 

55  60  53 

34  31  33 

54  51  52 

35  30  33 


55   51   53 
35   39   38 


36   38   39 


53   51   54 
38   35   39 


52   45 
34   29 


45   40 
36   29 


47   44 
34   27 


44   40 
35   29 


44   38 
34   29 


49   45 
35   30 


45   49 
18   17 


4V   41 
27   28 


49   48 
12   21 


39   58 
15   34 


17   19   33 


42   45 
23   23 


44   48   47 
23   27   34 


45   50 
23   17 


44   46 
26   29 


45   48 
21   23 


50   46 
25   32 


42 

43 

45 

<••> 

30 

24 

26 

29 

43 

43 

43 

48 

31 

30 

30 

35 

se 

41 

43 

46 

28 

23 

22 

26 

55 

,". 

55  44  4fl 
29  27  31 

56  53  48 
29  28  31 

50  45  41 


56   50 
29   32 


31   28   32 


55   42   49 

32   30   40 


52   40   34 
3/   25   13 


50   40   35 
38   29   15 


44   34 
24   15 


50   45 
35   25 


34   34 
23   17 


52   50 
38   24 


46   36 
25   13 


52   37   37 
35   24   20 


50   46   35 
38   26   24 


41   65 
20   36 


45   59 
22      41 


21   36   37 


49   64   57 
20   40   40 


43   51   44 
26   41   38 


44   58   54 
27   39   39 


48  41  46 

29  )0  3' 

40  46  49 

30  33  34 

42  46  47 
33  34  33 

43  45  47 
32  33  33 

37  42  46 

30  34  29 


31   34 

28   20 


34 


44   46 
34   35 


45   49 
33   34 


41   41 
28   20 


45   45 
32   23 


44    W 

35   26 


44   43 
34   23 


41   41 
30   24 


40   41 
31   23 


44   44 
33   22 


45   43 
33   26 


45   48   44   44 
34   39   32   27 


40 

)0 


SUPPLEMENTAL    DATA 


48,0 
26.6 


49.6 
28.1 


47.2 
29.9 


48,5 
30.1 


47.2 
28.4 


43.7 
31,8 


49.9 
29,5 


49.1 
30,3 


32,8 


47.5 
34,3 


44,9 
30,8 


Wind 
(Speed   -  m.p.h. 

) 

Relative    humidity   averages 
percent 

Number  of  days  with 

precipitation 

ll-i 

•  5  ° 

p*  a  « 

c 

Station 

c  o 

■-<   CJ 
«   U 

c 
« -a 

+*   0) 

a  a 

<1) 

a 

a 
> 
< 

a    9 

c       la 
o        H 

a   o  | 

Q       J 

J5 

_  s 

o  -g 

a>  a; 
15  « 

EASTERN   STANDARD   TIME 
1    AM         7    AM         1    PM         7    PM 

u 

■ 

01 
O 
J_ 

o 

O) 

r 

o 

Oi 
O) 

1 
o 

CO 

0> 
l 

» 

0 

?  8  ° 
s  >.  s 

"3,     <o    a 

ATLANTIC    CITY    WB    AIRPORT 

31 

4.2 

11.6 

30++ 

25 

23 

74 

76 

52 

65 

4 

4 

3 

3 

1 

0 

15 

51 

6.3 

ATLANTIC    CITY 

- 

" 

" 

45++ 

WNW 

16 

- 

- 

- 

- 

0 

6 

3 

3 

0 

0 

12 

- 

- 

NEWARK    WB    AIRPORT 

32 

5.5 

12.0 

30++ 

32 

10 

66 

72 

54 

60 

6 

1 

6 

2 

0 

0 

15 

- 

5.9 

TRENTON   WB    CITY 

" 

" 

- 

32 

NW* 

27 

- 

- 

- 

- 

5 

4 

5 

2 

0 

0 

16 

56 

6.1 

f      TO   8    COMPASS    POINTS   ONLY 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Vj 

'11 

VJ 

11V. 

J\J 

HU 

NEW  JERSEY 
MARCH  1965 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHER)            01 
BELV1DERE 

CHARLOTTEBURG 

FLEMINGTON  1  NE 

LAmBERTVILLE 

LITTLE  FALLS 

MORRIS  PLAINS  1  W 

NEWARK  wR  AIRPORT 

NEWTON 

PATFRSON 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELD 

RAHWAY 

SOMERVILLE 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

#    *    # 
SOUTHERN           02 

ATLANTIC  CITY  W8  AP 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

FREEHOLD 

HISHTSTOWN  1  N 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAYS  LANDING 

MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOwN 

NEW  3RUNSWICK  EXP  STA 

PEMBERTON  3  E 

SEABROOK  FARMS 

TRENTON  WB  CITY 

COASTAL               03 
LONG  BRANCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GNt 

SNOWFALL 
SN  ON  GNt 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
>N  ON  GNC 

SNOwFALL 
SN  ON  GNC 
WTR  EOUH, 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOwFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOwFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOwFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

. 

T 
T 

T 

l.C 

4.C 
< 

O.S 
1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

1.0 

1 

2.0 
2 

1.0 
1.0 

1 

1.0 

1 

O.S 

1 

1.0 

1 

0.3 

o.: 

1.5 

o.; 

l 

l.S 

1.0 

1.5 

T 

3.0 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

0.3 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

2.C 
2 

T 
T 

i.; 

2.0 
1.2 

1 

1.0 

1.6 

2.8 

1.0 

1 

2.2 
2 

T 

2.; 

T 
T 

3.0 

2.0 
2 

4.1 

■ 

3.1 

3.C 

i 

T 

1.3 

1 

!.'- 

3 

T 
T 

I. J 

2 

1.9 
3.0 

T 
2.0 

2.0 

2 

T 
0.5 

T 

T 
T 

2.0 
1 

1 

2.0 

I 

1 

T 

T 
1 

1 

•>.<■ 
4 

2.6 

3.9 

3.2 
3 

2.5 

1.2 

2.5 
3 

3.5 
3 

*.6 
4 

3.0 
3 

3.0 
3 

*.o 

4.3 

3.5 

4 

3.0 
2 

3.0 
3 

3.; 

3 

2 

2.0 

2 

1.5 

2 

T 

2 
.3 

3.5 

4 

2.2 

T 
1 

1.0 
I 

1 

1 
1 

1 

1.3 

1 

5.0 

4 

2 
1 

3 

3 

T 
T 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 
T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

0.3 
0.2 
1.3 

T 

T 

T 

2.0 
2 

1.0 

T 

0.7 
1 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  26   - 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

iv.l"  H   1ft 

3 

4 

s 

i. 

J 

ind  Dtpth 

1 

2 

7 

8 

" 

10 

11 

12 

1  t 

14 

IS 

16 

17 

18 

n 

20 

21 

22 

.!1 

24 

.'.: 

26 

•  •/ 

28 

29 

30 

31 

I 

;:>   MICRO  MEl    STA 

PLOT    »    1 

l    INCH 

MAX 
MIN 

36 
11 

32 

41 

32 

45 

IS 

1  - 

37 

40 
36 

42 
37 

- 

44 
38 

42 
37 

40 
35 

39 

33 

40 
12 

40 
32 

37 
35 

40 

34 

VI 

34 

37 
35 

42 

I,. 

36 
35 

35 
33 

34 
32 

VI 

13 

41 
37 

■■ 

36 

39 
36 

42 

■i 

44 
34 

39 
38 

41 
36 

34 

39.8 

34.7 

2    INCHES 

MAX 
MIN 

35 
11 

38 

32 

40 
33 

)6 

vi 
37 

39 

36 

41 
37 

- 

43 
38 

41 
37 

39 

36 

38 

33 

)9 
32 

39 
32 

40 
35 

39 
34 

37 
34 

37 
35 

41 

36 
35 

35 

33 

34 
32 

in 
34 

40 
37 

16 

38 
36 

41 

37 

43 
34 

39 
38 

40 
36 

> 
34 

39.1 
34.9 

•»    INCHES 

MAX 

MIN 

34 
32 

37 
32 

38 
34 

41 
16 

VI 

37 

38 
36 

40 
37 

- 

42 
36 

40 
38 

39 
37 

37 

34 

HI 

13 

38 
33 

37 
36 

38 
35 

IB 
15 

37 
36 

40 
37 

37 
35 

35 

35 

35 

34 

30 
34 

39 
37 

>ii 
37 

38 

37 

40 
37 

41 
35 

39 
38 

39 
37 

II 

38.3 
35.6 

8    INCHES 

MAX 

MIN 

3* 
32 

36 
33 

37 
34 

VI 

36 

VI 

37 

38 
37 

VI 

37 

- 

40 
38 

40 
39 

39 
38 

37 
36 

37 
35 

37 
35 

37 
36 

37 
36 

37 

37 
36 

38 
37 

38 
36 

36 
35 

35 

35 

37 

v, 

38 
37 

in 
37 

38 
37 

'V 

){ 

39 
37 

39 
38 

38 

37 

37 
16 

37.7 
36.2 

lo    INCHES 

MAX 
MIN 

3* 
34 

35 
34 

36 
35 

37 

36 

37 
36 

37 
37 

38 
37 

- 

39 
38 

39 
39 

39 
39 

38 
38 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

38 

37 

38 
37 

38 
37 

38 
37 

38 
37 

37 
37 

37 
36 

37 
)6 

38 
37 

ill 
36 

38 
38 

38 
38 

36 
38 

39 

38 

39 

38 

37 

37.5 
37.0 

32     INCHES 

MAX 

MIN 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

37 
36 

37 
37 

37 
37 

38 

37 

- 

38 
38 

39 
38 

39 
39 

39 
38 

38 
38 

39 
38 

38 

36 

38 
38 

38 
38 

38 

38 

38 

Hi 

36 

38 

38 
38 

38 

38 

36 
)8 

38 

38 

38 
38 

38 
38 

38 

vi 

38 
38 

39 

38 

39 
38 

19 

in 

37.9 
37.7 

PLOT    »    2 

1    INCH 

MAX 
MIN 

43 
30 

55 
31 

54 
31 

62 
36 

38 
96 

47 
33 

42 
35 

- 

55 
35 

48 
31 

45 
32 

42 
28 

47 
28 

49 
30 

43 
31 

49 
31 

47 

31 

39 
31 

52 
32 

32 
31 

32 
31 

31 
31 

46 
31 

48 
35 

45 
33 

40 
34 

48 
32 

58 
31 

38 

36 

47 

31 

46 
30 

45.8 
31.9 

2    INCHES 

MAX 
MIN 

43 
31 

53 
31 

52 

32 

60 
37 

38 
36 

45 
34 

50 
36 

- 

53 
36 

47 
33 

45 
32 

41 
29 

46 
29 

48 
31 

41 
32 

47 
32 

45 
31 

38 
32 

50 
33 

33 
32 

32 

31 

31 

31 

45 
31 

46 
36 

43 
(3 

40 
34 

48 

33 

56 
32 

38 
36 

46 
32 

45 
31 

45.0 
32.7 

*    INCHES 

MAX 

MIN 

40 
31 

48 
32 

48 
33 

54 
37 

38 
37 

43 

34 

48 

it. 

45 

50 
37 

45 
35 

43 
33 

39 

32 

42 
31 

44 
32 

41 
33 

44 
33 

42 
32 

37 
32 

48 
35 

35 
32 

33 
32 

32 
32 

42 
32 

44 
36 

41 
34 

40 
35 

47 
35 

52 

32 

39 
37 

43 
34 

42 

32 

42.9 
33.6 

8    INCHES 

MAX 

M  1  N 

36 
32 

40 
33 

42 

34 

46 
37 

39 
38 

40 
36 

43 

17 

41 

43 
38 

42 
38 

39 
36 

36 
35 

37 
33 

39 
34 

37 

34 

40 
35 

38 
34 

37 

34 

42 
36 

38 
34 

34 
33 

33 
33 

38 
33 

39 
37 

39 
36 

39 
36 

42 
36 

43 
35 

41 
38 

40 
36 

J  8 
35 

39.5 
35.3 

MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24  HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

KENTUCKY  BLUEGRASS 


PLOT  *1  -  SLOPE  OF  GROUNDi   FLAT.   SOIL  TYPE  i   LOAM.   GROUND  COVER i 
CONNECTED  TO  A  8R0WN  ELECTRONIK  POTENTIOMETER. 


SLOPE  OF  GROUND,   FLAT.   SOIL  TYPE i 
CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


LOAM.   GROUND  COVER i 


INSTRUMENTATION!   COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES 
INSTRUMENTATION,   BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER- 


EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  Ol  Month 

**3  M  tfi 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15       16 

17 

18 

19      20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

£"< 

#        •        • 
SOUTHERK 

02 

1 

SEABROOK    FARMS 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

-  1    .01 

-  !      61 
49        51 

.17 

105 

51 

35 

.04 
94 
49 
31 

.02 
41 
58 
35 

.15 
80 
- 
33 

* 

181 
43 

150 
64 
31 

,14 
97 
50 
37 

.06 
71 
39 
36 

.07 
99 
48 
34 

.01 
63 

• 
• 
63 

.34 
173 
47 
35 

.00 
94 
51 
35 

.19 

114 
54 
34 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


ALLENDALE 
ATLANTIC    CITY    WB    , 
ATLANTIC    CITY 


BURLINGTON 

CANISTEAR  RESERVOH 

CANOE  8ROOK 
! CANTON 

CAPE  MAT  3  W 

CEDAR  GROVE 
;  CENTERTON 

CHARLOTTEBURG 


. ELIZABETH 
I  ESSE"  FELL! 
'  FLEMINGTON 
I  FORTESCUE 
; FREEHOLD 
f  GLASSBORO 

1  GREENWOOD  I 


JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 
LAY TON  2 
LITTLE  FALLS 
LONG  BRANCH 


0721 
0729 

03 

06*7 

01 

0907 

M 

0927 

0978 

I'll 

0.' 

1  139 

01 

1343 

1351 

m 

1*72 

01 

1912 

02 

19S2 

01 

1^9H 

0? 

17*5 

26** 

01 

2768    01 

3029   01 

3102    02 

318ll  02 

3291 

02 

MOM MOUTH 
WARREN 
SOMERSET 
SOMERSET 


ESSEX 
SALEM 
CAPE  I 


PASSAIC 
MORR [ S 

BURLINGTON 
HUNTERDON 

ESSEX 

HUNTERDON 
CUMBERLAND 
MONMOUTH 
GLOUCESTER 


3951,  02'  MERCER 
1  *229,  02    BURLINGTON 
I  4339J  01!  HUDSON 
|  4635'  Oil  HUNTERDON 


.987    03i  MONMOUTI 


5055    02:  BURLINGTON 
510*.  01    BERGEN 
S197J  311  SOMERSET 
52**102!  MONMOUTH 

02    BURLINGTON 
46,  021  ATLANTIC 
03    01,  BERGEN 
76    02    CUMBERLAND 
81    02'  CUMBERLAND 


5252 


39 

1* 

75 

10 

7* 

42 

7* 
75 

1  i 
07 

*i 

09 

T* 

20 

39 

39 

74 

*1 

IB 

*0 

40 

17 

T* 

31 

*0    18         7*    00 


40  59 
39  24  I 
39    22 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
STATE  MARINA 
IRVIN  J.  NYGREN 


CLEMENT  HAUPT 
BERNARDS  WATER  COHPAI 
HENRY  M.  MILLER 


COMMONWEALTH  WATER  CO.  | 
GERTRUDE  5.  WILLIS 
N.WEST  MAGNESITE  CO. 
J.  A.  PLUNKETT 
C  W  THORNTHWAITE  ASSOC 

NEWARK  WATER  OEPT. 
HOWARD  C.  MOLITOP 
EARL  M.  KERCHNER 

ANOREW  F  OROPPE 


1  GEORGE  T.  WIGGINS 

<  W.  HUBBARD  PARKHURST 

|  N.  J.  OEPT. OF  CONS. 


1  JERSEY  CITY  WATER  DEF-T, 
1  E.  E.  CASE 
-  CHARLES  K.OONS 
PASSAIC  VLY.  WTR.  COMM, 


MISS  PEARl 


HENSHAW 


ROBERT  G.  GLASGOW 
JOHN  L.  RADCLIFFE 

'  GEROW    BRILL 
DAVIO    0.    GRISCOM 
COUNTY    EXTENSION    SVC. 
RIOGEWOOD   WATER    CO. 

:  L.    J.    GALLAHER 
FED.     AVIATION    AGENCY 


MILTON 

MOORESTOWN 

MORRIS  PLAINS  1  W 

NEWARK  W8  AIRPORT 

NEW    BRUNSWICK    EXP 

NEW    MILFORO 

NEW    MONMOUTH 

NEWTON 

OAF  RIDGE  PESEPVO 

OLDWICK 


ks   patei 


SOMERVILLE 

SPLIT  ROCK  POND 

SPRINGFIELD 

SUSSEX 

TOMS    RIVER 
fTRENTON    WB    CITY 
1 TUCKERTON 
j WANAOUE    RAYMOND    [ 

WATCHUNG 
WERTSVILLE 
WEST    WHARTON 
WOODCLIFF    LAKE 
WOODSTOWN 


BOM 
8194 
B402    0 


MORRIS 

BURLINGTON 

MORRIS 

ESSEX 

MIDDLESEX 

BERGEN 

MONMOUTH 


PASSAIC 

BURLINGTON 

CAMDEN 

WARREN 
WARREN 


CUMBERLAND 
CUMBERLAND 
SOMERSET 
MORRIS 


HUNTERDi 
MORRIS 
BERGEN 
SALEM 


JERSEY  CITY  WATER  wn: 
H.  J.  WILLARD 
JOSEPH  H.  GARRIS.  li: 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
ARTHUR  H.  AHLOUIST 


DAN  A.  COUGHLIN 

P.  Ji  DEL  VECCHIO 
PHILIP  E.  KARUCCl 
CAMDEN  COUNTY  PLNG  BO 
TOWN  OF  PHILLIPSBURG 
JOINT  TOLL  BRIDGE  COMM. 
MRS  VIVIAN  SCHERER 
PRINCETON  WATER  CO. 
RAMWAY  VALLEY  SEW  AUTH 
NO.  JERSEY  WTR.  SUPPLY 
RUTGERS  UN1V 


UNION  COUNTY  ENGINEER 
BRICE  B.  STANTON 
TOMS  RIVER  WATER  CO. 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
THOMAS  SMITH 
WATER  SUPPLY  COMM. 
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COUNTY    ENGINEER 


CREAM    VALLEY    DAII 


DK  AIM  ACE  C 


1-COASTAL      2-DELAWARE      3-GREAT  EGG  HARBOR      4-KACKENSACK      5-HUDSON      6-MAURICE      7-MULLICA      8- 


9-RAHWAY      10-RARITAN       ll-ROCKAWAY 


Addition]  Information  rtfardtna,  Ihi  oUmati  of  n«-»  Jaraaj  may  b«  obtalnad  bj  nrlttni  to  Ini  e/oOanaral  D<  iton,  n«w  j*r»«y   0 

•iiv  ttr.iivri  ■uraauOtflsi  uu 

L'LMl  nmonai   tjNirs       iinimx  otherwlnt  Lndlcntnd,  dU&aaalonaJ  uniti  uaad  tn  thU  i.uii,  tm  ,.,.         i  imp*]  ttupi   In  "F,  prni  IpiUUon  ind  »va] it  lor  in  Lni  hi  i  and  wind i ml  In  mil.  ■,    Monthly  dogrti  day  toUU 

are  tha  »um»  of  the  negattvr  departures  ol  average  (tally  tempvratuc  Ml)    -  I  ,.,.,..■..-  ,,t  ,|  Data"  table  I 

tnd  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBStHVA/nON,  VlMh        »'»i«-  Station  tndw  -ho*.-  obaarvnUan  tlmti  In  local  standi*  i>  ■      •        ■        .   tha  lummir  month*  ■oma  observers  take  the  observation*  on  daylight 

and  Snow  on  Ground     table  tl  at  observation  time  Tor  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  value*  ore  at  7:00  ft,  m  | 

tlOB     uhle.   "Dally  Temperature"  table,   "Evaporation  and  .nd  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Grot,,  published, 

EVAPORATION  1*  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4 -fool     I |1 ileil  otherwise  shown  by  footnote  follow 

refar  to  extremes  of  temperature  of  water  tn  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATEB  WflVAlKNT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  measurements  ar«  takan  from  dlffaronl  polnU 
for  successive  observations,    consequently,  occasional   drifting  and  other  causes  of  local  variability  In  the  snowpack  may  result  In  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL;        Entries  of  snowfall  In  the  "CUmatological  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table,   include  snow   and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow 
sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  ail  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office, 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for   monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,    "Daily  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

♦4       Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*      Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  foil  month. 

D      Water   equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using     a   ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station,      Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means    variable. 

#       Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter   located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,    however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.   C.   20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc. ,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,   price  15  cents.     Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  CUmatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:        20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.   C.    20402. 
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NORTHERN  01 

BELVIDERE 
BOONTON  1  SE 
CANOE  BROOK 
CHARLOTTEBURG 
ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BlDG 
FLEMINGTON  1  NE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 

LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 
MORRIS  PLAINS  I    W 
NEWARK  WB  AIRPORT 

NEWTON 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELD 

SOMERVILLE 

SUSSEX 

DIVISION 


SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWORTH 

FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOwN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 

MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEW  MONMOUTH 

PEMBEP.TON  3  E 
SEABROOK  FARMS 
SHILOH 
TOMS  RIVER 
TRENTON  KB  CITY 

TUCKERTON 
WOODSTOWN 

DIVISION 


ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  3  W 
LONG  BRANCH 

DIVISION 


Temperature 
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57.1 
56.1 
57.5 
55.2 

61.  4 

56.9 

57.* 
52.8 
56.  7M 
60.7 

56.3 
58.7 

55.5 

57.8 

56.5 
57,6 
62.3 
59.3 
59.7 

57.7J* 


59.5 
60.9 
61.6 

I 
61.5 

58.5 
57.3 
58.9 
59.2 
59.2 

57.6 

58.5 
59.4 
60.0 
60.3 

60.0 
58.4 
60.0 
58.  8M 
58.1 
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54.8 
58. 5M 
55.6 


32.3 
36.2 
35.1 
34.5 
38.2 

35.4 
34.4 
30.9 
41.2 
36.0 

31.2 
37.6 

35.7 
42.2 

33.1 
30.9 
35.9 
37.6 
36.9 

31.7M 


37,8 
40.4 
37.1 
39.8 
34. 7M 

37.5 
39.2 
38,6 
37.5 
36.3 

39.1 
39.2 
37.9 

38.3 
35.7 

36.3 
39,0 
38.2 

36.  OM 
40,6 
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41,8 
40.  7M 
39.2 


44,7 
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44.9 
49.8 

46.2 

45.9 
41.9 

49. OM 
48.4 

43.8 
48.2 
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48.3 
49.1 
48.5 
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48.7 
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48.3 
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48. 4 
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47, 4M 
49.4 


48.3 

*9.6M 
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6.4 
2.8 
2.4 
3.1 
2.1 


1.5 
2.7 
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3.5 

2 

1 

2 

2.3 


2.8 

3.5 
2.5 
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2.7 
1.9 


600 
557 
554 

596 
450 

559 
564 
689 
475 
489 

630 
495 

574 
442 

59B 
495 
469 
490 
494 

604 


485 
423 
463 
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503 
495 
482 
492 
511 
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478 
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466 
501 

500 
481 
469 
520 
461 


492 
455 
521 


Precipitation 


1.84 

1, 

2, 

2.24 

3.16 

2.19 
2.56 
2.40 
3.19 
2.56 

2.26 
2.24 

2.26 

2.60 

2. 28 
2.76 
1.62 

3.14 
2 

1.97 


2.00 
2.62 
2.15 
2.66 
2.20 

3.1' 

2. 48 
2.30 
3.09 
2.0B 

1.88 
2.26 
2.63 
2.77 
3.57 

2.5U 
2.29 
2.0<! 

2.85 
2.8' 


la 


2.30 
2.59 
2.70 

2.53 


-  2.30 

-  1.92 

-  1.18 

-  1, 

-  .79 


.40 
1.08 


1.55 
1.31 
2,45 
.73 
1.16 

1.98 


1,32 
.78 


-  1.30 

-  .29 

-  1.34 


-  .81 

-  .71 


-  .95 

-  1.09 

-  .34 


-  1.08 

-  .93 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST    TEMPERATURE!        85°    ON    THE    12TH   AT    ATLANTIC    CITY    WB   AP 

LOWEST    TEMPERATURE,        15°    ON    THE    1ST    AT    4    STATIONS 

GREATEST    TOTAL    PRECIPITATION:        3.57    INCHES    AT    NEW    MONMOUTH 

LEAST    TOTAL    PRECIPITATION:        1.10    INCHES    AT    BELMAR    2    SW 

GREATEST    ONE-DAY    PRECIPITATION:      1.02    INCHES    ON    THE    16TH      AT    NEW    MONMOUTH 

GREATEST    REPORTED    TOTAL    SNOWFALL:      3.2    INCHES    AT    ATLANTIC    CITY    WB   AP 

GREATEST    REPORTED    DEPTH    OF    SNOW   ON   GROUND:      3    INCHES    ON    THE    2D   AT    3    STATIONS 


.58 
1.02 


.51 
.54 


.55 
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.0 
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•  0 
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2.0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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LONG  VALLEY 
MAHWAH 
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MIDLAND  PARK 

MILTON 
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NEWARK  HB  AIRPORT 

NEW  MIlFORD 
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OAK  RIDGE  RESERVOIR 

OLDmICK 

PATERSON 

PHIllIPSBURG 

PMILLtPSBURG  BRIDGE 

PLMNFIELD 
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RINGwOOO 

SOMERVILLE 
SPLIT  ROC*  POND 

SUSSEX 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

WERTSVILLe 
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NOODCLIFF  LAKE 


SOUTHERN  0 
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BURLINGTON 
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LONG  BRANCH 


2,26 
2.60 
2. IB 

2.21 


2.T6 
1.62 
1.89 

3.1* 

2.A2 

1.99 
2.49 

2.0* 

1,9* 


2.0i 
2.62! 
2.69 


Jr 


CANTON 

2.02 

CHATSWORTH 

2.20 
2.11 

FORTESCUE 

FREEHOLD 

3.17 

GL455B00C 

2.4, 

HAMMONTON    2    NNE 

2.30 

HIGHTSTOWN    1    N 

3.09 

INDIAN   MILLS    2    W 

2.01 

HAYS    LANDING 

2.3C 

HILLVlLLE 

1.85 

HILLVlLLE    FAA    AIRPORT 

2.24 

MOORESTOWN 

2.63 

NEW    BRUNSWICK    EXP 

STA 

2.7? 

NEW    MONMOUTH 

3.5T 

PEMSERTON    5    E 

2.30 

PENNSAUKEN 

2.T2) 

PRINCETON    WATER    WORKS 

2.91 

2 

1)2 

2 

as 

2 

B? 

2 

30 

1 

1C 

2 

SO 

2 

70 

.13   .13   .41 


.12   T     .46 


.17   .07   .42 


.14   .04   .61 
.11   .04   .27 


.32   .01   .OS 


.01   .OS 


.20   ,40   .03 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind 
(Speed    -   m.p.h.) 

Relative    humidity   averages 
percent 

Number  of  days  with 

precipitation 

c 

■M   c 

3 

Station 

*->   4J 

Hi  u 

os  a 

« -a 

rH    © 

p  a 

CO  CO 

as 

s 
> 

< 

.2  1 

1       1 
Q)     o    S 

a      Js 

_1 

S  i! 

qJ 

EASTERN   STANDARD    TIME 
1    AM         7    AM         1    PM         7    PM 

01 
O 
jf 

q 

01 
■* 
1 
O 

01 
01 
1 
O 

en 

01 

Ol 

t 

o 

o 

2   .   | 
g  3  J 

£     0    3 

0,      Q.    S 

.   $  .S 

»;• 
S  8  -a 

ATLANTIC    CITY    WB   AIRPORT 

30 

2.1 

11.7 

35++ 

30 

13+ 

75 

73 

51 

66 

4 

3 

7 

1 

0 

0 

15 

49 

6.9 

ATLANTIC    CITY 

- 

- 

- 

43++ 

NW 

13 

- 

- 

- 

- 

0 

4 

5 

2 

0 

0 

11 

- 

- 

NEWARK    WB   AIRPORT 

32 

3.7 

11.7 

40++ 

33 

13 

62 

67 

49 

54 

6 

2 

8 

1 

0 

0 

17 

- 

6.7 

TRENTON   WB    CITY 

" 

" 

" 

37++ 

NW$ 

12 

- 

- 

- 

- 

5 

4 

8 

1 

0 

0 

18 

52 

6.4 

TO    8    COMPASS    POINTS    ONLY 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
APRIL  1965 


Day  oi  Month 


10      11      12      13      14      15 


17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


NORTHERN 


01 


BELUtDERE 

BOONTON    1    SE 

CANOE    BROOK 

CHARLOTTEBURG 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

FLEMINGTON  1  NE 

HIGH  POINT  PARK 

JERSEY  CITY 

LAMBERTVILLE 

LAYTON  2 

LITTLE  FALLS 

LONG  VALLEY 

MORRIS  PLAINS  1  W 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEWTON 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELO 

SCMEPVILLE 

SUSSEX 

*    *    « 


SOUTHERN 


02 


ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWORTH 

FREEHOLD 

GLASSBORO 

HAMMONTON  2  NNE 

HIGHTSTOWN  1  N 

INDIAN  MILLS  2  W 

MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


41   45   45 


39   47   44 


45 
28 


45 
33 


49 

3  2 


27   33   29 


40 
31 


49   55 
29   26 


52   58 
2*   23 


48   54 
27   29 


60   66 
28   28 


50   57 
22   26 


47   57 
24   25 


42   50 
18   24 


57   63 
35   37 


58   64 
23   25 


48   55 

19   17 


52   59 
29   27 


55   63 

30   30 


63   59 
39   44 


55   63 
25   24 


57   65 
33   34 


63 

27 


55 
25 


59   66   69 


56   63 
24   22 


51   62 
26   28 


50   55 
28   27 


50   57 
27   31 


57   62 
26   31 


55   62 
23   26 


51   55 
30   26 


54   62 
27   25 


56   64 
26   27 


5  7   63 
27   32 


46   61 
37   39 


45 

38 


45   65 
39   40 


46   62   57 


73 
41 


49   66   55 


68 
40 


61   47 
43   41 


40   40   43 


62 
36 


58   65 
38   J| 


61   63 
40   32 


61 

29 


59   64 
39   39 


61 

30 

65 

42 

»2 

36 

61 

38 

63 
35 


68   65 
38   40 


62   58 
37   40 


46   65 
39   41 


47   69 
39   40 


62   60 
38   41 


66   58 
36   40 


46   68 
39   42 


69   56 
41   43 


64   57 
38   39 


62   62 

38   40 


36 


70   49 
42   43 


34   34   44 


46   60 
36   29 


63   35   73 


62 

40 


50 
40 


62   39 
39   42 


72   49   39 
*3   31   31 


36   77   56   61   57 
44   42   43   44   43 


61   64 
32   40 


63   37   83 
37   35   48 


62 

39 


61   61   81 
33   32   48 


40   42   46 


63   62 

34   32 


61 

36 


63 
39 


62   63 
35   33 


56   61   59 
38   37   48 


56 
35 


60 
36 


47 


47 
37 


63 

39 


70   46   60 
42   36   29 


63   58 

41   40 


61   60 
40   36 


39 

41   40 


62   61 

31   28 


62   56 
40   37 


53   60 

40   39 


56   61 
40   38 


60   58 
39   31 


79   55   60   58   63 
46   40   40   46   36 


56  i  63   61 
40  I  43   34 


60   60 
39   33 


62   60 
36   35 


55   35 

30   27 


61   »9 
36   36 


57   58 
36   32 


61   61 
40   37 


55   60   38 
43   38   33 


62   60 
46   41 


39   St   39 

46   36   35 


60 

30 


61 

39 


62 
36 


65 
35 


6  0 
35 


63   61 
47   35 


63   59   55 

42   37   39 


61   77   69   62   61   62   59 
38   40   45   41   35  |  46   38 

See  Reference  Notes  Following  Station  IndeK 
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53   46 

36   34 


33   46   55 
37   33   32 


65   68 
42   41 


64   72   51 
42   33   35 


54 
36 


59   46 
36   34 


65   63 

43   45 


53   46   59 
37   31   30 


49   40   61 
29   30   37 


49   38 
40   45 


74   67   57 


64   71   31 
42   40   35 


69   50 
36   36 


58 
35 


47   47 
33   30 


54   49 
37   36 


62   53 

35   30 


56   52 
42   42 


67   56 
38   32 


66   48 
28   33 


71   53 

40   38 


50   45   37   64   68   30 
36   34   32   41   35   34 


46   50   60 
40   40   42 


49   47 
35   34 


53   43   37 

37   31   34 


63 
36 


55 

36 


58 
36 


55   52 

39   39 


54   45   56 


55   69 
35   33 


56 

36 


36   54 
45   42 


67 
31 


70   67 
36   34 


76   38 

44   43 


72   63 
46   47 


54   65 
37   36 


72   70 

47   37 


70   64 
45   45 


70   69 
50   45 


72   71 
45   45 


70   63 
47   43 


70   59 
48   38 


69   72 
47   46 


71   62 
46   45 


71   60 
48   43 


70   66 
47   45 


54   55 

28   29 


33   39   43 


45   52 
36   40 


55   53 
26   29 


30   51 
29   27 


49   52 

40   40 


32   34 

32   38 


57   57 
25   36 


56   58 
33   37 


52   52 

36   39 


51   53 

40   40 


56   56 
28   28 


53   57 

37   38 


65   52 
34   36 


57   52 
31   38 


37   58 
28   34 


68 
41 


62  61 

40  45 

61  63 

39  44 

56  57 

38  43 

46  65 

39  42 

48  67 

39  43 

56  54 

38  43 

65  61 

38  43 


65   58 
41   49 


64   57 

40   46 


53   54 

38   44 


58   39   69 
39   34   33 


55   60 
46   44 


54   62   70 
46   39   37 


67 
»2 


79 

41 


54   60   70 
46   40   39 


38   68   76 
49   52   52 


8  1 
34 


56   65   71 
47   44   42 


54   59 
46   47 


80 
38 


64   67 
34   35 


45  44  35 

60  68  80 

48  48  45 

56  68  77 

44  45  36 

56  68  76 

46  45  43 

55  57  67 

48  43  40 

58  55  68 

46  47  44 

77 

40 


59   68 
46   44 


55   67 

44   45 


57   55   68 

47    46    41 


55   66 
47   47 


60   69 
49   48 


58   68 
45   47 


Station 


NEW   MONMOUTH 

PCM8ERT0N    1   e 

SEABROOK  FARMS 

SHILOH 

TOMS  RIVER 

TRENTON  MB  CITY 

TUCKERTON 

MOOOJTOMN 
«    •    • 
COASTAL 
ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  3  H 
LONG  BRANCH 


DAILY  TEMPERATURES 


Mm 


Dayol  Month 


46   40 
21   29 


M1N  27   31 


MAX  42 
Mm   25 


42   52 

30   26 


22   32   27 


40   50 
32   23 


29   32   30 


58   64 
24   25 


55   61   62 
27   29   41 


60   60   62 
33   33   37 


49   63   39 
38   39   41 


46   54 
42   43 


49   65   60 


46   63   59 

40   40   41 


10   11   12   13   14   15   16   17   18   19 


62   »!   76 

3*   31   47 


65   61 
34   3« 


SB   31   IS 


S3   60   SS   92 

41   36   36   44 


70   60   62 
41   39   41 


66   62   39   63 
43   40   33 


63   61   60 
49   33   43 


61   39   35 
48   33   43 


13   36   33 


39 

40 

52 
43 

79 
47 

57 

45 

56 
43 

SI 
46 

64 
44 

57 
3B 

50 
44 

59 

42 

SB 

4J 

69 
41 

64 
41 

6B 

37 

68 
36 

68 
36 

65 
38 

3B 

42 

60 
41 

42 

77 

44 

36 
43 

61 
42 

37 
39 

64 
43 

60 
37 

49 
40 

49 

39 


4  6 
38 


20   21 


31  58 

32  30 


45   47   57 
42   41   38 


58   56 
39   34 


70   63   35 


70 
40 


70   60   52 


49   48   43 


66   68   SS 

47   50   41 


25   28   27   28   29   30   31 


25   14   42 


50   59 
29   39 


50   53   50 
28   40   43 


43   44   49 


91 

68 

". 

42 

43 

41 

36 

68 

77 

45 

44 

33 

37 

67 

77 

41 

47 

41 

36   66   75 
45   46   44 


53   64   73 


48   49   47 


47   46   50 


55   64   77 

46   48   47 


60.3 

IS,  i 


60,0 
36.3 


39.0 


39,8 
36.0 


36.1 


54,8 
41,8 


58,5 
40.7 


55,6 
39,2 


MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24  HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT 
PLOT  *1 


SLOPE  OF  GROUND,   FLAT.   SOIL  TYPE,   LOAM.   GROUND  COVER 
CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK  POTENTIOMETER. 


PLOT  *2  -  SLOPE  OF  GROUND,   FLAT 

CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


KENTUCKY  BLUEGRASS.   INSTRUMENTATION,   COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES 
,   LOAM.   GROUND  COVER,   BARREN.   INSTRUMENTATION,   BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER- 


\) 

Ml 

l,Y 

,s 

(  >l 

|, 

IK 

Ml 

Jh 

dA 

11 

IK 

iS 

NEW  JERSEY 

APRIL  1965 

Station 

Day  of  month 

and  Depth 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

1  16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

9 
> 

< 

RUTGERS  MICRO  MET  STA 

PLOT  »  1 

1  INCH 

MAX 
MIN 

41 
33 

37 
34 

41 

33 

44 
34 

46 
35 

47 
37 

42 

40 

46 
40 

49 
42 

50 
41 

49 
42 

54 
44 

47 
45 

53 
42 

46 
42 

51 
46 

53 
43 

50 
45 

46 
43 

51 
43 

53 
43 

58 
47 

50 

47 

56 

45 

51 

44 

49 
45 

50 
46 

53 

48 

59 
48 

57 
48 

49.4 
42.2 

2  INCHES 

MAX 

MIN 

40 
33 

37 
34 

40 
34 

43 
34 

45 

35 

46 
37 

42 
40 

45 
40 

48 
42 

49 
41 

48 
42 

52 

44 

47 
45 

51 
42 

46 
42 

50 
45 

51 
43 

49 

45 

45 

43 

50 
43 

52 
43 

56 
47 

5C 
47 

54 
45 

50 
44 

48 
45 

50 
46 

53 
47 

57 
47 

56 

48 

48.4 
45.2 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

39 
34 

36 
35 

39 

35 

41 
35 

43 
36 

44 
38 

41 

41 

43 
40 

46 
42 

46 
41 

47 
43 

51 
44 

46 

45 

48 
42 

45 
43 

49 
45 

49 

44 

48 
45 

46 
44 

48 
43 

50 
44 

53 
47 

50 
47 

52 
45 

50 
45 

48 
46 

49 
47 

51 
47 

54 
48 

54 
49 

46.9 
42.7 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

38 
36 

38 
36 

38 
35 

37 
36 

41 
37 

42 
39 

41 
41 

42 

40 

44 
42 

44 
42 

45 

42 

49 
44 

47 
46 

46 

43 

45 

44 

47 
45 

47 

44 

47 
45 

45 
45 

46 
44 

48 

45 

50 
47 

50 
47 

49 
46 

49 
46 

47 
46 

48 
47 

49 
47 

52 
48 

52 

49 

45.5 
43.4 

16  INCHES 

MAX 

MIN 

38 
37 

38 
37 

38 

37 

38 
37 

39 

38 

40 
39 

40 
39 

40 

40 

41 
40 

42 
41 

43 
42 

46 
43 

46 
45 

46 
43 

44 
43 

45 
44 

45 
44 

45 
45 

45 
45 

45 
44 

46 

45 

47 
46 

47 

46 

47 
46 

47 
46 

46 
46 

46 
46 

47 
46 

48 
47 

48 
48 

43.8 
42.8 

32  INCHES 

MAX 
MIN 

38 
38 

38 
38 

38 
38 

38 
38 

39 
38 

39 
38 

40 
39 

40 
39 

40 
40 

40 
40 

41 
40 

44 
41 

43 
42 

44 
42 

43 
42 

43 

43 

43 
43 

44 
43 

44 
43 

44 
43 

44 

44 

44 
44 

45 
44 

45 
45 

45 
45 

45 
45 

45 
45 

45 

45 

46 
45 

46 
46 

42.5 

41.9 

PLOT  *  2 

1  INCH 

MAX 
MIN 

52 

30 

43 
31 

49 
30 

56 

31 

59 
31 

63 
32 

46 
39 

59 
39 

60 
42 

61 
37 

62 
37 

68 
45 

48 
42 

63 
39 

52 
36 

61 
40 

64 
35 

60 
38 

47 

40 

62 

38 

64 
36 

70 
45 

47 
42 

65 
40 

61 
35 

53 
42 

57 

4  3 

65 
47 

70 
44 

70 
41 

58.6 
38.2 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

49 
31 

41 
31 

48 
30 

55 
31 

56 
32 

60 
33 

45 
39 

58 
39 

5  6 
42 

59 
38 

59 
38 

66 
45 

49 
42 

62 
39 

51 
37 

60 

41 

63 
37 

58 
39 

46 
40 

60 
39 

62 

37 

69 
45 

47 

43 

63 
41 

59 
36 

52 
42 

56 
44 

63 
47 

69 
45 

69 
42 

57.2 
38.8 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

45 
32 

49 
32 

45 
32 

51 
32 

55 
33 

55 

34 

44 
40 

54 

40 

55 
43 

57 
39 

56 
39 

61 
45 

48 
43 

59 

40 

50 
39 

57 
43 

59 
39 

55 
41 

45 

41 

57 
40 

59 
39 

65 
45 

47 
44 

60 

43 

56 
39 

51 
43 

53 
45 

59 
47 

o5 
45 

65 
44 

54.2 
40.1 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

40 
34 

37 

35 

40 
34  | 

43 
34 

45 
36 

47 
37 

42 
41 

47 
40 

49 
43 

50 
42 

49 
41 

54 

45 

47 
45 

51 

42 

47 
42 

52 
46 

52 
43 

50 

44 

46 
43 

50 
42 

52 
43 

56 
47 

52 
47 

52 

46 

50 
43 

48 
45 

50 
46 

53 
48 

5  7 
48 

5  7 
48 

48.8 
42.3 

See  Reference  Notes  Following  Slation  Index 
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NEW   JERSEY 
APRIL    1965 

Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

«        *        • 
NORTHERN                            01 

BELVIDERE 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

1.0 

1 

T 

CHARLOTTEBURG 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

2.0 
2 

FLEMINGTON    I    NE 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

2.0 
2 

T 

LAMBERTVILLE 

SNOWFALL 
SN    ON   &ND 

2.0 

LITTLE    FALLS 

SNOWFALL 
SN   ON   GNO 

1.0 
1 

MORRIS    PLAINS    t    W 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

z.o 

2 

T 

T 

T 

NEWARK    WB    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 
WTR   EOUIV 

O.T 
1 

T 

NEWTON 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

2.5 
3 

PATERSON 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

O.ft 

T 

PLAINFIELD 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

2.1 

RAHWAY 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

1.2 

SOMERVILLE 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

1.0 

WANAOUE    RAYMOND   DAM 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

1.5 

1 

ft        ft        ft 
SOUTHERN                            02 

ATLANTIC    CITY    MB   AP 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 
WTR   EOUIV 

3.2 
2 
.2 

T 

FREEHOLD 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

3.0 

T 

HIGHTSTOWN    1    N 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

3.0 

INDIAN    MILLS    2    W 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

2.3 

T 

MAYS   LANDING 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

3.0 
3 

T 

MILLVILLE    FAA   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN    ON   GNC 

T 

T 
T 

MOORESTOWN 

SNOWFALL 
SN   ON   GNC 

2.0 

2 

NEW    BRUNSWICK   EXP    STA 

SNOWFALL 
SN    ON   GNC 

2.C 

PEMBERTON    3    E 

SNOWFALL 
SN   ON    GNC 

2.C 

SEABROOK   FARMS 

SNOWFALL 
SN   ON   GNC 

T 

TRENTON    WB   CITY 

SNOWFALL 
SN   ON   GNC 
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COASTAL                              03 
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Day  Of  Month 

o  S  > 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
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17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26      27 

28 

29 

30 

31 
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NORTHERN                            01 

CANOE    BROOK 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.14 

56 
32 

.16 

54 
32 

.14 
76 
58 
35 

.17 
61 
66 
35 

.13 

78 
54 
31 

.11 
33 
55 

32 

.08 
62 
54 
32 

.14 

64 
66 
43 

.24 

57 
80 
32 

.07 
58 
52 
30 

.09 
34 
54 
30 

.10 
25 
57 
34 

.30    .19 
66       31 
62       59 
40       36 

.04 
20 
55 
32 

.13 

53 
68 
42 

.16      - 
37      26 
55      52 
35       44 

.03 

2 

61 

38 

.07 
18 
60 
37 

.21 
45 
60 
38 

59.0 
35.2 

*        •        ft 
SOUTHERN                            02 

SEABROOK    FARMS 

EVAP 
WINC 
MAX 
MIN 

.11 
60 
59 
32 

.14 
178 
44 
32 

7 
32 

• 
* 

64 

.32 

119 
67 
32 

.17 
43 
64 
37 

.16 

68 
49 
40 

.07 
61 
70 
39 

.15 
92 
56 
43 

.09 
82 

38 

ft 
ft 
64 

.24 

162 
77 
41 

.36 
152 
61 
43 

.23 

156 
69 
37 

.20 
68 
54 

40 

.05 
132 
67 

44 

.17 
95 

38 

ft 
• 
5B 

.39 

197 
53 
46 

.04 
78 
61 
38 

.07 
37 
72 
38 

.23 

117 
77 
45 

.21 
49 
63 
50 

.10 
81 

42 

• 
» 
69 

.25 

156 
62 
41 

.02 
54 
52 
52 

.03 
32 
49 
49 

.10 
38 
52 
48 

.25 
53 

78 
48 

4.29B 
2387 

62.0 
41.0 
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REFERENCE    NOTES 


by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologlst,  Weather  Bun 


■a!  Delivery,  Trenton,  New  Jen 


Unless  otherwise  indicated,   dimensic 


DIMENSIONAL  UNITS-       „„lcaa  ulllerwlHC  ^.c^ea,  dimensional  u 

™  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  £^  ^SS^SSPS.  d        *   ^O^  ""  ^ 

»y  the  number  of  observations. 


and  speeds  dl  ■■  it 
OBSERVATION 


i  entered  in  figures  a 


The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the 

■n  Cround     table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations/  Fo, 

table.      Evaporation  and  Wind"  table,   and  snowfall 


n"  table,    "Daily  Temper. 


EJ  IFORA1  [QN   ■ 


neasured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  ol 
f  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24 


Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending 
less  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Ma* 


°!"™™!1°"S  ""J1^1^^  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
S.T.     Data  tn  the  "Extremes"  table,  "Daily  Preclpita- 


WATER  BQU1VA1.RNT  values  published  m  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  Ih 
for  successive  observations,    consequently. occasional   drifting  and  other  causes  of  local  v 


n  the  ground.    Samples  for  obtaining  r 


Entri 


f  snowfaU  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Gi 


in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  i 
iund"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table, 


"Evaporation  and  Wind"  table 
■e  taken  from  different  points 


ised  on  the  period  1931- 1960. 

i  for  September  1956. 

e,   such  as  12  SSW,   Indicate  c 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective 
STATION  NAMES:        Figures  and  letters  following  the  sta 
SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  wit] 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for   monlh.y  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual   issue    of  this  publical 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOW1NG- 
-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporat: 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature" 
+      And  also  on  an  earlier  dale  or  dates. 
++      Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with 

*      Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water   equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using     a    ratio  of 
M      One 


iireclion  from  the  post  office. 


"  table,   "Snowfall  a 


i  Snow  on  Ground" 


a    ratio  or  1   inch  water  equivalent  to  every  1"  Inches  of  new  snowfaU. 

id,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  d 
R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month, 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
C      Recording  Rain  Gage  Station.      Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes, 
C      "Soil  Temperature"  table. 

H      "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/c 
J       "Supplemental  Data"  table. 
SS       This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
VAR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

■  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground, 


:  published  1 


-i  ground  i; 


3  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data.) 


"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletlr 


s  appea  ring  in  the 
1  weather  conditii 


that  the  thi 


ed'from'^^^^  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 


nformation  for  regular  Weather  Bur. 


,   of  substations  through  195S  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State     price  15  cents      Similar 
e  of  Local  Climatological  Data_   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  a 


r  year.      (Yearly  s 


d  the  Superintend. 


les  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  I 
t  of  Documents,  Government  Printing  Office,    Washington,  D.  C.  20402. 
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NEW  JERSEY  -  MAY  1965 


SPECIAL   WEATHER   SUMMARY 


May  was  the  45th  consecutive  month  of  drought 
in  Northern  New  Jersey.  From  September  1961 
to  the  present  time  Northern  New  Jersey  has 
been  in  a  drought  condition,  either  mild,  moderate, 
severe,  or  extreme.  Five  of  the  past  45  months 
were  termed  'extreme  drought'  according  to  the 
Palmer  Drought  Index.  They  were  October  1963, 
October,  November,  and  December  1964,  and 
May  1965.  According  to  the  Palmer  Index,  about 
9.5    inches    of   rain   would   be    required  in  June 


to  end  the  drought,  and  that  would  be  true  only 
if  the  succeeding  months  were  to  have  near 
normal  rainfall,  or  greater. 

Southern  and  Coastal  areas  of  New  Jersey  are 
also  badly  in  need  of  rain,  but  conditions  are 
not  as  bad  as  in  the  northern  counties.  The 
drought  conditions  in  the  southern  interior  are 
termed  'severe',  while  the  coastal  strip  is  under 
the  influence  of  a  'moderate'  drought. 

Donald  V.  Dunlap 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Office 

%  General  Delivery 

Trenton,  New  Jersey  08608 
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2.9 
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94 

27 

27 

27 
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36 
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114 
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4 
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0 
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c 

0 

c 
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0 
0 
0 
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0 

1.16 
1.52 
1.62 
1.61 

1.45 

\ 

2.63 

2.64 
2.53 
2.54 
2.61 

.32 
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.50 
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2 

.0 
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.0 
.0 
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0 
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0 

9 
« 

7 
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0 
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76.1 
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63.8 

63.2 

60.5 
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4.7 
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93 
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27 
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26 

38 
34 
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39 

30 
31 

30 

7 
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84 
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4 

2 

0 
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2 
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0 
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4.3 

92 
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60 
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.29 

.48 

2 

2 

29 

2 
27 

.0 
.0 
.0 
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75.9 
79.7 
80.8 
80.2 
81. 7M 

52.3 
54.6 
51.3 
55.2 

49. 8M 

64.1 
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111 
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93 
93 

26 

27 

41 

43 

30 
31. 

94 
40 

2 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

2.63 

1.50 

1.00 
.48 

29 
28 

.0 
.0 

0 

0 

6 

3 

2 
0 

1 

0 

DIVISION 

63.6 

3.5 

1.66 

. 

2.12 

.0 

•    •    ft 

COASTAL              03 

ATLANTIC  CITY            R 
CAPE  MAY  3  W 

LONG  BRANCH             r 

69.6 
75. 8M 
72.7 

55.9 
54. 9M 
33.7 

62.8 
65.  4M 
63.2 

3.3 

3.4 

92 
89 
94 

26 
27 
26 

49 

48 
44 

8 

T« 
31. 

126 
63 
129 

2 
0 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

2.39 

1.51 
1.66 

- 

.77 

1.83 

1.23 
.59 
.55 

29 
29 
29 

.0 
■  0 

0 

0 

5 
3 

! 

1 
1 
2 

1 

0 
0 

DIVISION 

63.6 

3.6 

1.65 

- 

1.41 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST    TEMPERATURE:       97°    ON    THE    27TH    AT    NEWARK    WB    AIRPORT 

LOWEST    TEMPERATURE,  33°    ON    THE    15+    AT    LAYTON    2 

GREATEST    TOTAL    PRECIPITATION,       3.13    INCHES    AT    MAYS    LANDING    1    W 

LEAST    TOTAL    PRECIPITATION,  .92    INCH    AT    BURLINGTON 

GREATEST    ONE-DAY    PRECIPITATION,        1.23    INCHES    ON    THE    29TH    AT    ATLANTIC    CITY 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

13 

Day  of  Month 

H 

1  |  2  |  3 

4        5        6 

7  1 

8    |    9 

10  |  11   12 

13  |   14   |   15 

16 

17      18 

19   20   21 

22  J 

23 

24 

25  |  26  1 

27 

28   29 

30 

31 

NORTHERN            01 

BELVIDERE 

1.19 

.32   .07 

.17   .03 

T 

.17   T 

.02 

7 

7 

7 

7    .19 

.29 

8ERNARDSVILLE  2  E 

1.25 

.39 

.15 

.26 

.02 

.09   .11 

.19 

BLACKwELLS  MILLS 
B00NT0N  1  SE 

1.15 
1.52 

.19 
.31 

.06 
.20 

T 

.25 
.28 

T         T 

.03 

T 

.04 

T 

.11 

T 

.99   ,10 
.09   .24 

.  17 
.11 

7  ! 

BOUND  BROOK  2  W 

.99 

.20 

.03 

.08 

T 

.41   .10 

.10 

BRANCHVILLE 

1.84 

.42 

.33 

.36 

.02 

.02 

.03 

.04 

.11 

.04 

.94 

.02 

CANIS7EAR  RESERVOIR 

1.83 

.13 

.42 

.47 

T 

T     T 

•  03 

7 

•  17 

•29   .36 

.02 

CANOE  BROOK 

1.62 

•  30 

.13 

.26 

T 

•  23 

.16   .18 

•  12 

CEDAR  GROVE 

1.46 

.58 

.19 

.29 

•  02 

•  10 

.29 

CHARLOTTESURG 

1.61 

•  33 

.43 

.42 

■  02 

,06 

.09   .29 

.02 

CHATHAM 
CLINTON 

1.15 

.21 

.11 

T 

.20 

7 

.06 

.21   .27 

.05 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

l.»5 
1.87 

.30 
.63 

.16 
.21 

.28 

T 
.33 

.09 

•  12 

,07 

T 

.06 
.19 

•  11 

.07   ,26 

.09 

FLEMINGTON  1  NE 

1.33 

T    .23 

.04   T 

T 

.26   T 

T     7     T 

•  19 

T 

T 

.16   .18 

.13 

GREENWOOD  LAKE 

1.91 

.06 

.36 

.52 

.01 

.01 

.04 

.09 

.27   .26 

.13 

HIGH  POINT  PARK 

2.04 

.06 

•  90 

.40 

.61 

.18 

7 

.10 

.01 

.19 

,09 

JERSEY  CITY 

1,63 

•  65 

.12 

.29 

•  21 

•  04 

.04 

.21 

LAMBERTVILLE 
LAYTON  2 

1.12 

1.80 

•  36 

.16 

.03 

.68 

.11 

T 

.01 
.36 

.03 

.12 

.16 

.06 

.26 

.04 

.04 

.06 

•09   ,16 

.01   .20 

.01 

LITTLE  FALLS 

1.40 

.50 

.17 

.33   T 

.01 

.01 

.01   .29 

.06 

LONG  VALLEY 
MAHWAH 
MANVILLE 
MIDLAND  PARK 

1.92 

1.05 
2.0A 

.05 

.22   T 
.15 

.67 
.04 

.01   .64 

.22 

.90 

.31 

.03 
.13 

.02 

.02 

.06 

.18 

.03 

.04 
.01 

.30 

.04 

.29   .26 

.07   .16 
.96 

.10 

MILTON 

MORRIS  PLAINS  1  W 

1.S9 
1.82 

.62 

.61 

.96 
.23 

•  33 

T 

.28   T 

.01 

.04 
.02 

7 

.19 

T 

.02 

.01 

.10   .97 
.06   ,10 

.07 
.13 

NEWARK  WB  AIRPORT        R 

1.23 

•  33 

.•9 

.27 

T 

7 

T 

T 

.01 
■  12 

7 

.04 

.04 

T    .21 

.10 

.19   .96 

NEW  MILFORD 
NEWTON 

1.44 
2.13 

.13 
•  65 

.02   .62 
.24 

.40 

.26 

.03 

.06   .01 

.04 

.07 

.11 

.02 

T 

OAK  RIOGE  RESERVOIR 
OLOWICK 

paterson 

1.69 
1.36 
1.50 

•  46 
.27 

•  50 

.41 
•  21 
.24 

.39 
.23 

.39   .01 

.03 
7 

.03 

.02 

T 

.04 
.01 

T 

.20 

.09   .61 

.19   .24 

7    .19 

.42 

.19 

.06 

.17 

PHILLIPSBURG 

l.lt 

•  25 

.13 

.26 

.12 

T 

.11 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

1. I' 

.22 

.13 

•  36 

PLAINPIELD 

1.19 

.29   T 

.07 

•  27 

.01 

.02 

.01 

.12 

.12   .29 

RAHWAY 

1.02 

•  33 

.10 

.26 

T 

.01 

7 

.10 

7    .22 

RINGWOOD 

1.63 

.01 

.99 

.05 

.41 

7 

,04 

■29   .31 
•07   .10 
.11   .69 

SOMERVILLE 

1.43 

.26 

.09 

.21 

.02 

.09 

.46 

SPLIT  ROCK  POND 

2.14 

.37 

.56 

.33 

SUSSEX 

1.66 

.09 

.40 

T 

.42 

.13 

.02   .06 

.02 

.01 

.02 

.27 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

1,90 

.09 

•  44 

•  43 

.10 

.06 

.10 

•19   .29 

.16   ,24 

.09   .12 

.19 

.07 
.12 
.10 

WERTSVILLE 
WEST  WHARTON 

1.83 
2.11 

•  30 

.72   T 

.06 
.10   T 

T 

.27 
.24 

7 

.10 
.03 

.06 

.01 

.19 

.01 

.14 

.20 

WOODCLIFF  LAKE 

1.88 

.08 

,03   .30 

.30 

.12 

•  04 

SOUTHERN            02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

2.59 
1.56 
2.33 

•  09   T 

.19 

.16 

T 

.02 
.09 

T     7 

7 

.10   .02 

.18 
.18 

.62 
.16 
.92 

T 

.27 
.14 

.16 
.01 
.16 

7 
T 
.01 

.50 
.23 

.11   .92 
.49 

.49   .94 
.29  1.12 

.04   .29 

.19 

; 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 
BURLINGTON 

1.84 
■  92 

.10 

T 

T 
•  06 

T 
T 

.39 

.20 

.10 

CANTON 
CHATSwORTH 

1.51 
1.92 

.18 

.02 

,03 
.11 

.76 
.69 

T 
.01 

T 

.92   .66 
.60   .62 
.96   .62 
.20   .90 
.99 

T 
.01 

FORTESCUE 
FREEHOLD 
GLASSBORO 

1.85 
1.58 

1.52 

•  43 

,08 
.06 

.24 

.05 

•  07 

.37 

•  32 
.09 

.16 

T 

T 
.15 

•  0! 

.10 

.40 

HAMHONTON  2  NNE 

1.80 

,06   .04 

.01 

•03   .01 

.94 

.27 

7 

.04   .02 

T 
.20 

.47 

.29  .11 
.10   .27 
.12  .69 
.42   .91 
.01   .41 

.15 

HIGHT5T0WN  1  N 

1.12 

.41 

.06 

.20 

•  08 

T 

T 

.11   7 

7    7 

INDIAN  MILLS  2  W 
MAYS  LANDING  1  W 
MILLVILLE 

1,65 
3.13 
1.76 

.13 

T     .06 

.•1 

.04 
.01 

.06 

T 

7 

.36 

•  46 

1.06 
.69 

T 

.21 
.21 

.01 

.16 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 
MOORESTOWN 

1.73 
1.23 

.02 

•  06   .06 

T 

.04 

.02 

.02   T 

.68 

.03 
.26 

T 

7 

.05 

.02 

.35 

.19   .41 
.19   .19 
.11   .10 
.19 
.11   .19 

.24 

NEW  BRUNSWICK  EXP  5TA 

1.22 

•  22 

.•9 

.21 

.03 

.09 

•  01 

7 

.13 

.61 

NEW  MONMOUTH 

1.39 

•  24 

.07 

.21 

T 

.12 

PEMBERTON  3  E 

1,02 

.11 

T 

.11 

PENNSAUKEN 

PRINCETON  WATER  WORKS 

SEABROOK  FARMS 

SHILOH 

TOMS  RIVER 

1.25 

1.29 
2.51 
2.22 
1,87 

.10 
T     ,39 

.01 
T 
.24 

.03 
.05 

T 
.19 

.02 
•  12 

.06 

T     T 
.02 
.02 

.16 

.02 

.29   7 

T 

.90 
.47 
•  09 

T 

T 
.03 

.35 

.17 

.02 

t    7 
.02  .01 

.04 
.16 

•  II 

.10 

T    .11 
.19   .49 
1.00   .91 
.99   .99 

.32 
•  11 

TRENTON  WB  CITY          R 

TuCKERTON 

WOODSTOWN 

.99 

2.6! 

1.5C 

T     .23 
•  63 

T 

.02 

.01   T 

•  12 

•  04 

.10 
.06   T 

7 

.16 

7 

.40 

.46 

T 

7 

.0! 

.11 

.09 

.01 

.10 

.01   .90 
.99  1.00 
.49   .97 

COASTAL             03 

ATLANTIC  CITY            R 

2.31 

.10 

.02 

.62 

.03 

.31 

.11 

1.29 

• 

6ELMAR  2  SW 

CAPE  MAY  J  W 

LONG  BRANCH              R 

ilsi 

1.66 

.28 

.12 

•  01 
.19 

.05 

.49 

.02 

.02 

7 

.9C 

.94   !•» 
T     .91 

6 

See  releienee  notes  loUowmg  Station    Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


'II  w     II 
MA  i 


D«yolMonlh 


10      11       12      13       14      IS      16       17      18      19      20      21       22      23      24      2S      26      27      28      29      30      31 


NQRTHl  RN 


M 


BELVIDERE 

BOONTON    1    SE 

CANOE    BROOK 

CHARLCTTEBURG 

ElUABETh 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

FLEMINGTON  1  NE 

HIGH  POINT  PARK 

JERSEY  CITY 

LAMBERTVILLE 

LAYTON  2 

LITTLE  FALLS 

LONG  VALLEY 

MORRIS  PLAINS  1  w 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEwTON 

PATERSON 

PH1LLIPSBURG 

PLAINFIELD 

SOMERVILLE 

SUSSEX 

•    *    • 
SOUTHERN  0 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 
AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 
BURLINGTON 
CHATSWORTH 
FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  w 
MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 
MOORESTOWN 
NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


79   TO   72 


68   f> 


42   50   SO 


75   77   89 


41   50   52 


50   50   52 


h  s   ■'  B 
50   ".1 


?9   «•. 
50   47 


77   90   62 


69 

76 

80 

85 

11 

49 

55 

44 

77 

76 

91 

88 

40 

52 

55 

50 

7". 

77 

77 

90 

55 

51 

52 

48 

65 

77 

86 

88 

50 

46 

52 

49 

70 

72 

85 

84 

45 

40 

42 

39 

70 

65 

87 

67 

53 

57 

52 

77 

57 

88 

86 

51 

49 

53 

50 

71 

76 

88 

86 

50 

47 

49 

46 

SO 

80 

78 

90 

52 

53 

53 

48 

69 

76 

82 

86 

61 

48 

48 

54 

47 

39 

74 

68 

91 

63 

78 

52 

58 

61 

51 

49 

70 

78 

88 

88 

68 

45 

47 

52 

47 

36 

76 

78 

7  7 

90 

67 

53 

55 

57 

48 

46 

75 

85 

89 

88 

78 

52 

50 

51 

49 

50 

77 

80 

89 

81 

80 

50 

51 

53 

49 

43 

75 

85 

87 

85 

78 

50 

51 

52 

49 

43 

71 

78 

86 

85 

70 

46 

50 

50 

44 

41 

91   66   74 


77 

83 

92 

89 

74 

48 

49 

50 

55 

47 

78 

90 

90 

86 

84 

52 

50 

58 

58 

51 

77 

83 

89 

87 

87 

48 

47 

47 

46 

41 

73 

80 

87 

82 

76 

48 

51 

60 

47 

45 

89   90   60 
58   55   48 


PI 

50 

4  7 

44 

77 

51 

46 

44 

78   52   61 


75  48 

45  42 

65  60 

43  45 

77  51 
48  44 

78  51 


53   57   77 


75   63   80 


77   50   61 


82   53 
49   45 


78  50  62 

47  44  45 

78  53  60 

49  46  47 

80  62  77 

46  44  54 

71  62  80 

49  44  54 

71  61  78 

45  45  54 

77  51  63 


53   55 

42   45 


56   63   79 


71   57 
41   47 


56   60   72 


59 
45 


75   55   60 
47   46   50 


89 

78 

76 

59 

60 

80 

52 

51 

46 

45 

45 

51 

87 

89 

65 

75 

55 

60 

53 

58 

49 

46 

4  1 

51 

88   67   75 


58   50   45 


55   59   76 


53   60   76 


90   86 
67   50 


75   87   83 

54  68   50 

77   86   82 

55  62   49 

79 
56 

80 
53 


60   66   53 

80   90   86 
55   63   50 


85   86 
62   45 


88   85   81 


86   85 
57   42 


92   88 
64   54 


76   86   82 


85   77 
63   54 


52   63   53 


83   78 
65   57 


88   82 
60   51 


56   66   51 


89   85 
63   50 


83  92  88 

56  64  58 

89  83  75 

57  64  50 

92  86  76 

54  61  48 


54   62   56 


84   75 
66   55 


84   75 
63   47 


75   71 
39   38 


73   72 

42   43 


78   71 
40   40 


74   70 
40   37 


74   82 
50   44 


72   72 
39   42 


76   74 

41    40 


73   71 
39   44 


69   73 
51   53 


48   39   43 


73   73 
33   33 


79   76 
46   44 


76   72   71 


5- 

63 

47 

50 

92 

88 

76 

79 

61 

64 

58 

59 

79 

90 

86 

or 

54 

62 

47 

43 

81 

94 

88 

78 

53 

64 

56 

56 

88 

86 

83 

79 

S5 

61 

51 

49 

90 

86 

78 

79 

59 

64 

50 

52 

89 

84 

78 

77 

57 

63 

50 

49 

79   72   73 
45   37   36 


79  65  78 
54  45  42 

80  75  82 
59  49  47 

82  78  79 

52  43  40 

80  73  80 

59  50  48 

79  78  82 

47  42  37 

80 


77   74 
51   45 


78   80   74 
57   43   40 


76   71 
50   41 


78   72   81 
50   37   40 


77   79 
57   48 


78   69   78 
58   49   47 


76   72 
55   42 


80   84 
39   49 


80   83 
46   55 


85   85 
50   55 


82   86 
52   62 


82   87 
45   45 


76   87 
54   59 


84   83 
58   67 


87   85 
49   64 


81   86 
38   54 


80   83   82 
41   52   53 

89   86   74 


48   61   54 


83   84 
48   63 


85   85 
49   62 


85   84 
54   63 


89   86 
45   61 


86   83 
51   62 


74   90 
53   58 


86   82 
50   63 


83   82 
53   63 


84   83 
49   62 


85       81       75       74       80       85       85 
57       54       55       47       44       53       65 
s  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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73   80   80 


75   79 

45   47 


75   81 
48   43 


80   78 
50   56 


83   83 
45   43 


46   45   46 


73   71 
65   53 


81   80 
50   44 


81   78 
46   38 


76   84 
49   50 


72   77   81 
43   45   51 


70   80   72 
57   56   54 


74   83   81 
40   40   39 


72   78   81 
51   51   52 


84   84   83 
44   48   44 


75   83   72 
47   48   52 


78   81 
56   48 


72   81   78 
43   43   44 


74  73  68 

45  54  52 

85  82  76 

51  54  55 

83  78  73 

45  54  49 

85  82  80 

53  55  56 


31   79 
51   47 


83 
51 


47   52   51 


45   53   54 


74   81 
53   55 


47   48   44 


76   78   78 
53   56   41 


72   77 
51   52 


82  81  68 

53  63  57 

76  78  80 

52  52  48 

75  81  84 

54  58  53 

80  85  87 

53  57  57 

81  85  72 
53  59  58 

79  84  71 

53  54  58 

77  77  77 
48  52  45 


76   83 
53   59 


82   88 
53   61 


81   83 
52   59 


83   86 
54   64 


81   85   79 
50   58   53 


80   81 
51   59 


76   81 
52   55 


76   84 
55   54 


79   83 
52   58 


81   85 
51   59 


75   80 
52   55 


80   85 
54   60 


81   86 
52   62 


78   82 
52   60 


78   91 
49   62 


76   89 
51   61 


79   95 
56   63 


79   90 
54   60 


94   92 
65   66 


80   94 
55   64 


80   95 
54   61 


79   89 
54   64 


92   85 
69   71 


93   92 
61   64 


83   90 
50   58 


80   94 
59   64 


70   77   91 


79   96 
55   68 


75   81 
43   55 


80   95 
53   61 


78   95 
48   63 


77   93 
49   62 


73   81 
45   48 


93   90 
67   68 


93   94 
64   68 


92   93 
62   63 


91   91 
65   65 


94   90 
63   64 


93   95 
65   66 


79   91 
59   68 


80   93 
59   68 


92   94 

64   65 


93   94 
64   64 


80   91 
60   65 


90   91 
65   67 


92   93 
66   67 


92   92 
65   68 


81   69 
55   39 


79   70 
55   37 


84   68 
55   40 


78   69 
54   36 


79   70 
55   43 


82   70 
54   38 


82   73 
56   36 


84   72 
48   34 


70   67 
55   48 


81   70 
55   39 


80   68 
53   34 


84   72 
56   42 


82   70 
54   41 


72   69 

54   49 


71 
35 


68 
40 


81   77   70   74 
67   55   39   37 


84   69 
66   54 


84   73 
69   57 


90   82 
67   55 


81   80 
62   57 


66   74 
43   42 


69   75 
42   37 


67   54   40   38 


82   79 
54   54 


91   84 
68   57 


96   84 
56   56 


82   70 
67   55 


82   74 
67   54 


92   83 
67   56 


68   75 
41   42 


70   77 
44   59 


68   75 
38   37 


69   69 
46   44 


82   70   68   74 
64   54   44   43 

77 

41 


82   70 
70   53 


80   80 
49   56 


69 


74 


42   42 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
MAY  1965 


Station 


Day  ol  Month 


19   20   21   22 


NEW  MONMOUTH 
PEMBERTON  3  E 
SEABROOK  FARMS 
SHILOH 
TOMS  RIVER 
TRENTON  WB  CITY 
TUCKERTON 
WOODSTOWN 


COASTAL 

03 

ATLANTIC    CITY 

MAX 

Mm 

CAPE    MAY    3    W 

MAX 

Mm 

LONG    BRANCH 

MAX 

Mm 

»8   72   74 
i7   45   47 


75   75   87 


72   76   85 
46   48   51 


75   74   82 
51   48   51 


66   6<3   77 
48   48   48 


72   75   87 
54   51   55 


77   79   89 
47   51   52 


80   79 
53   46 


85   65 
59   50 


86   74 
56   48 


75   72 

49   46 


86   73 
62   54 


65   60 
40   40 


52   60   80 
48   44   52 


74   59 

47   47 


71   59 
43   46 


65   78 
48   45 


53   49   51 


53   50   52 


90 

66 

64 

60 

51 

51 

S3 

80 

67 

56 

56 

48 

60   48   44 


52   61   77 


55   55 
42   42 


75   61 
48   46 


53   53   65 
50   49   52 


70   70   70 
48   49   50 


45   46   53 


90   82 
65   51 


86   80 
62   47 


85   75 
64   52 


88   81 
62   49 


84   80 
62   51 


84   75 
65   57 


87   85 
60   52 


88   82 
62   49 


77   79 
47   40 


76   80 
39   38 


71   77 
44   46 


74   76 
43   43 


68   80 
39   40 


71   79 
51   50 


75   79 
47   44 


87   88   83 
48   61   53 


87   84 
45   62 


83   81 
53   51 


81   82   80 
56   61   56 


84   80   67 
46   53   53 


85   82   73 
56   62   57 


78   84   82 
43   61   58 


85   83   82 


44  45  47 

82  81  80 

43  49  45 

81  78  74 
51  56  54 

80  77  77 

49  54  53 

69  65  75 

42  42  52 

82  79  71 
53  54  52 


83   81 
49   55 


45   64   68 


53   61   63 


79   86   64 


73   17   68 


63   64   55 


76  60  70 

57  55  51 

82  75  72 

57  51  51 

76  66  72 

52  48  45 


56   60   60 


53   59   60 


50   54   52 


73   80   65 
43   60   54 


64   78   61 
54   60   56 


76   76   63 
52   56   57 


55   62   65 


58  66  69 

75  95  93 

53  62  60 

80  90  93 

56  64  64 


70  92  75 

58  66  67 

70  8B  89 

54  63  65 

79  94  85 


89   (1   TO   76 
67   54   38   37 


91   79   67   73 
67   57   47   45 


81   79   68   74 
67   55   44   45 


83   80   71   74 
54   54   39   38 


81   68   66   74 
67   52   47   48 


84   79   74 
66   52   41 


87   79   69 


83   67   63 
65   56   52 


82   71   63   75 
65   55   46   44 


SUPPLEMENTAL    DATA 


80,1 
50.5 


78.4 
53.4 


79.2 
52.9 


76.1 
49.5 


B0 

78.3 

42 

52.5 

76 

81.1 

43 

53.0 

Wir 
(Speed    - 

d 
m.p.h. 

) 

Relative    humidity    averages 
percent 

Number  of  days  with 

precipitation 

s 

3 

+*  c 

*> 

Station 

3   V 

01    Li 

OS  Q 

a  a 

W  W 
0) 

os 

> 
< 

11 

2       ° 
v    °  £ 

a     J 

'i 

£  £ 

EASTERN   STANDARD    TIME 
1    AM          7    AM          1     PM          7    PM 

• 
o 

§ 

3 

A 

Ol 

A 

en 

CTi 
o> 

i 

9 
CM     « 

j3 
o 

0         a 

-    ®   c 

sl-i 

«     0     3 

a.   a  m 

.  ;2 
S  8  I 

?     >>   C 

ATLANTIC    CITY    WB   AIRPORT 

23 

2.5 

10.2 

26++ 

20 

15 

80 

79 

53 

65 

4 

2 

3 

3 

0 

0 

12 

64 

6.0 

ATLANTIC    CITY 

- 

" 

" 

2  9++ 

ssw 

27 

- 

- 

- 

- 

0 

2 

4 

0 

1 

0 

7 

. 

- 

NEWARK    WB   AIRPORT 

24 

3.1 

10.7 

28++ 

25 

27 

67 

69 

44 

53 

6 

4 

2 

1 

0 

0 

13 

- 

5.5 

TRENTON   WB   CITY 

- 

- 

" 

35++ 

w* 

27 

- 

- 

" 

" 

3 

3 

5 

0 

0 

0 

11 

71 

5.4 

*       TO    8    COMPASS    POINTS   ONLY 


See  Reierenee  Notet  Following  Station  Index 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Nl  M      II  MM    I 

MAY    1965 


in,,. 

\ 

,11,1  '  ' 

1 

2 

1 

■1 

a 

a 

8 

" 

10 

11 

13 

13 

i  l 

i 

16 

1/ 

18 

I'l 

20 

21 

■■■;. 

.'l 

14 

23 

26 

.'! 

28 

' 

< 

RUTuERS  MICRO  ME  I  SI* 

PLOT  *  1 

1  1NK.H 

MAX 
M1N 

50 

52 

66 

54 

i.,. 
5i. 

66 

53 

56 
52 

57 

64 
54 

69 
37 

71 
61 

71 

69 
59 

72 
56 

72 
59 

71 

60 

71 
63 

70 
60 

11 
58 

71 
59 

71 
38 

,,■1 

60 

74 
61 

74 
62 

71 

61 

76 
64 

66 

73 
66 

M 
,,  1 

1 
60 

v, 

68.8 
58.2 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

59 
50 

62 
52 

65 

54 

•■i, 

54 

64 
53 

56 
52 

•„. 

63 

54 

67 
57 

69 
61 

70 

68 
59 

70 
57 

70 
59 

69 
59 

69 

,,  i 

68 

60 

70 

VI 

69 
39 

69 
58 

67 

71 
61 

72 
62 

70 
61 

T4 
64 

75 

',t. 

74 
66 

70 
64 

69 
60 

VI 
5  1 

67.3 
58.3 

4  INCHES 

MAX 

MIN 

57 
50 

59 
52 

61 

54 

62 

59 

5S 

61 
54 

56 
52 

5', 

52 

60 
53 

64 
56 

66 
60 

66 

60 

65 
59 

65 

57 

66 
59 

64 
59 

66 
62 

65 

60 

67 
60 

67 

60 

66 
59 

.... 
60 

61 

68 
62 

67 
61 

71 
63 

12 
65 

72 
67 

69 

64 

68 
61 

68 
60 

64.7 
58.4 

8  INCHES 

MAX 

MIN 

52 

49 

56 
52 

58 
54 

56 

5  7 

55 

58 
33 

56 
53 

54 

5.' 

57 
53 

60 
55 

62 

59 

62 

Ml 

62 

59 

63 
58 

63 
58 

63 
59 

.,1 
61 

62 

60 

,,  I 
60 

63 
60 

63 

59 

i,  i 
6U 

1,5 
61 

65 
62 

65 
62 

66 
62 

.,7 

65 

69 
67 

67 

64 

65 
61 

64 

62 

61.6 
58.3 

16  INCHES 

MAX 

MIN 

50 
49 

51 

50 

53 
51 

53 

52 

54 

5< 

54 
53 

54 
53 

53 
52 

53 
52 

55 
53 

57 
55 

56 

59 
57 

59 
57 

59 
57 

58 
57 

59 
58 

59 
58 

59 
58 

60 
58 

60 
58 

60 
59 

60 
59 

61 
60 

61 

60 

61 
60 

62 

63 
62 

63 
62 

62 
61 

61 
61 

37.7 
56.4 

32  INCHES 

MAX 
MIN 

47 
46 

48 
47 

48 

48 

49 
48 

50 

49 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 
50 

51 
50 

52 
51 

5  1 
52 

54 
S3 

55 
53 

55 
54 

55 
54 

5  5 
54 

55 

54 

55 

55 

56 
55 

56 
55 

56 

55 

56 
55 

56 
56 

57 

5,. 

57 

56 

57 
57 

58 
57 

i,u 
56 

59 
58 

58 
57 

53.7 
53.0 

PLOT  »  2 

1  INCH 

MAX 

MIN 

76 

4e 

79 
50 

80 
51 

83 
54 

48 

82 

47 

51 
47 

64 
47 

77 
53 

87 

59 

85 
59 

tin 
54 

83 
54 

88 
50 

91 
52 

91 

58 

86 
62 

86 

58 

90 

54 

89 
55 

87 

54 

86 

5 'J 

90 

61 

93 
61 

89 
59 

100 
65 

100 
69 

86 
65 

80 
54 

79 
51 

86 

49 

83.6 
54.9 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

74 
46 

77 
51 

78 
52 

8? 
55 

62 

49 

78 

48 

52 

47 

62 

47 

75 
54 

85 
58 

84 
60 

85 
55 

82 
55 

86 
52 

89 
53 

89 

59 

85 
63 

84 
59 

88 
55 

87 
56 

85 
55 

84 
59 

89 
62 

91 
62 

86 
60 

98 
66 

'18 
69 

85 
66 

78 
55 

77 
51 

84 

V 

81.8 
55.7 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

69 
48 

73 

51 

73 
53 

77 

55 

63 
51 

74 

49 

53 

48 

60 

48 

71 
54 

80 
58 

79 
^2 

81 
56 

78 
57 

81 
55 

84 
55 

84 
60 

81 
65 

79 
60 

83 

58 

83 
57 

80 
57 

79 
60 

84 
64 

85 
63 

82 
61 

92 
66 

93 
70 

82 
68 

75 
59 

75 
53 

BC 

53 

77.7 
57.1 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

50 

63 
52 

64 
55 

67 

57 

63 

55 

64 
52 

57 
51 

56 

50 

63 

54 

68 
58 

71 
63 

71 
59 

70 

60 

71 

57 

73 
60 

73 

60 

73 

65 

71 
62 

73 

63 

73 
62 

71 

61 

71 
62 

74 

64 

75 
65 

73 
64 

80 
66 

81 
71 

76 
71 

71 

fJ5 

69 
59 

70   69 . 8 
59   59.6 

MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24  HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

PLOT  *1  -  SLOPE  OF  GROUND.   FLAT.   SOIL  TYPE,   LOAM.   GROUND  COVER.   KENTUCKY  8LUEGRASS. 
CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK  POTENTIOMETER. 


PLOT  »2  -  SLOPE  OF  GROUND.   FLAT.   SOIL  TYPE. 
CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


LOAM.   GROUND  COVER.   BARREN.   INSTRUMENTATION 


INSTRUMENTATION.   COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES 
BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER- 


fJORTHERN 
CANOE  BROOK 


SOUTHERN 
SEABROOK  FARMS 


EVAP 
WIND 

MAX 


EVAP 
WIND 

MAX 

MIN 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  01  Month 


15 


16 


17 


.261    .211    .27 
69|      47 

89!      82 
56 


59 


24      25      26      27      28      29 


.10 


.14 
65 
62 
54      57 


"3      oi 
o  o  J» 


6.07 

970 

71.2 

47.3 


7.13B 
1607 
62.9 
54.6 


See  reference  notes  following  Station  Index. 


STATION  INDEX 


+-♦ 

U 

g 

OBSERVATION 

d 

z 

Ul 

W 

TIME  AND 

Z 

0 

0 

< 

6 

P 

P 

TABLES 

STATION 

s 

Q 

COUNTY 

1 

0 
z 

0 

< 

OBSERVER 

£j 

1 

i 

US 

a 

E 

a* 

ALLENDALE 

0100 

01 

BERGEN 

8 

41    02 

74    OB 

270 

C 

BERGEN    COUNTY    ENGINEERS 

ATLANTIC    CITY    WB    AP 

0  3  i  1 

02 

ATLANTIC 

39    27 

74    35 

64 

MIO 

MIO 

:  hj 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

(ATLANTIC   CITY 

0329 

ATLANTIC 

1 

39    23 

T*    26 

11 

MID 

MID 

STATE    MARINA 

AUDUBON 

75    OS 

IIP 

UP 

1RVIN    J.    NYGREN 

BASS    RIVER    ST    FOREST 

0528    02 

BURLINGTON 

39    37 

74    26 

N.J.    FORESTRY    SERVICE 

8ELLEPLA1N    ST    FOREST 

0690 

CAPE    MAY 

39    15 

74    52 

30 

5P 

BELLEPLAIN    STATE    FOREST 

BELMAR    2    SW 

0721 

MONMOUTH 

1 

40    09 

WALTER    J    SCHANCK 

BELVIDERE 

0729 

01 

WARREN 

2 

40    50 

75    05 

275 

7A 

7A 

CLEMENT    HAUPT 

BERNARDSVILLE    2    E 

0791 

01 

SOMERSET 

40    43 

74    32 

240 

7A 

BERNARDS    WATER    COMPANY 

8LACKWELLS    MILLS 

0B47 

01 

SOMERSET 

10 

40    29 

74    35 

27 

7A 

HENRY    M.    MILLER 

800NTON    1    SE 

0907 

01 

MORRIS 

B 

40     54 

74    24 

280 

8A 

BA 

JERSEY    CITY    WATER    WORKS 

BOUND    BROOK    2    W 

SOMERSET 

10 

40    33 

74    34 

SO 

BA 

AMERICAN    CYANAMID    CO. 

41    09 

74    45 

5B0 

7A 

ALBERT    M.     DAVENPORT 

1211 

BURLINGTON 

2 

40    05 

74    52 

12 

6P 

6P 

1  327 

SUSSEX 

8 

74    30 

1040 

BA 

NEWARK    WATER    DEPARTMENT 

ESSEX 

a 

40    45 

74    21 

180 

BA 

oa 

9A 

CANTON 

1343 

SALEM 

2 

39    28 

75    25 

20 

9A 

GERTRUOE    S.    WILLIS 

CAPE    MAY     3    w 

CAPE    MAY 

38    57 

74    58 

10 

5P 

5P 

c 

N.WEST    MAGNES1TE    CO. 

CEDAR    6ROVE 

01 

ESSEX 

8 

40    S2 

74    13 

400 

J.    A.    PLUNKETT 

CENTERTON 

1512 

02 

SALEM 

6 

39    31 

75    10 

BO 

c 

C    W    THORNTHWAITE    ASSOC   1 

CHARL0TTEBUR6 

15B2 

01 

PASSAIC 

a 

41    02 

74    2fc 

760 

7A 

H 

NEWARK    WATER    OEPT. 

CHATHAM 

lb  90 

MORRIS 

40    45 

74    22 

1B5 

SA 

CHATSWORTH 

8URLINGTON 

39    49 

100 

5P 

5P 

EARL    M.    KERCHNER 

CLINTON 

1749 

HUNTERDON 

74    55 

200 

ANDREW    F    DROPPE 

ELIZABETH 

Z644 

i 

40    40 

7*    14 

40 

5P 

5P 

UNION    CO.     PARK    COMM. 

ESSEX    FELLS    SERV    BLDG 

2768 

ESSEX 

8 

40    50 

74    17 

340 

BA 

8A 

C 

BOROUGH    ESSEX    FELLS 

FLEMINGTON    1    NE 

3029 

HUNTERDON 

10 

40    31 

74    51 

140 

7A 

7A 

DONALD    YOUNG 

FORTE SCUE 

3102 

02 

CUMBERLAND 

2 

39    14 

75    10 

5 

7A 

JOHN    LOPER 

3161 

MONMOUTH 

10 

40    15 

74    17 

194 

6P 

C    H 

FRANK    J.    MOREAU 

GLASSBORO 

3291 

02 

GLOUCESTER 

2 

39    42 

75    07 

135 

SA 

BA 

c 

GLASSBORO    STATE    COLLEGE 

GREENWOOD    LAKE 

1516 

01 

PASSAIC 

B 

41    OB 

74     20 

470 

7A 

GEORGE    T.    WIGGINS 

HAMMONTON    2    NNE 

1662 

ATLANTIC 

39    39 

74    48 

85 

SA 

8A 

W.     HUBBARD    PARKHURST 

HIGH    POINT    PARK 

3935 

SUSSEX 

2 

41    IB 

74    40 

1570 

BA 

N.     J.    OEPT. OF    CONS. 

HIGHTSTOWN    1    N 

3951 

MERCER 

10 

40    17 

74    31 

100 

6P 

6P 

C    H 

JAMES    R.    PICKERING 

INDIAN    MILLS    2    W 

BURLINGTON 

100 

7P 

EDWARO    ENTWISTLE 

JERSEY    CITY 

74   03 

135 

Hit 

MID 

JERSEY    CITY    WATER    DEPT. 

LAM8ERTV1LLE 

40    22 

74     57 

60 

6P 

bP 

E.    E.    CASE 

LAYTON    2 

SUSSEX 

41     15 

74    52 

390 

7A 

CHARLES    KOONS 

LITTLE    FALLS 

PASSAIC 

40    53 

74    14 

150 

9A 

C    H 

PASSAIC    VLY.    WTR.    COMM. 

LONG   BRANCH 

4987 

03 

MONMOUTH 

1 

40    18 

74    00 

20 

MID 

MID 

C    HJ 

WILLIAM    D.    MARTIN.     JR. 

LONG    VALLEY 

5003 

01 

MORRIS 

10 

40    47 

74    47 

530 

7A 

7A 

H 

MISS    PEARL    HENSMAW 

LUMBERTON 

5104 

01 

BURLINGTON 
BERGEN 

8 

39    58 
41    06 

74    48 
74    10 

253 

7A 

JAMES    LAWTON 
ROBERT    G.    GLASGOW 

MANVILLE 

5197 

SOMERSET 

40    33 

50 

8A 

JOHN    L.     RADCLIFFE 

MARLBORO    SCS 

5244 

1 

120 

C 

GEROW   BRILL 

MARLTON    I    W 

5252 

BURLINGTON 

2 

39    5* 

74    56 

90 

C 

DAVID    0.    GRISCOM 

MAYS    LANDING    1    W 

5346 

ATLANTIC 

39    27 

74    45 

20 

9A 

COUNTY    EXTENSION    SVC. 

MIDLAND    PARK 

5503 

01 

BERGEN 

40    59 

74    09 

210 

MID 

RIDGEWOOD    WATER    CO. 

MILLVILLE 

9576 

0! 

CUMBERLAND 

39    24 

75    03 

60 

MID 

:  h 

L.    J.    GALLAHER 

MILLVILLE    FAA    AIRPORT 

5581 

02 

CUMBERLAND 

D 

39    22 

75    04 

68 

HID 

MID 

FED.    AVIATION    AGENCY 

++ 

U 

OBSERVATION 

o 

Z 

H 

TIME  AND 

o 

o 
< 

R 

P 

TABLES 

STATION 

B 

p 

COUNTY 

& 

< 

OBSERVER 

SP 

0 

It 

A 

z 

o 

h 

& 

Bt 

1 

5 

a 

G 

£ 

gjt 

MILTON 

5*»97 

01 

MORRIS 

a 

41     01 

7* 

3? 

950 

7i 

MOORESTOWN 

5721 

'.)? 

9URL1NGT0N 

39    58 

^ 

5! 

Mil 

ft/ 

MORRIS    PLAINS    1    W 

5  7  69 

MORRIS 

( 

40    50 

30 

40C 

m 

ni 

NEWARK    WB    AIRPORT 

01 

ESSEX 

74 

10 

11 

Mil 

Mir 

C    HJ 

NEW   BRUNSWICK    EXP    STA 

o; 

MIDDLESEX 

ii 

40    28 

5P 

NEW    MILFORD 

6  1  '.6 

BERGEN 

74 

12 

12 

M[( 

c 

NEW    MONMOUTH 

6154 

MONMOUTH 

I 

06 

3C 

4P 

NEWTON 

617  7 

OJ 

SUSSEX 

2 

41    03 

565 

M 

RA 

C    H 

OAK    RIDGE    RESERVOIR 

61.60 

01 

PASSAIC 

1 

41    02 

74 

67C 

HA 

NEWARK    WATER    OEPT. 

OLDWICK 

69*4 

01 

HUNTERDON 

111 

40    40 

74 

<■'■ 

260 

BA 

DAN    A.    COUGHLJN 

PATEPSON 

6  7  75 

01 

PASSAIC 

B 

40    54 

74 

09 

100 

SA 

8A 

M 

p.  j.  oel  veccMio 

PEMBERTON    3    E 

6642 

BURLINGTON 

4 

39    58 

74 

8C 

IP 

5P 

5P 

PENNSAUKEN 

686; 

CAMDEN 

2 

39    57 

75 

u 

6C 

PH1LLIPSBURG 

69  74,   01 

WARREN 

7 
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NEW  JERSEY  -  JUNE  1965 


SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 

Drought  conditions  throughout  New  Jersey  became  be  near  or  greater  than  normal. 

more  severe  during  the  month  of  June.  According 

to  the  Palmer  Drought  Index,  11.4  inches  of  rain  Southern   and   Coastal   areas   of   the   State   also 

would   be   required   over  Northern   New  Jersey  suffered    from    deficient    rainfall   during   June, 

to    end   the    drought    during  July,   assuming  that  with    conditions    in    those    areas   more    severe 

the    rainfall    in    August    and    September   would  than  they  were  at  the  end  of  May. 

Donald  V.  Dunlap 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Office 

c/o  General  Delivery 

Trenton,  New  Jersey   08608 
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-  1.0 

9* 

29 

53 

* 

38 

3 

0 

0 

0 

1.87 

-  1.17 

.58 

29 

6 

1 

0 

CAPE  MAY  3  W 

79. 2M 

60.5M 

69. 9M 

92 

29 

50 

* 

27 

3 

0 

0 

0 

2.31 

.90 

16 

.0 

0 

5 

2 

0 

LONG  BRANCH               R 

78.* 

59.3 

68.9 

•   .2 

9* 

29 

49 

1* 

35 

3 

0 

0 

0 

2.36 

.  1.05 

.98 

2 

.0 

0 

6 

1 

0 

DIVISION 

68.9 

-   .5 

2.18 

-   .89 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST    TEMPERATURE:        98°    ON    THE    24TH   AT    PATERSON    AND    ON    THE    23D    AT    PLAINFIELD 

LOWEST    TEMPERATURE,        35°    ON    THE    4TH    AT    HIGH    POINT    PARK   AND    NEWTON 

GREATEST    TOTAL    PRECIPITATION:        3.98    INCHES    AT    HAMMONTON    2    NNE 

LEAST    TOTAL    PRECIPITATION:        .75    INCH    AT    BELMAR    2    SW 

GREATEST    ONE-DAY    PRECIPITATION:        1.75    INCHES    ON    THE    24TH   AT    PEMBERTON    3    E 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


NEW  JERSEY 

JUNE  1965 

« 

Day  of  Month 

Station 

0 

12 

3 

4  |  5   6 

7   8 

9 

10   11  [  12 

13  |  14  1  15 

16 

17 

18 

19  | 

20   21 

22   23   24 

25   26   27 

28  |  29   30 

31 

NORTHERN            01 

BELVIOERE 

1.21 

.49 

.03 

.02 

.19 

T 

.03 

.05 

.15 

.25 

T 

BERNAR05VILLE  2  E 

1.25 

.71 

.25 

.06 

.01 

•  03 

.0. 

.06 

,09 

BLACKWELLS  MILLS 

.83 

.12 

.30 

.03 

.12 

•  03 

.04 

.15 

•  04 

T 

B00NT0N  1  SE 

.93 

.60 

.07 

T 

T 

T 

T 

.09 

•  IT 

T 

BOUND  BROOK  2  W 

.85 

.06 

.54 

.05 

.07 

.01 

T 

.08 

.02 

.02 

BRANCHVILLE 

2.19 

1.08 

.36 

.07 

T 

.55 

■  11 

T 

CANISTEAR  RESERVOIR 

1.46 

.91 

.11 

.04 

•  04 

.0 

.03 

.11 

•  21 

CANOE  BROOK 

l.M 

.83 

.33 

.07 

T 

.01 

■  05 

.0. 

.03 

.01 

CEDAR  GROVE 

1.T1 

.71 

.51 

.06 

.16 

.02 

•  03 

.05 

.12 

•  03 

CHARLOTTEBURG 

1.52 

1.08 

.12 

T 

.0! 

.18 

.07 

.05 

CHATHAM 

CLINTON 

.23 

T 

•  05 

.0. 

.01 

.03 

,12 

•  01 

ELIZABETH 

1.23 

T     .46 

.43 

T 

.13 

.04 

T 

.08 

T 

.09 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

1.00 

.75 

.02 

.07 

.05 

.01 

.0 

.04 

•09 

FLEMINGTON  1  NE 

." 

T     .10 

.34 

.07 

.05 

.04 

•  06 

T 

.13 

.09 

.07 

GREENWOOD  LAKE 

1.50 

.86 

.25 

.03 

.03 

■  0! 

.20 

•  OS 

HIGH  POINT  PARK 

1.87 

.36 

.48 

.04 

T 

.05 

.62 

.32 

JERSEY  CITY 

1.32 

.54   ,22 

.20 

T 

T 

T 

.12 

T 

,2C 

T 

.04 
.11 
.02 

LAMBERTVILLE 

LOT 

T 

.37 

.10 

.03 

.21 

.05 

T 

.06 

.14 

LAYTON  2 

1.23 

.53 

.21 

.04 

T 

T 

,03 

.06 

■  34 

T 

LITTLE  FALLS 

I. 44 

.73 

,21 

T 

.02 

.12 

.01 

T 

.21 

.05 

•  02 

LONG  VALLEY 

MAHWAH 

.01 

.24 

.0! 

.02 

.04 

•  01 

MANVILLE 

1.49 

.08 

.55 

.05 

.40 

.10 

.30 

.10 

T 

■05   .06 

MIDLAND  PARK 

1.86 

1.03   ,29 

.0.' 

.36 

.02 

.02 

.01   .01 

•  09 

.01 

MILTON 

1.50 

1.09 

.08 

.05 

.14 

.14 

MORRIS  PLAINS  1  W 

1.49 

T     .73 

.05 

.04 

T 

T 

T 

.0 

.23 

.26 

.14 

•  03 

NEWARK  WB  AIRPORT        R 

1.23 

.38   .37 

.01 

.03 

.02 

.16   T 

.09 

.02 

T 

.01 

T     T 

.06 

NEW  MILFORD 

1.30 

.50   ,22 

.07 

.18 

.09 

■  24 

NEWTON 

1.94 

.84 

.12 

.01 

.02 

■  09 

.60 

.25 

•  01 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

1.72 

1.10 

.16 

.02 

.03 

.14 

.17 

•  06 

•  04 

OLDWICK 

1.21 

.27 

.20 

.14 

.13 

.02 

.02 

.0! 

.11 

.06 

.16 

T     «06 

PATERSON 

1.74 

.92 

.40 

.03 

.33 

.03 

.02 

•  01 

PHILLIPSBURG 

1.73 

.47 

.20 

.16 

.05 

.30 

,32 

.05 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

.78 

.46 

.26 

.04 

PLAINFIELO 

.86 

T     .15 

.17 

.05 

.01 

.01 

.26   T 

.07 

.01 

T 

.02 

•  04 

T     .07 

RAHWAY 

.90 

.02   .10 

.40 

.05 

T 

.21   .02 

T 

.02 

■  03 

•  0! 

RINGWOOD 

1.15 

.77 

.10 

T 

.22        .03 

•  0: 

SOMERVILLE 

1.20 

.11 

.40 

.08 

T 

,14 

.11 

.05 

.05 

.07 

.07 

T     .11 

SPLIT  ROCK  POND 

1.87 

1.22 

.12 

.26 

.17 

.10 

SUSSEX 

. 

.96 

.44 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

1.25 

•  86 

.07 

,12 

.16 

,04 

WERTSV1LLE 

1.01 

.17 

.42 

.08 

.02 

.17 

.01 

.01 

.02 

.03 

,06 

WEST  WHARTON 

1.39 

.86 

.11 

T 

T 

T 

T 

.03 

.04 

.10 

.16 

.07 

WOODCLIFF  LAKE 

- 

.71   ,21 

.05 

.21 

.15 

SOUTHERN            02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

1.24 

.22 

.24 

T 

.01 

T     .05 

.14 

T 

.26 

.OT 

T     .04 

.05   .16 

AUDUBON 

2.52 

.44 

.30 

.10 

.10 

T          .10 

T     .10 

.08 

T 

.18 

.92 

•21 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

1.22 

.56 

.05 

.26 

.06 

.07 

.10 

•  04 

.02 

.01 

•  05 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

1.59 

•  72 

.12 

.04 

.10 

.59 

•  02 

BURLINGTON 

1.38 

.'2 

.14 

.05 

.25 

.20 

CANTON 

.79 

.30 

.13 

.28 

.06 

T 

CHATSWORTH 

2.18 

.62 

.11 

.03 

T 

.16 

.02 

.08 

.08 

.52 

•  14 

FORTESCUE 

1.42 

.63 

.46 

.20 

.13 

FREEHOLD 

2.04 

.12 

T 

.01 

.11   T 

.08 

.42 

•  30 

GLASS80R0 

3.48 

.27 

.88 

.09 

1.20 

.10 

.04 

T 

.21 

.34 

.17   .17 

HAMMONTON  2  NNE 

3.98 

.84 

.16 

•  65 

1.30 

.20 

.01 

.03 

.01 

,12 

T 

•  66 

HIGHT5T0WN  1  N 

1.45 

T     .43 

.15 

.02 

T 

.12   .02 

.09 

T 

T 

T 

.01 

.39 

ill 

INDIAN  MILLS  2  W 

2.50 

.24 

.66 

.97 

.02 

T          T 

.02   T 

.13 

.03 

T 

.31 

■  13 

MAYS  LANDING  1  W 

1.51 

.35 

.20 

T 

.11 

.04 

T 

.20 

.05 

.29 

.06 

•  23 

MILLVILLE 

1.69 

.20 

.48 

T 

■  03 

.06 

.11 

.17 

.36 

.06 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

1.59 

.16 

,48 

.01 

.12 

.12 

.0. 

.22 

.10   ,23 

•  09 

MOORESTOWN 

1.35 

.93 

.12 

.03   T 

T 

•  08 

T 

.12 

.05 

•  02 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

.89 

.13 

.29 

.09 

.10 

.05 

T 

.06 

T 

•07   ,10 

NEW  MONMOUTH 

2.43 

.60 

1.44 

.23   .02 

.07 

.07 

, 

PEMBERTON  3  E 

3.12 

.74 

.13 

.12 

.13 

1.75 

.23 

PENNSAUKEN 

1.58 

.98 

.21 

.02 

.04 

.07 

T 

.23 

T          .01 

.02   T 

PRINCETON  WATER  WORKS 

1.18 

•  29 

.67 

.01 

T     .01 

.03 

T 

■  01 

.02 

T 

T     T 

.14 

SEA8R00K  FARMS 

1.10 

.33 

.10 

.02 

.06 

.01 

.IT 

.60 

.01 

SHILOH 

.95 

.47 

T 

.05 

T 

.IT 

.23 

•  03 

TOMS  RIVER 

2.44 

.12 

.80 

.12 

.04 

.10 

.40 

.43 

.43 

TRENTON  W8  CITY          R 

2.17 

T    1.09 

.04 

.03 

.01 

.01   .01 

.03 

T 

.12 

.06 

.01   .48 

•  28 

TuCKERTON 

WOOOSTOWN 

1.79 

.52 

.50 

.01 

T          .08 

T 

.13 

.01 

T 

.24 

.01 

.26 

T     .01 

COASTAL             03 

ATLANTIC  CITY             R 

1,87 

.09 

,36 

.01 

.03 

.15 

.01 

.26 

.21 

,38   .15 

BELMAR  2  SW 

.75 

.10 

.40 

T 

.10   T 

.15 

CAPE  MAY  3  w 

2.31 

.79 

.02 

T 

.05 

.90 

.04 

.02 

.12   T 

.14 

.09 

.14 

LONG  BRANCH              R 

2.36 

.98 

.21 

.04 

T 

.23   .0! 

.04 

.1! 

.03 

.36 

.01   .24 

• 

s  loUowing  Slab  on   Indax. 


DAILY  TEMPERATURES 


Ml  W      PI 

I  UNI 


BUttoa 


NORTHERN 


Oil 


BELVIDtRt 

BOONTON    I    5E 

CANOE    BROOK 

CHARLOTTtBURG 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

FLtMINGTON  1  NE 

NIGH  POINT  PARK 

JERSEY  CITY 

LAMBERTVILLE 

LAYTON  2 

LITTLE  FALLS 

LONG  VALLEY 

MORRIS  PLAINS  1  W 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEWTON 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELD 

50MERVILLE 

SUSSEX 


50UTHERN 


02 


ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWORTH 

FREEHOLD 

GLASSBORO 

HAMMONTON  2  NNE 

HIGHTSTOWN  1  N 

INOIAN  MILLS  2  W 

MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


Day  ol  Monlh 


39  S3  55 

72  78  70 

47  55  52 

75  79  72 

52  58  52 

72  75  68 

41  56  44 

77  73  73 

56  59  52 

75  78  70 

51  55  51 


82   76 
56   54 


72   6* 
47   44 


76   72   70 
57   58   52 


75   67 
53   48 


76   80   71 


79   75   72 
54   57   52 


75 

52 


84   84 
59   64 


85   85 
62   64 


85   86 
55   63 


84   84 
62   62 


82   84 
57   61 


78   80 
58   59 


74   84 
57   64 


72   84 
45   63 


81   81 
59   59 


83   86 
58   60 


MAX 

74 

84 

Mm 

57 

64 

MAX 

84 

86 

Mm 

62 

65 

MAX 

83 

85 

MM 

62 

61 

MAX 

77 

77 

Mm 

58 

59 

42   43   49 


68   73 
37   40 


70   74 
40   44 


76   82   86 
51   53   57 


70   75   80 
35   40   44 


71   77   83 
47   52   56 


74   81 
41   43 


76   83   87 
46   46   49 


75   80 
45   45 


69   72   79 
38   42   46 


68   75 
41   47 


75   80 
50   49 


70   76 
42   43 


77   80 
49   54 


73   79 
45   41 


74  78 

47  49 

70  72 

50  50 

70  73 

47  51 

73  80 

46  47 

72  78 

45  44 

70  73 

49  52 


73   77 
46   49 


72   79   84 
49   49   52 


82   87 
49   61 


82   86 
58   65 


85   90 
49   66 


82   87 
54   64 


91   91 
62   67 


85   90 
62   67 


85   90 
65   71 


90   91 
61   67 


84   89 
53   61 


87   92 
64   70 


93 

70 


91   91 
61   68 


63   70   72 


85   79 
54   50 


84   79 
57   49 


89   91 
55   50 


84   78 
53   46 


70   59   57 


86   83 
52   51 


90   84 
50   50 


83   78 
47   48 


78   80 
61   60 


86   87 
55   53 


85   80 
47   45 


90   85 
60   54 


69   58   48 


90   83   65 
71   63   62 


93  90  84 

72  61  57 

89  88  87 

66  54  50 

89  84  89 

69  58  54 

88  84  87 

70  56  54 


92 

84 

65 

68 

94 

82 

67 

71 

92 

87 

64 

70 

92 

82 

68 

73 

92 

87 

65 

69 

91 

81 

65 

68 

88 

90 

67 

70 

92 

94 

67 

70 

91 

84 

67 

69 

91 

79 

65 

69 

88 

91 

66 

71 

92 

80 

68 

71 

92 

81 

6U 

71 

92 

87 

68 

69 

84   68   69 

50   45   44 


65   68 
43   43 


68   64 
49   53 


68   70 
45   47 


71   75 
39   47 


59   67 
44   42 


68   62   60 


73   73 
43   49 


69   72 

49   49 


72  70  63 

58  53  56 

86  65  71 
50  41  39 

87  70  70 
60  53  51 

87  71  72 

56  44  46 

72  71  62 

60  44  49 


79 

80 

60 

63 

82 

88 

64 

64 

89 

82 

61 

62 

85 

86 

64 

63 

85 

85 

57 

60 

83 

82 

58 

59 

88 

88 

62 

65 

«9 

85 

60 

65 

82 

86 

58 

56 

82 

84 

55 

63 

90 

85 

64 

66 

83 

83 

66 

67 

85 

88 

60 

64 

86 

85 

60 

58 

76   70   63 


77  74  68 

60  50  53 

81  74  69 

60  40  46 

85  80  76 

63  54  55 

83  75  69 

58  42  50 


79   68 
60   54 


84   74   72 


75   73 

46   50 


71   71 
60   44 


71   65 
42   46 


66   47   52 


76   72   66 
59   45   52 


54   45   51 


84   68   66 
62   47   54 


61   64   69 
45   50   50 


60   65   71 


59   65   72 


64   72   74 
54   53   51 


58   62   66 
44   45   45 


55   52   56 


59   69 
53   53 


68   68 
52   53 


66   69   73 


64   68   74 
52   47   56 


65   72   73 


62   65 
46   41 


64   65 
53   50 


75   75 
56   54 


56   66   68 


62   74   73 


66   60 
51   52 


73   73 
52   50 


59   71 
51   53 


65   61   72 


69   75   66 
46   46   51 


76   85 
54   54 


77   89 
51   60 


67   72   85 
46   53   59 


78   90   92 
50   55   62 


73   80   90 
47   53   60 


75   62   92 
46   50   58 


73   84 
50   58 


77   87   8f 
56   63   6S 


60   90   90 
50   51   60 


72   82   87 
48   50   53 


75   81 
48   55 


70   73   66 
54   51   52   59 


81   90   93 


82   89   90 
51   53   54 

76   91   93 


73   86   86 
49   54   62 


82   90   92 
54   55   60 


78   87   90 
46   51   61 


78   91   91 
57   58   66 


73   86   89 
45   55   57 


63   90   94 
49   56   60 


70   80   86 
52   54   62 


69   79   89 
53   57   63 


75   90   92 
47   56   61 


78   88 
46   53 


69   78   87 
53   56   62 


77   85 
52   56 


90   91 
55   65 


76   89 
50   58 


87   88 
56   58 


87   89 
63   58 


92   94 
63   52 


92   93 
64   60 


94   96 
62   57 


92   95 
64   61 


92   94 
65   62 


71   70   66 


90  93 

66  65 

92  96 

68  72 

92  95 

63  61 

94  96 

65  66 


65   68   67 


93   97 
67   68 


96   97 
68   68 


65   64   68 

91   94   83 
64   64   66 


96   83 
70   62 


90   95 
67   64 


76   77 
44   44 


77   79 
46   44 


90   82 
45   45 


80   80 
57   51 


80   81 
41   40 


75   72 
45   52 


75   72 
58   62 


82   84 
45   45 


75   77 
39   43 


80   83 
49   49 


60   59   57 


83   79   63 


80   83   84 


76  76  76 

51  49  44 

80  82  83 

59  54  50 

77  77  79 
57  45  45 

78  79  82 
59  55  54 

78  75  79 

53  47  42 

78  78  78 
55  50  50 

80  78  80 

57  53  50 

83  80  83 

55  51  46 

79  79  83 

52  47  45 


76   80   80 


78   78   81 
57   53   48 


87   92 
54   64 


80   88 
50   62 


82   92 
52   65 


77   88 
53   55 


80   88   90 
44   63   63 


94   92 
71   65 


93   96 
65   65 


84   95   97 
48   55   63 


62 

86  94  81 

61  74  70 

91  95  94 

53  69  65 

81  89  91 
46  55  60 

82  94  97 
55  68  67 


79  69  92 

50  63  64 

93  96  84 

60  73  69 

83  91  92 

48  63  61 

83  94  97 

57  61  72 

9L  94  94 

52  59  65 

93  95  82 

53  68  66 

92  94  89 

51  67  65 


53 

70 

61 

91 

93 

79 

58 

71 

69 

67 

94 

91 

52 

69 

65 

91   96   91 
58   72   67 


91 

93 

B9 

51 

67 

66 

92 

95 

91 

55 

68 

66 

80 

89 

92 

58 

68 

68 

84 

92 

94 

57 

66 

68 

91   95   79 
56   70   64 


80  87 

57  68  69 

87  91  80 

59  71  67 

91  95  67 


80.2 
59.4 


82.3 
58.2 


81.8 
58.2 


Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   JERSEY 
JUNE    1965 


Day 

ol  Month 

0 
o> 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

NEW  MONMOUTH 

MAX 
MIN 

75 

5a 

76 
57 

76 
50 

72 
49 

79 

50 

84 
50 

90 
57 

91 
66 

91 
62 

87 
66 

86 
58 

77 
55 

77 
64 

70 
45 

67 
47 

60 
49 

68 
51 

73 
50 

78 
49 

88 

54 

90 
64 

90 
65 

95 
63 

94 

65 

76 
56 

77 
49 

75 

44 

91 
54 

92 
68 

80.9 
55.7 

PEMBERTON  3  E 

MAX 
MIN 

8* 

56 

84 
60 

83 
53 

74 
45 

79 
42 

84 
46 

90 
57 

93 
64 

84 
68 

91 
68 

85 
56 

87 
59 

80 
58 

73 
41 

66 
51 

60 
52 

71 
53 

73 
47 

76 
44 

90 
55 

92 

56 

93 
63 

97 
64 

90 
67 

80 
53 

76 
45 

82 
42 

90 
53 

93 

66 

89 
64 

83.0 
54,9 

SEABRCOK  FARMS 

MAX 
MIN 

03 
58 

86 
64 

85 
55 

71 
49 

78 
49 

80 
56 

87 
64 

90 

70 

91 
72 

88 
71 

82 
63 

83 
66 

79 

64 

73 

48 

67 
51 

70 
52 

59 
54 

69 
57 

78 
52 

86 

57 

88 
65 

91 
68 

93 
68 

90 
69 

77 
58 

80 
52 

78 
50 

87 
56 

92 
70 

68 

81.4 
59,8 

SHI  LOU 

MAX 
MIN 

82 
60 

85 
62 

85 
51 

73 
49 

75 
49 

80 
52 

87 
60 

90 
67 

85 
70 

89 
69 

85 
65 

84 
65 

82 
65 

75 
47 

71 

50 

60 
50 

74 
54 

68 
54 

78 
53 

87 
56 

88 
62 

91 
65 

92 
67 

89 
67 

80 
56 

83 
52 

80 
51 

85 
61 

92 
67 

92 

68 

82.2 
58.8 

TOMS  RIVER 

MAX 
MIN 

75 
57 

77 
60 

70 

54 

71 
43 

77 
45 

81 
48 

90 
53 

92 

67 

79 
68 

87 

80 

78 
61 

73 
51 

70 
43 

63 
49 

59 

51 

66 
54 

70 
45 

69 
45 

86 
53 

90 
59 

86 
63 

92 
65 

87 

67 

80 
52 

74 
46 

75 
44 

88 
49 

92 

85 
65 

78.7 
54.0 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

82 
62 

81 
59 

70 
53 

73 

48 

78 
54 

83 

56 

89 
63 

91 

68 

81 
71 

88 
71 

82 
63 

85 
63 

72 

57 

71 
52 

61 
52 

61 
52 

70 
53 

71 
56 

79 
55 

88 
59 

89 
65 

91 
69 

94 
71 

82 
64 

76 
58 

77 
56 

81 
54 

89 
60 

94 
72 

79 
68 

80.3 
60.1 

TUCK.6RTON 

MAX 

MIN 

W00D5TOWN 

•    *    • 

MAX 
MIN 

85 
61 

87 
66 

83 
53 

73 

51 

79 
47 

84 
51 

90 
59 

92 
66 

81 
68 

90 
70 

84 
64 

86 
66 

84 
6* 

77 
46 

68 
50 

61 
52 

72 
56 

70 
55 

79 

51 

88 
53 

90 
60 

93 
65 

94 
65 

89 

69 

80 
58 

81 
51 

81 
50 

90 
56 

93 

70 

91 
67 

83.2 
58.7 

COASTAL            03 

ATLANTIC  CITY 

MAX 
MIN 

74 
60 

71 
62 

66 

54 

64 
53 

71 
55 

68 
57 

74 
62 

77 
64 

74 
65 

90 
64 

76 
63 

78 
64 

76 
59 

70 
54 

64 
56 

58 
56 

66 
57 

70 
55 

72 
54 

87 
59 

73 
66 

90 
67 

82 
71 

80 
70 

74 
62 

75 
58 

74 
63 

75 
65 

94 
69 

84 
68 

74.9 
61.1 

CAPE  MAY  3  W 

MAX 
MIN 

78 
59 

82 
64 

84 
56 

67 
50 

72 
55 

70 
56 

82 
60 

85 
63 

87 
63 

86 
67 

85 
65 

80 
53 

72 
59 

62 
53 

67 
53 

70 
53 

70 
60 

83 
60 

84 
64 

90 
66 

88 
68 

78 
67 

77 
61 

79 
55 

78 
64 

92 
69 

90 
70 

'9.2 
60.5 

LONG  BRANCH 

MAX 

MIN 

72 

60 

76 
58 

78 
54 

73 
54 

79 
51 

79 
53 

85 
61 

93 
67 

81 

70 

88 

70 

75 
62 

76 

61 

69 
56 

66 
49 

61 
53 

60 
53 

68 
54 

73 
54 

76 
51 

89 

57 

88 
66 

88 

68 

93 

68 

8* 
66 

74 
58 

73 
56 

73 
51 

86 
57 

94 
72 

82 
68 

78.4 
59.3 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relative  humidity  averages 
percent 

■ 
Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 
sunshine 

e 

Station 

a  o 

3  i) 
Cfl  u 
1)  -rt 

■•-• 
X 

Oi 

<0 

9 

> 
< 

1     • 
1  1 

0 

I   1 

j2 

_  b 

°  M 

if  ® 

as 

EASTERN  STANDARD  TIME 
1  AM    7  AM    1  PM    7  PM 

O 

■a 

o 

s 

1 
o 

O) 
01 

& 

en 

Ol 
Ol 

i 

CM  « 

3 

0 

F- 

■c  g  m 

>  *1 

<■*  3 

ATLANTIC  CITY  WB  AIRPORT 
ATLANTIC  CITY  ST  MARINA 
NEWARK  WB  AIRPORT 
TRENTON  WB  CITY 

24 
27 

3.3 
3.4 

10.9 
10.9 

24++ 
47++ 
27++ 
27 

07 
NW 
31 

16 
29 

13 

14 

86 
69 

80 
64 

54     69 
44     50 

4 
0 
4 
2 

5 
4 

7 
8 

5 
5 
3 
3 

0 
1 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 

0 

14 
10 
14 
14 

67 
64 

5.3 

5.5 
5.5 

f      TO    8    COMPASS    POINTS    ONLY 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


III  W     I 

AMI 


\    ■       ■            i  ,,    ,,tl 

1 

.' 

3 

-1 

'• 

6 

7 

a 

■' 

in 

11 

12 

13 

14 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

.'i 

24 

se 

17 

RUTGERS  MICRO  MET  STA 

PLOT  »  1 

1  INCH 

MAX 

MIN 

73 
61 

69 
63 

75 
60 

re 

80 

62 

77 
62 

78 
66 

80 
68 

75 
70 

78 
69 

80 
65 

81 
66 

76 

64 

71 
61 

64 
61 

64 
60 

72 
58 

71 
61 

69 

60 

77 
61 

76 

64 

78 
67 

79 
61 

75 
70 

78 
64 

79 
63 

BO 
62 

79 
6! 

80 
69 

72 
68 

75.3 
63.9 

J  INCHES 

MAX 
MIN 

72 
61 

68 
63 

74 
59 

n 

60 

73 
62 

76 
62 

77 
66 

78 

68 

74 
70 

76 
68 

78 
65 

79 
66 

75 
65 

70 
61 

64 
61 

63 

60 

70 
59 

70 
61 

68 
60 

75 
61 

75 
64 

77 
67 

78 
61 

74 
70 

64 

77 
63 

n 

65 

78 
69 

73 
68 

74.0 
63.9 

4  INCHES 

MAX 

MIN 

74 
62 

68 

63 

70 
62 

71 
61 

71 

r.  1 

73 
63 

74 
66 

75 
67 

72 
70 

74 
68 

75 

66 

75 
66 

72 
66 

68 
63 

65 
61 

67 
60 

67 
59 

68 
62 

66 
61 

72 
62 

73 
65 

74 
67 

75 
67 

73 
69 

74 
65 

74 
64 

It 
61 

T 

67 

75 

69 

72 
69 

71.8 
64.5 

a  INCHES 

MAX 
MIN 

65 
62 

66 
63 

66 
63 

67 
62 

67 
6  1 

69 

64 

70 
67 

71 
67 

70 
67 

70 
67 

70 
66 

71 
66 

69 
67 

67 
64 

65 
62 

62 

60 

64 
60 

65 
62 

64 
62 

68 
63 

69 
65 

71 
66 

7? 
67 

70 
69 

70 
61 

70 
66 

70 
66 

71 
66 

72 
69 

70 
69 

68.4 
64.9 

16  INCHES 

MAX 
MIN 

61 
61 

62 

61 

62 
61 

64 

62 

64 
62 

64 
63 

65 
64 

65 
64 

66 
64 

65 
64 

65 

64 

65 
64 

65 

65 

65 
63 

64 
63 

62 
61 

62 
61 

62 
62 

62 
62 

63 
62 

64 
62 

66 
64 

67 
64 

66 
65 

66 

66 

65 

66 
65 

... 
6! 

66 
66 

67 
66 

64.4 
63.4 

32  INCHES 

MAX 

MIN 

58 
58 

59 
58 

59 
58 

60 

58 

60 
59 

60 
59 

60 
59 

61 
59 

61 
60 

61 
60 

61 

60 

61 
60 

61 
61 

62 

61 

62 

61 

61 
60 

60 
60 

60 
60 

60 
60 

60 
60 

60 

59 

63 
60 

62 
60 

62 

61 

62 
62 

62 
62 

62 
62 

62 
62 

63 
62 

63 
63 

60.9 
60.2 

PLOT  »  2 

1  INCH 

MAX 
MIN 

89 
60 

76 
61 

80 
58 

89 

50 

93 
55 

98 
58 

99 
65 

100 
70 

88 
70 

95 
69 

101 
62 

103 
64 

89 
61 

79 
56 

63 

55 

64 
55 

85 
53 

87 
58 

79 

54 

98 
57 

99 
64 

99 

66 

10  1 
67 

89 
74 

94 
60 

97 
59 

101 
59 

102 

6.1 

101 
71 

79 
68 

90.6 
61.5 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

87 
61 

75 
62 

79 

58 

87 
51 

91 
56 

96 

59 

97 
66 

98 
70 

87 
71 

93 
70 

98 
64 

100 
64 

89 
63 

77 
57 

63 
56 

64 

55 

84 
54 

84 
59 

78 

55 

94 
58 

96 

65 

96 
69 

100 
69 

87 

74 

92 

61 

95 

60 

99 

58 

99 

64 

98 
71 

78 
68 

88.7 
62.3 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

81 
61 

70 
63 

76 
59 

82 
54 

86 
58 

90 
61 

93 
67 

94 
70 

84 
71 

89 
70 

94 
66 

95 
66 

86 
66 

75 
60 

63 
58 

63 
56 

79 
55 

79 
60 

74 
57 

89 
59 

91 
66 

91 

70 

95 
69 

84 
74 

88 
64 

90 
63 

•)   i 

')  | 
66 

93 
73 

77 
70 

84.6 
63.8 

8  INCHES 

MAX 

MIN 

72 
63 

69 
65 

69 
62 

73 

59 

76 
62 

79 

65 

81 
68 

82 
71 

77 
73 

80 
70 

82 
69 

83 
70 

78 
70 

70 
66 

64 
61 

62 

59 

70 
59 

70 
63 

69 

61 

77 
62 

80 
68 

82 
71 

84 
72 

78 
74 

79 

7b 

80 
68 

68 

82 
6') 

82 
74 

75 
73 

76.2 
67.0 

MAX    AND    MIN    TEMPERATURES   ARE    FOR    THE    24   HOUR    PERIOD   ENDING   AT    MIDNIGHT. 

PL0T    W    "   C^Ic?ED°?nDBRO^ELEC?RONIKYpOTENT?^ETER!(XJND    ^ '       ^^    S^«™  ■       INSTRUMENTATION,       COPPER-CONSTANTAN    THERMOCOUPLES 

PLOT    «-SLOPEaOFaGRC^N0,^FLAT.^SOIL    TYPE,       LOAM.      GRCXJND    COVER  ,       BARREN.       INSTRUMENTATION,       BROWN    RECORDING    POTENTIOMETER    WITH   COPPER- 


EVAPORATION    AND    WIND 


Station 

Day  Of  Month 

"<3  w  0) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MC0THER^              01 

CANOE  SPOOK 

EVAP 
WIND 

MAX 
MIN 

.14 
17 
71 

48 

.23 

30 
74 
51 

.07 
25 
69 
45 

39 
65 
42 

.15 
17 
74 
45 

.u 
20 
81 
49 

.32 
21 

80 
56 

.26 
25 
P.  5 
62 

.33 

19 
85 
62 

.05 
33 
85 
62 

.24 
20 
77 
54 

.28 
25 

84 
61 

.17 
26 
95 
54 

.22 

35 
65 
43 

.09 
19 
72 
45 

.03 
46 
74 
43 

66 
43 

.19 

31 

72 
4P 

.10 
11 
69 

46 

.11 

2 

66 
46 

.28 
29 

80 

57 

.30 
26 

83 

60 

.19 
13 
82 

58 

.22 

31 

83 
60 

.10 
15 
72 
50 

.38 
26 
90 
56 

.20 
26 
90 

58 

.23 
35 

72 
48 

.20 
28 
86 
53 

.21 
18 
93 
73 

5.71H 

783 
76.0 
52.7 

SOUTHFRr             02 

PF"8FCT0N  3  F 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIM 

.20 
15 

.20 
21 

.20 
36 

.26 
22 

.22 
23 

.23 
21 

.31 
18 

.36 
27 

.10 
15 

.20 
33 

.26 

17 

.33 

17 

.30 
34 

.16 
12 

.14 
36 

.10 
67 

.19 
81 

.17 
21 

.14 
17 

.22 

27 

.20 
20 

.2, 
21 

.31 
21 

23 

.26 
22 

.27 
35 

.24 

18 

.25 
24 

.27 
32 

.12 
6 

6.74B 
782 

SFABROn*  FARMS 

EVAP 

WIND 

"AX 

MIN 

.24 
62 
92 
54 

.21 
49 
89 
61 

.25 

83 
78 
58 

.19 
55 
83 
52 

.24 
45 

51 

* 
* 
90 

.52 
100 
94 
58 

.32 

77 
94 
66 

.27 
77 
83 
70 

.14 
80 
95 
69 

.29 
52 
91 
66 

.30 
46 

62 

* 
90 

.61 
100 
61 
55 

.21 
44 
68 
55 

.13 

112 
62 
51 

•1? 
12? 

76| 

5 'I 

.17 
4  7 
72 
S3 

■>1 
56 

• 
98 

.47 
101 
92 
58 

.33 

61 
94 
66 

.28 
32 
97 

70 

.50 
27 
80 
71 

.11 

2 

88 

61 

.29 
9 

59 

90 

.47 
11 

94 
58 

.34 
3 

94 
63 

.33 
3 

79 

71 

7.58B 
1431 
85.9 
60.2 

i  notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


MEW  JERSEY 
DELAYED  DATA 


Temperature 

Precipitation 

9  3 

il 

|| 

*  a 

0 

> 
< 

.1 
P 

Q[E 

J3 
01 

S 

Q 

I 

Q 

D 
1 

No.  of  Days 

3 

.1 
P 

Q 

■ 

6 

© 

a 

Snow.  Sleet 

No.  ot  Days 

Station 

Max. 

Mta. 

H 

II 
So 

o 
Q 

• 
1 

i 

a 

i 

hi 

e  3 

hi 

11 

*          *          * 

MARCH     1965 

JERSEY    CITY 

45.5 

34.4 

40.0 

.2 

58 

4 

21 

21 

768 

0 

0 

10 

0 

2.53 

-    1.50 

.82 

5 

■  0 

0 

7 

i 

0 

*         #         * 

APRIL    1965 

WOODSTOWN 

61.5 

38.0 

49.  8 

79 

10. 

23 

1 

448 

0 

0 

T 

0 

2.77 

.66 

16 

1.5 

0 

7 

2 

0 

DAILY  PRECIPITATION 


0 

Day  of  Month 

Station 

1    |    2    |    3 

4    [    5    J 

6 

7    |    8 

9 

10 

11     1 

12 

13   |    14   |   15 

16  | 

"1 

18 

19  |  20  |  21 

22 

23  |  24 

25 

26    j   27 

28       29       30 

31 

JANUARY    1965 

CEDAR    6R0UE 

2.*5 

1.07 

.23 

."•0 

.75 

MARCH     1965 

JER3EY    CITY 

2.53 

■  12 

.26 

.12 

.26 

.02      .04 

,36      .02 

.1? 

•44 

APRIL    1965 

MANVILLE 

WOODSTOWN 

2.13 
2.7T 

.31 

.60 

.10 
.30      T 

.30 

.30 

T 

.21 

.53 

•  66 

T 

.0B 
.45 

T 

.10 

.0* 

T 

.60      .06 
•14      .06 

.05 
.01 

MAY    1965 

BELHAR    2    SW 

l.6« 

T 

T 

.10 

.10 

.IS 

.90 

.10 

T 

.40 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   JERSEY 
DELAYED   DATA 


Station 

Day  ol  Month 

1 

1 

3 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

•   •   « 

MARCH  1965 

JERSEY  CITY 

MAX 

46 

52 

51 

SB 

45 

42 

52 

49 

52 

49 

39 

41 

47 

46 

46 

46   44 

39 

50 

49 

37 

40 

53 

42 

41 

42 

46 

45 

40 

40 

41 

45.5 

M1N 

26 

11 

37 

-0 

4  0 

35 

41 

41 

44 

36 

29 

30 

37 

38 

34 

37   32 

34 

37 

24 

21 

31 

40 

40 

35 

35 

35 

35 

35 

31 

26 

34.4 

•    *    • 

APRIL  1965 

■OODSlOhN 

MAX 

*a 

48 

52 

56 

63 

65 

56 

66 

63 

62 

61 

79 

69 

62 

57 

62   61 

57 

48 

58 

69 

71 

66 

58 

47 

66 

68 

58 

69 

79 

61.5 

Mm 

23 

12 

28 

26 

2". 

42 

3<) 

41 

43 

39 

36 

29 

46 

40 

35 

47 

32 

40 

38 

37 

34 

52 

43 

40 

41 

39 

45 

47 

46 

37 

38.0 

JANUARY    1964 
JANUARY    1964 


DAILY    PRECIPITATION   TABLE 
DAILY    PRECIPITATION   TABLE 


CORRECTIONS 


SOUTHERN 
DIVISION   02 


SOUTHERN 
DIVISION   02 


INDIAN   MILLS    2    W  AMOUNT   ON   THE    13TH   * 

BASS    RIVER   ST    FOREST  AMOUNT   ON   THE    14TH    D    1.40 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


w 

W 

OBSERVATION 

d 

Z 

U 

H 

Z 

o 

TOME  AND 

z 

o 

2 

p 

TABLES 

STATION 

| 

Q 

COUNTY 

< 

P 

< 

z 
o 

5 

OBSERVER 

t 

& 

u 

i 

a 

hJ 

t 

S5 

ALLENDALE 

OlOO 

01 

BERGEN 

41  02 

74  08 

270 

C 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

ATLANTIC  CITY  wB  AP 

0311 

02 

ATLANTIC 

l 

39  27 

74  35 

KID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

(ATLANTIC  CITY 

0325 

ATLANTIC 

i 

39  23 

11 

MID 

MID 

STATE  MARINA 

AUDUBON 

02 

CAMDEN 

2 

39  53 

75  05 

IIP 

IIP 
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6-MAURICE      7-MULUCA      8-PASSA1C      9-RAHWAY      10-RAR1TAN      11-ROCKAWAY 
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OBSERVATION  TIME  The  Station  Ind 
and  Snow  on  Cround"  table  Is  at  observal 
Hon"  table.   "Daily  Tempei 

EVAPORATION  is  measur 


ihows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  lake  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  In  the  "Snowfall 
:cpt  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  arc  at  7:00  a.  m.  ,    E,  S.  T.     Data  in  the  "Extremes"  U&Ie.   "Dally  Preeipita- 
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Bureau  type  pan 
ecorded  during  2 

■  "Snowfall 


i  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

ise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Ma*  and  Mtn  In  "Evaporation  and  Wind"  t 


WATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  arc  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samplei 
for  successive  observations,    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  In  the  snowpack  may  result  in  appan 
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iBtological  Data"  table. 
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i    Ml.-.. 


id"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table. 


r  obtaining  measurements  » 
snow   and  sleet.      Entries  of 


t  taken  from  different  points 


NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:        Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12   SSW,   indicate  distance  In   miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:        Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data   will  be  carried  tn  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the   June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  tor   monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual   issue    of  this  publication. 

DM  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,    "Dally  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,   "SnowTaU  and  Snow  on  Cround"  table,   and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "C Hematological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  Is  Indicated  by  no  entry, 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•      Amount  Included  In  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//       Cage  is  equipped  with  a  windshield. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 
D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data.  If  carried  f 


e  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the 


R      Amounts  from  recording  gi 
T      Trace,  an  amount  too  smal 
V      Includes  total  for  previous  month, 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
AR      This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 
C      Recording  Rain  Gage  Station.       Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purpos< 
G      "Soil  Temperature"  table. 

H      "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data 
J       "Supplemental'Data"  table. 
SS       This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made 
VAR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 
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SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 

Drought  conditions  in  Northern  New  Jersey  be-  Southern  and  coastal  areas  of  the  State  received 
came  more  severe  during  July,  and  according  more  adequate  rainfall  than  did  the  northern 
to  the  Palmer  Drought  Index,  11.8  inches  of  counties.  Drought  conditions  still  persist  through- 
rain  would  be  needed  to  end  the  drought  during  out  New  Jersey,  but  southern  and  coastal  regions 
August,  assuming  that  September  and  October  show  less  severity  at  the  end  of  July  than  at  the 
rainfall  would  be  near  or  above  normal.  start  of  the  month. 

Donald  V.  Dunlap 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Office 

c/o  General  Delivery 

Trenton,  New  Jersey  08608 
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HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 

84.6 
84.6 
86.0 
84.9 

84.1 

61.6 
63.7 
63.3 
60.9 
60.6 

73.1 
74.2 
74.7 
72.9 
72.4 

-  1.8 

-  1.4 

-  1.9 

-  2.3 

93 

94 
93 
93 
93 

25 

26. 

26. 

25 

25 

49 
52 
51 

50 
45 

21 
2 
2 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
3 

6 

7 
10 
5 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.03 
3.02 
5.69 
3.17 
5.27 

.79 

1.13 
-  1.29 

1.00 

2.38 
1.40 
2.35 
2.28 
3.35 

11 
11 

6 
11 

5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
5 
4 

4 

2 
2 

3 
1 
2 

2 
2 
3 
I 
2 

MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEW  MONMOUTH 

34.8 
83.8 
8"). 3m 
85.0 
83.5 

64.5 
64.9 
62.  6M 
62.8 
59.3 

74.7 

74.4 

74.0M 

73.9 

71.4 

-  1.1 

-  1.1 

95 
94 
92 

91 
91 

26 
25 
9 
25. 
25 

52 

50 
49 
53 
50 

2 

2 
2 
21 
3. 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
2 

5 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.61 
1.95 
3.88 
2.40 

-  .29 

-  2.13 

.61 

.64 

2.43 

1.62 

1.98 

11 
11 
12 
11 
11 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

4 
6 
4 

1 
2 

1 
1 

0 
0 
1 
1 
I 

PEMBERTON  3  E 

SEABROOK  FARMS 

SHILOH 

TOMS  RIVER 

TRENTON  WB  CITY          R 

85.5 
85.1 
86.0 
81.8 
84.0 

61.0 
65.0 
63.4 
59.5 
65.4 

73.3 
75.1 
74.7 
70.7 
74.7 

-  2.2 

-  1.7 

-  1.3 

93 
94 
95 
92 
92 

25. 

25 

25 

25 

25 

46 
51 
50 
46 
58 

2 

2 

2 

2 

21 

1 

0 

0 

10 

0 

4 
4 
6 
2 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.17 
1.60 
.84 
4.55 
5.64 

.52 

-  3.45 

1.46 

2.33 
.52 

.64 
1.40 
2.55 

11 
6 
11 
11 
11 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
2 
5 
4 

2 
2 

1 

4 
2 

2 

0 
0 
2 

2 

TUCKERTON 
WOODSTOwN 

86.5 

63.7 

75.1 

94 

25 

49 

2 

0 

9 

0 

0 

0 

2.72 

1.70 

11 

.0 

0 

5 

1 

1 

DIVISION 

73.9 

-1.5 

3.62 

-   .75 

.0 

ft    ft    ft 

COASTAL              03 

ATLANTIC  CITY            R 
CAPE  MAY  3  W 

LONG  BRANCH               a 

7R.3 
82.  6M 
81.7 

67.7 
66. 1M 
64.2 

73.0 
74. 4M 

73.0 

-  1.2 

-  1.4 

88 
93 
93 

15 
25 
25. 

60 
53 
55 

2 
11 

21. 

0 
0 
0 

0 

1 

z 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

4.92 
6.00 
4.34 

1.06 
.09 

2.03 
3.22 
2.17 

11 
12 
11 

.0 
.0 

0 
0 

5 
6 
4 

3 
3 
3 

2 

1 
2 

DIVISION 

73.5 

-  1.1 

5.09 

1.21 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST    TEMPERATURE: 


97°    ON    THE    25TH    AT    ATLANTIC    CITY    WB    AP 


LOWEST    TEMPERATURE, 


41°    ON    THE    21ST    AT    NEWTON 


GREATEST    TOTAL    PRECIPITATION,      6.59    INCHES    AT    CHATSWORTH 

LEAST    TOTAL    PRECIPITATION,         .84    INCH    AT    SHILOH 

GREATEST    ONE-DAY    PRECIPITATION,         4.43    INCHES    ON    THE    5TH    AT    CHATSWORTH 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   63   - 


DAILY  PRECIPITATION 


~ 

Day  of  Month 

Station 

H 

1  1  2 

[  3 

4 

5 

6 

7  |  8  |  9 

10  |  11  1 

12 

13  |  14  [  15 

16 

17  1 

18 

19  |  20   21 

22   23   24 

25  |  26 

27 

28 

29   30 

31 

NORTHERN            01 

8ELV1DERE 

2.29 

.02 

T 

.15 

.28 

.13 

.57   ,67 

.38 

T 

T 

T 

T 

T 

.03  . 

rfpnabdsvilie  2  E 

2.13 

.05 

.12 

.03 

.04 

.17 

.*5 

.12 

.91 

.01 

•  01 

•  16 

.06 

BlACKWELLS  "ILLS 

3.31 

.11 

.19 

.16 

.10 

.56 

,92 

.32 

.76 

T 

BOONTON  1  SE 

2.40 

.03 

T 

,65 

.0! 

.12 

.29 

.28 

.04 

.92 

T 

.04 

ROUND  BROOK  2  W 

3.96 

.04 

,08 

.03 

.52 

.68 

.01 

2.49 

.08 

.03 

BRANCHVILLE 

2.19 

.13 

.13 

.07 

•  06 

.05 

.14 

.09 

.56 

.81 

.04 

T 

T 

.07  . 

CANISTEAR  RESERVOIR 

2.34 

.04 

.02 

.12 

.02 

.18 

.07   .06 

.U 

1.21 

.23 

.02 

.24 

CANOE  BROOK 

2.51 

.05 

.10 

T 

.06 

.33 

.31 

T 

1.13 

.40 

T 

T 

.03 

.02 

CEDAR  GROVE 

CHARLOTTEBURG 

2.76 

.32 

.02 

.05 

.16 

.15 

.56 

1.16 

.02 

.30 

T 

CHATHAM 

CLINTON 

1.99 

.03 

.02 

.19 

.15 

.10 

.30 

.  32 

T 

.36 

.16 

T     T 

ELIZABETH 

3.11 

.02 

•  OS 

T     .79 

.02 

T 

1.14 

.65 

.30 

.01 

,09 

.04 

ESSEX  TELLS  SERV  BLDG 

1.T2 

.09 

.56 

.05 

,07 

.16 

.37 

.06 

.32 

FLEMINGTON  1  NE 

3. OR 

.10 

T 

.04 

.10 

•  04 

.49 

,84 

T 

T 

.33 

.84 

.02   T 

I 

.27   T 

GREENWOOD  LAKE 

2,  56 

.06 

.25 

.02 

,16 

,08 

.10 

T 

1.16 

.52 

.02 

•  05 

.10 

HIGH  POINT  PARK 

2.5* 

.19 

T 

.06 

.03 

.03 

.04 

.01 

T 

.49 

1.12 

.03 

.02 

.50  • 

JERSEY  CITY 

2.10 

.53 

.04 

.12 

.66 

T 

•  06 

.36 

■  07 

.24 

LA"BERTVILLE 

1.99 

.05 

.28 

,05 

1.39 

T 

.13 

T 

.07 

LAYTON  2 

2.91 

.39 

.07 

.07 

.12 

,02 

T     .52 

.0) 

T 

T 

.62 

.98 

.03 

T 

.06  '. 

LITTLE  FALLS 

1.1' 

T 

.07 

.14 

T 

,06 

.26 

.30 

.03 

.28 

.01 

T 

LONG  VALLEY 

.61 

.16 

1.38 

.01 

MAMWAH 

3.39 

.57 

.05 

.13 

.06 

1.12 

.97 

T 

.12 

.37 

MANVILLE 

'.64 

.56 

.12 

.55 

.57 

T 

.10 

2.49 

.14 

,01 

•  06 

MIDLAND  PARK 

3.(0 

.16 

.01 

.17  .21 

.47 

.24 

2.07 

,36 

•  09 

MILTON 

3.41 

•03   .16 

•  49 

.13 

.08   .22 

.31 

.73 

1.04 

.03 

.15 

.04 

MORRIS  PLAINS  1  W 

1.57 

.03 

.10 

.05 

•  09 

.18 

.3D 

T 

.10 

.62 

T 

.02 

T     T 

NEWARK  WB  AIRPORT        R 

1.73 

.12 

.03 

.10 

,06   .59 

.01 

.41 

.40 

.01 

T 

.02 

T 

T    '. 

NEW  MILFORD 

1.63 

.20 

.11 

.29 

1.00 

•  23 

NEWTON 

2.26 

.09 

.04 

.11 

.11 

.13 

.16   .15 

.20 

.07 

.18 

.95 

.03 

.01 

.03  '. 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

3.17 

.07 

.02 

.32 

.06 

,11 

.04   .22 

.19 

.77 

1.12 

.11 

.14 

OLDWICK 

2.00 

.14 

.11 

.14 

,53 

.24 

T 

,95 

.29 

P4TERSON 

1.30 

.25 

.01 

.10 

.20 

.25 

T 

.06 

.50 

.01 

.12 

PHILLIPSBURG 

1,6* 

.07 

.42 

.04 

.92 

•  19 

PHILLIPS8URG  BRIDGE 

1.66 

.05 

.05 

.40 

.05 

.64 

.40 

.17 

.12 

PLAINFIELD 

«.1» 

.07 

.06 

T 

.0' 

T     .97 

T 

.46 

1.92 

T     T     .01 

.14 

•  44 

T 

RAHWAY 

2.63 

•  09 

.02 

T 

.04 

.01   .83 

T 

.24 

1.2  1 

.14 

.25 

T 

RINGwOOD 

3.93 

.04 

.33 

.06 

.16 

.03 

1.19 

1.56 

.04 

.19 

SOMERVILLE 

3.39 

.07 

T 

.04 

.07 

T    1.17 

T 

1.02 

.92 

•  10 

SPLIT  ROCK  POND 

1.94 

.03 

.11 

.19 

.05 

.07 

.22 

.20 

.42 

.41 

.17 

.07 

SUSSEX 

2.99 

.06 

.65 

.07 

.92 

.63 

.07  . 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

2.16 

.02 

.12 

.06 

.14 

.12 

.27 

1,12 

T 

.24 

.09 

WERTSVILLE 

2.37 

.06 

.06 

T 

.09 

.06 

.36 

.74 

.40 

.32 

T 

.04 

WEST  WHARTON 

2.30 

T 

.46 

.09 

.07 

.29 

.24 

.09 

.62   T 

T 

.48 

WOODCLIFF  LAKE 

2.32 

•  22 

,08   ,06 

.33 

.18 

1.33 

.25 

.09 

SOUTHERN            02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

2.61 

.63 

T 

,16  1.47 

,01 

T          T 

.01 

.06 

.09 

AUDUBON 

3.96 

T 

.75 

T    3.21 

T 

T 

T 

T 

T 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

2.64 

.06 

T 

1.15 

.44 

•  '3 

.01 

.10 

.13 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

3.52 

.26 

.49 

.33  1.72 

.50 

.02        .01 

.13 

T 

BURLINGTON 

3.17 

.37 

.46 

.02 

2.16 

.05 

.02 

.09 

CANTON 

1.10 

T 

.01 

.07 

.30 

.41 

.31 

CHATSWORTH 

6.39 

4.43 

.43 

.30  1.23 

.12 

.06 

FORTESCUE 

1.90 

.30 

.62 

.'5 

.11 

.11 

FREEHOLD 

5.03 

.03 

.14 

.06 

.01  2.38 

..25 

.12 

T 

T 

GLASSBORO 

3.02 

1.19 

T    1.40 

.12 

.28 

.03 

HAMMONTON  2  NNE 

5.69 

.07 

2.3  5 

1.03 

1.58 

.02 

.49 

.13 

HIGHTSTOWN  I  N 

3.17 

.02 

.31 

,02 

.02 

T    2.28 

.02 

.26 

.06 

.14 

T 

T 

T 

INDIAN  MILLS  2  W 

5.27 

3.33 

T 

T 

.17  1.32 

T 

.10 

.04 

T 

.09 

MAYS  LANDING  1  W 

2.92 

.13 

T 

.96 

.40 

1.36 

T 

T 

.04 

.01 

MILLVlLLE 

1.61 

.46 

.39   .61 

.07 

.08 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

1.93 

T 

•  46 

T 

.39   .64 

409 

T          T 

.23 

MOORESTOWN 

3.66 

.13 

.40 

,20 

.01 

.04 

.35 

2.43 

T 

.30 

T 

T 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

2.40 

.20 

T 

.04  1.62 

,05 

.22 

.23 

T 

T     T     ,01 

.03 

T 

NEW  MONMOUTH 

■ 

.03 

,01 

.09 

.06 

1.96 

.04 

m 

.02 

.19 

PEMBERTON  3  E 

5.17 

.37 

2.23 

.02 

2.33 

.17 

.03 

.02 

T 

PENNSAUKEN 

2,64 

.17 

.38 

.03 

. 

1.95 

.11 

T    . 

PRINCETON  WATER  WORKS 

3.32 

T 

.32 

T     .02 

2.07 

.33 

.58 

T     T     .20 

T 

SEABROOK  FARMS 

1.60 

.04 

.32 

.01 

.90 

.42 

T 

T 

•  11 

SHILOH 

.64 

.01 

.02 

.02 

,64 

.01 

T          .02 

.11 

.01 

TOMS  RIVER 

4.33 

•  70 

1.26 

,72  1.40 

.05 

.30 

.02 

.06 

TRENTON  WB  CITY          R 

9.64 

.15 

.39 

.02 

T   2.95 

.04 

2.50 

.05 

T 

T 

TUCKERTON 

WOODSTOWN 

2.72 

T 

.13 

.03 

.16  i.to 

T 

.03 

T 

.01 

.38 

.14 

T 

.06  , 

•     A     « 

COASTAL             03 

ATLANTIC  CITY            R 

4.92 

1.80 

2.03 

.13 

.03 

.53 

,99 

BELMAR  2  SW 

CAPE  MAY  3  W 

6.00 

.04 

.01 

.-2 

.03 

.66 

3.22 

.02 

•  TT 

.34 

.44   .03 

T 

LONG  BRANCH               R 

4.34 

.06 

.20 

.03 

T    2.17 

I 

.64 

1.21 

.01 

T 

T 

• 

s  following  Station     Ind«i 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


■  i»n.  i     i' 


August 

m   .1.  i  ,:  1  ,. 

Oclobot 

NoviMnbi'i 

1 .!<•'' 

January 

Maich 

April 

May 

Junii 

Total 

NiiKlMl  RN  01 

BELVIOERE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.7 

7 

12.9 
24 

i.e 
a 

8.0 
3 

1.0 
1 

28.4 
43 

BERNARDSVlLLf  2  E 

VNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 
5 

10.3 
23 

3.0 
8 

4.0 
3 

1.0 

1 

20.3 

40 

BLACKWELLS  MILLS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

BOONTON  1  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

3.5 
2 

- 

- 

6.0 
3 

BOUND  BROOK  2  W 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

2.0 

9.9 

19 

1.4 
1 

3.9 

3 

- 

- 

BRANCHVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.5 

11.0 
27 

3.0 
8 

10.5 
6 

2.0 
1 

30.0 

CANISTEAR  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

5.5 
9 

11.5 
27 

2.5 

12 

9.0 
9 

1.0 
1 

29.5 

58 

CANOE  BROOK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.0 
10 

16.0 
23 

2.5 

9 

4.0 
2 

1.5 

28.0 
44 

CEDAR  GROVE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.0 
10 

11.0 
21 

1.0 

7 

- 

- 

" 

CHARLOTTEBURG 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

9.5 
11 

15.2 
26 

3.0 
10 

11.2 
4 

2.0 

1 

40.9 
52 

CLINTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.5 

7.2 

- 

- 

ELIZABETH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.5 

4 

22 

2.4 
6 

2.0 

T 

32 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5.5 

2.5 

8.0 
3 

" 

FLEM1NGT0N  1  NE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

3.0 
5 

18.8 
24 

2.3 
9 

8.5 

3 

2.0 

1 

34.6 

42 

GREENWOOD  LAKE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

6.6 
12 

12.5 
28 

2.8 
10 

6.0 
3 

1.0 

1 

28.9 

54 

HIGH  POINT  PARK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6.0 
11 

29 

2.5 

11 

12.0 
11 

1.5 
2 

64 

JERSEY  CITY 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

" 

" 

- 

LAMBERTVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

3.5 
2 

8.5 
20 

3.0 
2 

7.0 
3 

2.0 

24.0 
27 

LAYTON  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

3.6 
10 

10.5 
29 

1.6 
11 

8.1 
6 

2.1 
1 

26.1 
57 

LITTLE  FALLS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5.0 
9 

13.7 
24 

2.4 
9 

4.3 
4 

1.0 

1 

26.4 
47 

LONG  VALLEY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.5 

e 

- 

- 

- 

- 

- 

MAHWAH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

7.5 

" 

" 

- 

2.0 
1 

- 

MANVILLE 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

2.0 

16.0 

1.0 

1 

- 

3.1 

1 

" 

MIDLAND  PARK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

7.0 

" 

7.0 
3 

3.0 

- 

MILTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

" 

- 

" 

- 

MORRIS  PLAINS  1  W 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

5.7 
11 

12.5 
23 

3.1 

10 

5.5 

5 

2.0 
1 

28.8 
50 

NEWARK  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.9 

4 

16.1 
20 

1.8 

7 

4.6 
2 

.7 
1 

27.1 
34 

NEW  MILFORD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

" 

" 

" 

" 

" 

NEWTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.5 
9 

12.5 
25 

3.0 
8 

6.0 
3 

2.5 
1 

28.5 
46 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

8.6 
12 

12.3 
27 

4.1 
12 

9.1 
8 

3.0 
1 

37.1 
60 

OLDWICK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.5 

" 

I 

- 

- 

" 

PATERSON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.5 
1 

11.4 

1.8 

4.4 

•  4 

22.5 

PHILLIPSBURG 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

8.0 

7 

T 

3.0 

11.0 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

I 

" 

- 

5.2 
2 

1.6 

- 

PLAINFIELD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

4.0 

* 

16.5 
22 

2.8 
9 

6.4 

2.1 

31.8 

RAHWAY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5 

12.2 
19 

2.7 
5 

4.4 
3 

1.2 

24.9 

32 

RINGWOOD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.0 
6 

11.0 
29 

1.3 

9 

2.0 
1 

T 

18.3 
45 

SOMERVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.0 

12.1 

1.3 

7.0 

1.0 

25.4 

3ee  referent 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1964  -  1965 


NEW  JERSEY 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

SPLIT  ROCK  POND 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

- 

- 

- 

- 

- 

SUSSEX 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5.0 

- 

- 

- 

- 

- 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.6 
8 

13.0 
24 

1.5 

7 

3.8 
4 

1.5 
1 

23.4 
44 

WERTSVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

" 

- 

- 

" 

" 

" 

WEST  WHARTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

" 

11.8 
21 

" 

4.5 
3 

2.0 
1 

: 

WOODCLIFF  LAKE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

: 

- 

: 

: 

SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  We  AP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1.0 
1 

8.2 
9 

3.3 

4 

2.8 

1 

3.2 

1 

18.5 
16 

AUDUBON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

1.5 

1 

19.0 
19 

1.0 
1 

7.0 
2 

1.0 

29.5 
23 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

- 

" 

- 

" 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 

10.5 
11 

4.2 

3.8 
2 

2.0 

22.5 

BURLINGTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.2 

1 

- 

" 

- 

" 

CANTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

" 

- 

- 

- 

- 

CHATSWORTH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

" 

- 

" 

- 

" 

FORTESCUE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

7.0 

" 

- 

" 

FREEHOLD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

3.2 

4 

20.0 
22 

3.1 

7 

7.4 
2 

3.0 

36.7 
35 

GLASSBORO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

; 

- 

- 

T 

~ 

HAMMONTON  2  NNE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  60 

- 

9.5 

- 

- 

: 

HIGHTSTOWN  1  N 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

3.1 
4 

16.9 
22 

2.9 

6 

6.2 
3 

3.0 

32.1 

35 

INDIAN  MILLS  2  W 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1.3 

14.9 

15 

3.2 

8.1 
3 

2.5 

30.0 
18 

MAYS  LANDING 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

1 

10.1 
13 

3.6 

8 

1.3 

1 

3.0 
1 

19.0 
24 

MILLVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

2.0 

1 

8.3 

' 

- 

- 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

8.0 
13 

1.4 
2 

3.0 
1 

T 

12.4 
16 

MOORESTOWN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 
2 

15.0 
17 

3.5 
4 

9.0 
3 

2.0 

1 

31.5 

27 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.5 

19.0 

2.5 

7.0 
4 

2.0 

34.0 

NEW  MONMOUTH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

2.0 
1 

- 

- 

7.0 
3 

1.0 

1 

~ 

PEMBERTON  3  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

2.0 
1 

15.0 
16 

1.5 

7.0 
2 

2.0 

27.5 

PENNSAUKEN 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

1.0 
1 

13.0 
17 

1.7 

1 

5.1 
2 

2.0 
1 

22.6 
22 

PRINCETON  WATER  WORKS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

- 

" 

" 

1 

' 

1 

SEABROOK  FARMS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

* 

" 

1 

T 

: 

SHILOH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

Z 

" 

" 

: 

TOMS  RIVER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 

6.5 

2.9 

5.3 

2.0 

18.7 

TRENTON  WB  CITY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.1 

2.4 

3 

15.0 
16 

3.1 
2 

8.0 
3 

2.5 
1 

31.1 
25 

TUCKERTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

" 

- 

Z 

- 

1.9 
1 

.3 

1 

WOODSTOWN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 
1 

10.3 
13 

1.3 

6.0 
3 

1.5 

20.1 
17 

COASTAL  03 

ATLANTIC  CITY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

BELMAR  2  SW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.0 

" 

" 

: 

1 

CAPE  MAY  3  W 
LONG  BRANCH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

3.0 
3 

26.5 
22 

5.2 
5 

8.5 
3 

T 
2.0 

45.2 

33 

notes  following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


111  W      i 


Station 


Day  of  Month 


10      11       12      13       14      IS      16       17      16      19      20      21       22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


NOKlhtRN 


01 


8ELVIDERE 

BCONTCN    1    SE 

CANOE    BROOK 

CHARLCTTtBURG 

ELlZABtTH 

ESSEX  fELLS  SERV  BlDG 

FLtMINGTON  1  NE 

HlbM  POINT  PARK 

JERSEY  CITY 

LAMBERTVILLE 

LAYTON  2 

LITTLE  FALLS 

LONG  VALLEY 

WORRIS  PLAINS  1  w 

NEWARK  »tf  AIRPORT 

NEWTON 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

PLAINF1ELO 

SOMERVlLLE 

SUSSEX 


MAX 
M1N 


NUN 


MAX 

M1N 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


ATLANTIC    CITY    WB    AP 

AUDUBON 

BELLEPLA1N  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSwORTH 

FREEHOLD 

GLASS80R0 

HAMMONTON  2  NNE 

HIGHT5T0WN  1  N 

INDIAN  MILLS  2  W 

MILLVILLt 

MILLVILLt  FAA  AIRPORT 

MCORF.  STOWN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


86   86   86 


81   RT 
56   56 


82   86 
58   57 


85   90 
58   57 


53  45  55 

?2  60  78 

47  5*  54 

A3  75  82 

60  63  65 

85  86  8-. 

55  49  62 

73  80  81 

48  45  53 

78  87  85 

55  53  62 

75  82  81 

58  48  56 

85  83  86 

61  60  64 

74  83  84 
51  45  48 

85  83  86 

61  58  63 

83  R5  86 

54  49  62 

87  84  87 

59  50  62 


80   78   83 


85   84 
61   53 


83   80   81 


85  84  87 

60  55  62 

83  80  84 

57  45  54 

83  82  86 

55  52  59 

78  83  84 

60  52  60 

78  84  88 

59  51  63 

83  84  85 

56  50  59 

83  80  85 

57  45  59 

80  84  80 
59  52  61 

81  80  83 
59  50  65 


82   82 
60   54 


55   56   61 


91   83 
62   62 


85   89 
63   59 


87   93   81 


79 

85 

73 

53 

57 

55 

88 

76 

83 

64 

68 

66 

91 

90 

85 

58 

61 

62 

Bl 

85 

76 

55 

55 

57 

87 

91 

83 

A0 

61 

62 

60  56  60 

90  82  86 

65  67  67 

83  88  78 

50  54  56 

87  90  83 

62  64  65 

89  90  83 

56  60  60 


93   84 
59   60 


92   79 
58   59 


85   76 
62   66 


92   83 
62   65 


88   85   85 
59   61   65 


92 

90 

65 

66 

90 

84 

59 

57 

90 

80 

60   64   63 


86   91   85 
61   65   65 


88   91 
63   66 


90   79   85 
58   61   63 


83   90 
63   64 


87   80 
65   65 


90   76   85 
59   62   61 


61   62   58 


79   85 
52   60 


77   86 
60   59 


80   75   86 


82   92 
59   59 


76   65 
55   64 


89   84 
65   69 


90   93 
69   62 


78   85 
53   57 


79   92 
67   64 


80   89 
61   59 


91   90 
70   71 


79   90 
68   68 


91   93 
68   63 


75   91 
55   70 


80   89 
56   56 


85   90 
61   69 


83   89 
55   68 


84   78   86 
59   66   70 


85   80 
59   65 


55   68   64 


87  82  66 

61  62  54 

89  84  67 
66  63  54 

94  69  66 

70  61  56 

87  85  67 

64  61  52 

88  82  84 

65  62  52 

90  85  65 

71  62  55 

95  89  66 
68  64  53 

86  83  68 


90   86 
76   62 


88   85   68 


80 

84 

89 

54 

56 

61 

83 

84 

90 

53 

61 

71 

83 

86 

94 

56 

66 

67 

0! 

85 

90 

54   61   67 


86   94   90 
52   71   72 


85   93 
60   68 


68   95 
60   68 


49  61  62 

78  92  84 

64  71  64 

86  93  90 


92   89 
73   62 


88   85 
62   62 


91   86   67 
67   63   54 


88   76 
75   63 


90   86   68 
69   60   49 


92   88 
74   64 


93   88 
75   63 


87   85 
73   61 


86   95 
57   65 


89   96 
70   70 


84   90 
55   65 


95   90 
72   73 


63   64 
87   95 


64   67 
95   89 


89   84 
74   61 


89   85 
63   61 


83   87   93 
50   58   64 


75   75   75 

63   62   64   70   73 


85   92   87 
62   70   71 


82   75 
65   62 


85   85 
63   61 


80   77 
65   61 


82   81 
60   59 


86   70 
70   62 


91   87   70 
73   69   62 


85   82 
61   58 


78   77 
62   58 


90   75 
69   63 


75   79 
66   65 


75   82 
62   59 


78   90 
66   68 


93   90 
72   75 


79   90   87 
57   68   72 


58   69   71 


62   65   72 


79   83 
63   67 


91   86 
70   73 


80   90   86 
57   68   71 


78   81   89 
63   67   72 


88   84 
70   73 


83   91   85 
59   70   68 


89   90 
59   66 


86   62   89 


89   89   92 


90   93 
59   68 


92 
63 

B6 


52   57   67 


87   89   90 
49   57   62 


89   94 
66   66 


69   86   83 


87   88 
56   63 


82   83   87 


88   90 
63   68 


84   88 
65   65 


88   91 
65   65 


60  62  67 

85  86  90 

63  67  70 

85  88  93 
62  66  71 

87  88  88 
56  63  63 

86  89  90 

58  64  70 

86  86  86 

67  66  71 

86  85  87 

62  67  68 

88  90  90 

59  65  69 


B2   81   84   91   90   86   67 
61   58   58   70   72   62   62 
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49   48 
80   79 


77  77  77 

58  51  45 

82  81  87 

54  51  55 

80  60  80 

58  52  50 

89  83  80 


58   53   50 

78   77   76 
54   44   42 


75   78 
54   51 


81   84 
58   56 


80   82 
56   49 


84   84 
57   58 


80   81 
53   52 


76   80 
53   49 


82   78 
57   54 


83   79 
54   53 


78   81 
51   51 


62   50   49 


83   80 
58   55 


78   81 
59   54 


80   84 
54   52 


79   80 
55   53 


75   77   85 


87   91 
66   66 


83   90 
69   69 


59   67   67 


87   91 
63   64 


80  82  89 

53  65  70 

83  87  92 

55  66  69 

80  84  92 

50  62  68 

83  86  92 

5  8  66  6  7 

77  83  90 

51  60  64 

79  81  91 
55  64  65 

81  81  85 
55  64  68 

81  83  88 

57  64  67 

80  85  90 
55  65  66 


79   84 
50   63 


82   80   84 
56   64   69 


82   84 
58   66 


80   83   88 
57   62   65 


88   87 
62   61 


88   86 
69   60 


92   88 
64   62 


87   85 
65   58 


92   90   87 


90   90 
65   73 


93   91 
63   61 


91   86 
58   58 


89   76 
72   66 


90   88 
64   63 


89   86 
57   56 


93   91 
70   64 


86   86 
65   60 


90   69 
68   61 


89   80 
73   69 


90   88 
63   58 


94   90 
70   69 


92   91 
62   62 


90   80 
67   64 


89   85 
67   64 


90   86 
57   56 


97   86 
78   67 


95   92 
78   64 


94   89 
75   71 


95   91 
67   73 


94   94 
73   67 


93   89 
74   66 


94   94 
74   71 


93   93 
67   70 


93   88 
76   66 


93   89 
77   65 


92   95   90 


94   89 
79   69 


91   90 
79   72 


91   90 
76   70 


82   60 
52   52 


83   81 
51   54 


86   63 
53   56 


81   80 
50   53 


84   84 
59   59 


85   81 
52   56 


88   83 
52   56 


78   75 
46   52 


80   78 
61   63 


85   83 
54   57 


80   77 
46   49 


86   86 
56   57 


81   73 
51   54 


85   82 
53   58 


64   81 
64   65 


64   79 
46   52 


68   83 
58   60 


86   85 
53   59 


84   81 
56   60 


84   81 
55   61 


81   80 
46   52 


86   83 
55   57 


61   59   56 


82   80 
58   60 


90   86   84   86 

61   65   61   64 


80   82 
56   60 


82   84 
62   65 


79   81 
59   60 


84   65 
59   62 


80   83 
58   57 


65   63   59   62 


86 

80 

83 

B2 

»>5 

63 

59 

6* 

19 

85 

83 

86 

59 

60 

58 

62 

B^ 

82 

80 

62 

60 

60 

62 

61 

Continued 

D/ 

LIL 

Y 

TE 

Ml 

>E1 

*A 

ru 

RE 

:s 

NEW   JERSEY 
JULY    1965 

Station 

Day  of  Month 

0 

9 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

a 

12 

13 

14 

15 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 

> 
< 

NEW    MONMOUTH 

MAX 

MIN 

89 
59 

81 
50 

85 
50 

85 
57 

83 
57 

82 

61 

83 
51 

88 
65 

88 
61 

88 
69 

80 
58 

78 
57 

80 
53 

90 
66 

90 
70 

86 
57 

87 
61 

83 
63 

79 
59 

78 
57 

78 
51 

79 

56 

81 
62 

89 
64 

91 

72 

90 
62 

81 
62 

82 
57 

79 
57 

76 
55 

78 
58 

83.5 
59.3 

PEMBERTON    3    E 

MAX 
MTN 

82 
56 

81 
46 

85 
59 

89 
58 

7e 

63 

85 
63 

84 
56 

88 
68 

89 
63 

86 
73 

82 
62 

84 
58 

83 
57 

93 
68 

89 
71 

87 

56 

90 
64 

88 

70 

83 
61 

82 
52 

S3 
48 

81 
52 

85 
63 

91 
65 

93 
76 

89 
65 

84 
61 

88 

57 

84 
55 

92 
64 

83 
59 

85.5 

61.0 

SEABROOK    FARMS 

MAX 

MIN 

82 
59 

81 
51 

85 
63 

89 
60 

85 
66 

65 

79 
62 

88 

68 

91 

70 

85 
76 

85 
71 

77 
64 

83 
64 

89 
67 

85 
73 

86 

67 

87 
67 

89 
72 

82 

64 

79 
59 

82 
54 

82 

58 

85 
67 

91 
70 

94 
74 

90 
71 

85 
67 

87 

62 

82 
62 

S3 
60 

85 
63 

85.1 

65,0 

SHILOH 

MAX 
MTN 

87 
55 

80 
50 

85 
62 

91 
62 

84 
65 

86 
63 

86 
58 

90 
68 

90 
69 

86 
72 

85 
64 

77 
62 

81 
62 

89 
68 

88 

71 

89 
63 

89 
69 

86 

70 

84 
62 

81 
58 

82 
53 

81 
58 

83 
65 

91 
68 

95 
75 

90 
69 

88 
65 

67 
62 

85 

60 

85 

57 

84 
61 

86.0 
63,4 

TOMS    RIVER 

MAX 
MIN 

79 

57 

78 
46 

84 
51 

82 

60 

78 
53 

81 
65 

78 
53 

87 
66 

89 
64 

87 
63 

75 
47 

76 
55 

76 
57 

90 
69 

84 
65 

80 
60 

84 
65 

81 
69 

80 
63 

75 
53 

76 
49 

81 
51 

81 

64 

87 
65 

92 

76 

87 
66 

83 

63 

84 

57 

82 
60 

80 
57 

80 
54 

81.8 
59.5 

TRENTON    WB    CITY 

MAX 
MIN 

8* 

60 

80 
60 

83 
62 

87 
65 

77 
66 

84 
66 

78 
61 

88 
70 

90 
70 

84 

75 

76 
61 

83 

61 

83 
62 

91 
71 

87 
73 

87 
65 

88 
63 

89 
68 

81 

64 

78 
59 

82 

58 

78 
62 

83 
66 

90 

69 

92 

77 

88 
71 

82 
69 

86 
66 

83 

63 

78 
61 

82 

64 

84.0 
65,4 

TUCKERTON 

MAX 
MTN 

WOODSTOWN 

*          •          ft 

MAX 

MTN 

85 
60 

82 
49 

87 
62 

92 
59 

87 
65 

86 
62 

84 
60 

90 
70 

92 
68 

88 
77 

80 
65 

79 
62 

83 
63 

92 

68 

88 
73 

88 

65 

90 
65 

90 
70 

84 

63 

80 
57 

83 
51 

83 

54 

86 
66 

93 

68 

94 
79 

90 
71 

87 
65 

87 

61 

83 
57 

84 
58 

83 
63 

96,5 
63.7 

COASTAL                                  03 

ATLANTIC    CITY 

MAX 
MIN 

77 
62 

76 
60 

73 
68 

82 
67 

73 
69 

80 
68 

74 
68 

83 
70 

81 
73 

83 

71 

77 
66 

75 
65 

76 

7  0 

79 
71 

88 
72 

80 
70 

76 
70 

79 
70 

79 

68 

73 
61 

76 
62 

75 
64 

76 
70 

78 
71 

83 
73 

83 
71 

79 

68 

80 
64 

74 
66 

78 
64 

80 
66 

78.3 
67,7 

CAPE    MAY    3    W 

MAX 
MIN 

82 
65 

80 
58 

80 
65 

85 
68 

80 
67 

81 
68 

79 
65 

87 
69 

87 
69 

86 
71 

87 
53 

75 

64 

77 
6  9 

85 
63 

83 
71 

84 
69 

85 
69 

82 
66 

79 

6  7 

82 

61 

81 
60 

79 
64 

78 
67 

82 
69 

93 

74 

87 
71 

83 
66 

86 
65 

82 
64 

82 
63 

82.6 
66,1 

L0N6    BRANCH 

MAX 
MIN 

Bl 

60 

77 
55 

83 
64 

85 
62 

77 
62 

81 
66 

74 
57 

86 
69 

85 
67 

87 
74 

74 
62 

79 
61 

81 
59 

93 

71 

86 
68 

82 
65 

86 

65 

78 
65 

80 
64 

76 
61 

78 
55 

60 
59 

78 
66 

84 
68 

93 
75 

89 
68 

78 
67 

83 

62 

81 
64 

78 
64 

79 
65 

81.7 
64.2 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wir 
(Speed   - 

d 

m.p.h. 

) 

Relative    humidity   averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

"°        0 

0:2  2 
O    0    « 

C4     Q.   « 

® 

Station 

+j  a 
a  o 

*»  +j 

3   O 

a  a 

c 
« -a 

3  a 
Vi  m 

9 

0 
> 
< 

£  i 

0 

1    1 

ffl  "o   S 

5     J 

JO 

1 

O  ♦; 

£  ® 
a* 

EASTERN   STANDARD   TIME 
1    AM      7    AM        1    PM        7    PM 

0 
o 
■ 

01 

o 

3 

Ol 

A 

Ol 
Ol 

A 

in 

o> 

Ol 

I 

CM     S 

5 
o 

«  I  • 

ATLANTIC    CITY    WB    AIRPORT 

20 

4.2 

9.7 

29++ 

31 

10 

90 

84 

55 

75 

3 

4 

i 

1 

1 

0 

10 

59 

6.2 

ATLANTIC    CITY    ST    MARINA 

- 

- 

- 

48++ 

w 

28 

- 

- 

- 

- 

0 

1 

2 

1 

1 

1 

6 

- 

- 

NEWARK    WB    AIRPORT 

21 

2.3 

8.6 

39++ 

20 

17 

67 

62 

47 

53 

3 

5 

4 

1 

0 

0 

13 

- 

5.4 

TRENTON    WB    CITY 

- 

- 

- 

33 

swf 

17 

- 

- 

" 

- 

3 

3 

2 

0 

0 

2 

10 

62 

6.0 

t      TO    B    COMPASS    POINTS    ONLY 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    68    - 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Nl   *      1 


Sutton 

August 

..  rl.  luh, 

October 

N  \  ■  

I  >.  ,  nil-' 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

N.nm.i  1  . 

July  June 

•   •   • 

NORTHERN                01 

BELVIDERE 

5 

54 

113 

489 

620 

1052 

1264 

1026 

921 

600 

137 

94 

6375 

5466 

800NTON  1  SE 

2 

34 

115 

446 

595 

1050 

1231 

1038 

863 

557 

126 

79 

6156 

5666 

CANOE  BROOK 

1 

23 

B9 

434 

597 

1018 

1235 

1009 

870 

554 

114 

59 

6003 

5647 

CHARLOTTEBURG 

6 

44 

118 

481 

622 

1088 

1277 

1072 

954 

596 

136 

96 

6494 

6063 

ELIZABETH 

0 

2 

38 

308 

510 

883 

1141 

874 

791 

450 

52 

26 

5077 

..  986 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

2 

22 

99 

445 

557 

1053 

1256 

1046 

885 

559 

106 

63 

6093 

FLEM1NGT0N  1  NE 

3 

17 

91 

472 

623 

1021 

1258 

1020 

861 

564 

115 

64 

6129 

5254 

HIGH  POINT  PAKk 

21 

158 

510 

649 

1154 

1407 

1198 

1060 

689 

172 

123 

JERSEY  CITY 

2 

0 

64 

304 

479 

896 

1115 

903 

768 

475 

84 

36 

5128 

5116 

LAMBERTVILLE 

1 

14 

51 

397 

556 

919 

1160 

898 

818 

489 

53 

32 

5366 

5246 

LAYTON  2 

13 

53 

156 

529 

699 

1138 

1346 

1118 

970 

630 

150 

107 

6909 

LITTLE  FALLS 

0 

8 

63 

364 

517 

952 

1149 

951 

810 

495 

74 

40 

542  3 

5337 

LONG  VALLEY 

3 

53 

114 

490 

641 

1052 

1246 

1086 

MORRIS  PLAINS  1  W 

3 

38 

106 

474 

611 

1054 

1251 

1030 

906 

574 

131 

85 

6263 

NEWARK  WB  AIRPORT 

1 

0 

40 

278 

461 

895 

1133 

905 

799 

442 

55 

17 

5026 

4859 

NEWTON 

4 

58 

134 

532 

679 

1097 

1317 

1073 

931 

598 

131 

100 

6654 

6163 

PATERSON 

3 

3 

58 

319 

479 

943 

1135 

936 

806 

495 

60 

29 

5266 

5203 

PHILLIPSBURG 

0 

12 

51 

359 

539 

938 

1159 

886 

811 

469 

49 

36 

5313 

5457 

PLAINFIELD 

2 

14 

66 

380 

543 

935 

1180 

915 

812 

490 

63 

33 

5433 

5219 

SOMERVILLE 

2 

14 

56 

401 

586 

951 

1196 

925 

847 

494 

65 

35 

5572 

5357 

SUSSEX 

8 

35 

130 

494 

640 

1122 

1322 

1050 

928 

604 

125 

5984 

SOUTHERN                02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

0 

1 

42 

351 

532 

869 

1152 

890 

838 

485 

109 

77 

5346 

4812 

AUDUBON 

0 

0 

35 

317 

473 

824 

1090 

829 

763 

423 

51 

20 

4825 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

0 

16 

53 

381 

528 

801 

1065 

846 

779 

463 

71 

59 

5062 

BURLINGTON 

0 

5 

38 

312 

450 

831 

1065 

820 

44 

13 

4663 

CHATSWORTH 

1 

23 

62 

383 

555 

846 

1132 

867 

822 

515 

63 

52 

5321 

FREEHOLD 

0 

10 

55 

349 

508 

876 

1158 

902 

831 

503 

67 

32 

5291 

5103 

GLASS80RO 

4 

8 

58 

361 

496 

849 

1097 

902 

810 

495 

73 

37 

5190 

HAMMONTON  2  NNE 

1 

9 

56 

348 

484 

876 

1099 

879 

785 

482 

61 

38 

5118 

4724 

HIGHTSTOWN  1  N 

0 

16 

68 

389 

538 

894 

1157 

895 

830 

492 

83 

47 

5409 

5163 

INDIAN  MILLS  2  W 

0 

29 

76 

422 

565 

874 

1137 

879 

833 

511 

88 

59 

5473 

5035 

MILLVILLE 

0 

8 

59 

371 

484 

879 

1073 

882 

783 

493 

74 

34 

5140 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

0 

9 

49 

371 

515 

833 

1096 

852 

811 

478 

74 

37 

5125 

MOORESTOWN 

1 

9 

68 

379 

527 

868 

1130 

889 

812 

483 

78 

32 

5276 

5070 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

1 

6 

48 

338 

49  3 

892 

1134 

879 

814 

466 

54 

32 

5157 

5138 

NEW  MONMOUTH 

1 

16 

65 

381 

910 

1160 

921 

849 

501 

101 

49 

PEMBERTON  3  E 

1 

22 

57 

385 

532 

851 

1130 

867 

802 

500 

76 

51 

5274 

4635 

SEABROOK  FARMS 

0 

5 

51 

363 

507 

871 

1053 

852 

809 

481 

63 

32 

5087 

SHILOH 

0 

8 

44 

338 

483 

826 

1078 

843 

787 

469 

57 

30 

4963 

4729 

TOMS  RIVER 

0 

19 

73 

375 

538 

842 

1132 

887 

835 

520 

111 

83 

5415 

TRENTON  WB  CITY 

1 

4 

59 

341 

474 

867 

1113 

882 

806 

461 

65 

30 

5103 

4980 

TUCKERTON 

774 

94 

22 

WOODSTOWN 

0 

6 

41 

359 

518 

812 

1068 

832 

774 

448 

40 

25 

4943 

COASTAL                 03 

ATLANTIC  CITY 

0 

0 

17 

272 

426 

785 

1022 

851 

778 

492 

126 

38 

4807 

4684 

CAPE  MAY  3  W 

0 

0 

16 

243 

371 

717 

959 

793 

739 

455 

63 

27 

4383 

LONG  BRANCH 

1 

6 

64 

345 

521 

881 

1121 

906 

833 

521 

129 

35 

5363 

5162 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
JULY  1965 


Day  of  month 

« 

Station 

« 

and  Depth 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

RUTGERS  MICRO  MET  STA 

PLOT  *  1 

1  INCH 

MAX 

81 

79 

77 

81 

73 

83 

78 

81 

81 

77 

73 

79 

80 

80 

80 

80 

79 

78 

80 

80 

80 

74 

77 

78 

82 

82 

75 

78 

80 

76 

77 

78.5 

MIN 

63 

62 

bl 

66 

68 

66 

65 

69 

69 

12 

70 

67 

67 

71 

71 

69 

70 

71 

68 

66 

66 

66 

68 

69 

73 

71 

70 

67 

67 

68 

68 

66.6 

2  INCHES 

MAX 

80 

78 

75 

79 

72 

80 

77 

80 

80 

76 

73 

80 

78 

79 

79 

79 

78 

77 

79 

78 

78 

73 

76 

77 

80 

80 

74 

77 

79 

75 

76 

77.3 

MIN 

62 

63 

67 

66 

68 

6  7 

65 

69 

69 

72 

69 

66 

67 

72 

71 

69 

70 

71 

68 

66 

66 

67 

6  8 

69 

73 

71 

70 

68 

67 

68 

68 

68.7 

*  INCHES 

MAX 

76 

76 

73 

76 

71 

77 

74 

77 

77 

75 

73 

75 

76 

78 

77 

77 

75 

75 

76 

76 

76 

72 

74 

75 

78 

78 

73 

75 

77 

74 

75 

75.4 

MIN 

64 

63 

68 

67 

68 

67 

67 

69 

70 

72 

69 

66 

67 

72 

72 

70 

71 

72 

69 

68 

67 

68 

6  6 

70 

72 

72 

71 

69 

69 

69 

69 

69.6 

8  INCHES 

MAX 

72 

72 

70 

73 

70 

72 

71 

73 

73 

73 

72 

71 

73 

74 

74 

74 

72 

72 

73 

73 

72 

71 

72 

73 

75 

75 

74 

73 

73 

7? 

71 

72.9 

MIN 

67 

65 

68 

68 

69 

67 

68 

69 

70 

71 

68 

67 

68 

71 

72 

71 

71 

71 

70 

69 

68 

69 

69 

70 

72 

70 

71 

69 

70 

70 

70 

70.0 

16  INCHES 

MAX 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

66 

69 

69 

69 

68 

69 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

69 

69 

69 

70 

71 

71 

70 

70 

70 

70 

69.9 

MIN 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

67 

68 

68 

68 

67 

68 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

68 

68 

6B 

69 

69 

70 

70 

68 

69 

69 

69 

68.9 

32  INCHES 

MAX 

63 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

65 

65 

66 

65 

65 

66 

66 

66 

66 

66 

b7 

66 

66 

66 

66 

66 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

66.4 

MIN 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

64 

64 

64 

64 

65 

65 

65 

65 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

6  7 

66 

67 

67 

66.2 

PLOT  «  2 

1  INCH 

MAX 

101 

102 

89 

100 

83 

100 

96 

100 

103 

90 

75 

85 

92 

98 

93 

102 

96 

88 

86 

93 

96 

87 

9  5 

92 

91 

90 

83 

98 

101 

90 

9? 

92.5 

MIN 

60 

60 

66 

63 

66 

64 

63 

69 

70 

75 

68 

64 

60 

71 

68 

65 

68 

68 

63 

58 

58 

61 

66 

67 

74 

69 

69 

62 

63 

65 

66 

65.1 

2  INCHES 

MAX 

98 

99 

88 

97 

82 

98 

93 

97 

100 

88 

76 

83 

89 

96 

90 

98 

94 

85 

84 

90 

93 

84 

91 

89 

94 

97 

82 

94 

9B 

88 

9C 

90.7 

MIN 

61 

61 

67 

64 

68 

64 

63 

70 

70 

75 

69 

65 

61 

71 

70 

66 

69 

68 

64 

59 

60 

62 

66 

68 

74 

70 

70 

63 

64 

66 

67 

66.0 

4  INCHES 

MAX 

92 

94 

85 

92 

79 

93 

89 

93 

95 

85 

76 

81 

85 

91 

87 

93 

89 

81 

82 

85 

88 

80 

86 

85 

90 

93 

80 

B9 

93 

84 

86 

86.4 

MIN 

61 

64 

69 

66 

69 

66 

66 

71 

72 

76 

71 

66 

63 

71 

72 

67 

70 

70 

66 

61 

62 

64 

67 

69 

74 

71 

71 

67 

66 

68 

68 

67.6 

8  INCHES 

MAX 

80 

81 

77 

82 

75 

82 

80 

84 

85 

80 

78 

75 

77 

82 

80 

83 

79 

77 

76 

77 

77 

74 

78 

78 

82 

84 

79 

80 

HI 

79 

80 

79.0 

MIN 

65 

68 

62 

69 

72 

68 

70 

72 

74 

77 

70 

66 

67 

72 

74 

70 

73 

70 

69 

66 

66 

68 

69 

71 

74 

74 

74 

70 

70 

72 

71 

70.4 

MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24  HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

KENTUCKY  BLUEGRASS. 


PLOT  *1  -  SLOPE  OF  GROUND  1   FLAT.   SOIL  TYPE ■   LOAM.   GROUND  COVERi 
CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK  POTENTIOMETER. 

PLOT  #2  -  SLOPE  OF  GROUND,   FLAT.   SOIL  TYPE t   LOAM.   GROUND  COVER, 
CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


INSTRUMENTATION,   COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES 
INSTRUMENTATION,   BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER- 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day 

Oi  Month 

■a.,  a 

Station 

■2°£ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

«   •    « 
NORTHERN           01 

CANOE  BROOK 

EVAP 

.15 

.29 

.29 

.16 

.17 

.18 

.25 

.17 

.20 

.26 

.33 

. 

.20 

.23 

.19 

.29 

.38 

.14 

.08 

.30 

.20 

.26 

.10 

.10 

.12 

.20 

.25 

.10 

.19 

.19 

.01 

6.  228 

WIND 

11 

?n 

47 

27 

11 

12 

27 

5? 

14 

12 

2* 

8 

24 

14 

10 

11 

19 

27 

33 

12 

9 

25 

22 

21 

15 

15 

19 

10 

16 

14 

21 

694 

MAX 

75 

7? 

7? 

76 

75 

71 

T3 

82 

63 

94 

99 

75 

90 

85 

97 

77 

79 

72 

76 

74 

74 

74 

78 

69 

86 

84 

94 

TO 

84 

75 

77 

60.4 

MIN 

53 

52 

53 

55 

53 

55 

50 

59 

60 

73 

66 

52 

64 

62 

74 

54 

55 

66 

55 

50 

50 

52 

55 

59 

60 

61 

69 

53 

64 

53 

54 

57.9 

SOUTHERN           02 

PEMBEBTON  3  E 

EVAP 

•  24 

.32 

.17 

.24 

.35 

.22 

.15 

.29 

.19 

.20 

. 

.20 

.34 

.36 

.23 

.22 

.22 

.30 

.19 

.22 

.22 

.22 

.18 

.20 

.12 

.25 

.12 

.24 

.22 

.19 

.17  7.216 

WIND 

MAX 

MIN 

26 

25 

37 

19 

22 

21 

29 

25 

17 

26 

21 

21 

10 

33 

25 

22 

25 

35 

21 

21 

IT 

16 

32 

24 

21 

17 

11 

20 

19 

25 

24   707 

RUTSERS  MICRO-MET  STA 

EVAP 

.10 

.40 

.38 

.34 

.12 

.29 

.26 

.30 

.30 

.12 

. 

.23 

.26 

.42 

.21 

.43 

.36 

. 

.32 

.26 

.22 

.27 

.21 

.15 

.18 

.36 

.15 

.25 

.31 

.25  8.496 

WIND 

SB 

59 

94 

62 

53 

49 

50 

103 

46 

90 

70   38   40 

68 

91 

42 

61 

67 

59 

50 

43 

48 

60 

15 

60 

62 

54 

16 

45 

43 

42  1600 

MAX 

77 

68 

65 

64 

91 

76 

90 

85 

90 

93 

61   69   66 

90 

92 

66 

90 
64 

66 

65 

87 

66 

67 

79 

86 

89 

94 

90 

76 

67 

89 

81  86.0 

MIN 

60 

60 

60 

62 

65 

65 

63 

64 

68 

69 

66 

60   61 

65   70 

64 

6* 

63 

56 

5' 

59 

59 

63 

66 

68 

66 

62 

61 

61 

62  61.1 

SEABROOK  FARMS 

EVAP 

.10 

.37 

.1? 

ft 

.53 

.17 

.34 

.19 

.24 

.14 

ft 

.26  .10 

.13  .10 

.18 

.30 

« 

.51 

.32 

.37 

.21 

.30 

.21 

ft 

.46 

.32 

.18 

.35 

.22 

.23  7.55 

WINC 

(1 

? 

* 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

276 

ft 

209    9 

16   77 

12 

24 

ft 

87 

23 

16 

20 

76 

il 

ft 

66 

16 

50 

35 

24 

25  1158 

MAX 

9(1 

m 

95 

64 

93 

»6 

93 

95 

89 

80   89 

94   67 

94 

- 

95 

91 

ei 

90 

85 

B  1 

• 

97 

96 

67 

91 

87 

86 

•   89.7 

MIN 

61 

59 

61 

" 

64 

67 

65 

66 

70 

72 

- 

64 

63 

68 

72 

66 

67 

" 

65 

58 

55 

60 

63 

65 

" 

TO 

66 

68 

65 

63 

65 

64.9 

See  reference  notes  following  Station  Index. 


STATION  INDEX 


•-♦ 
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REFERENCE    NOTES 
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ll-ROCKAWAY 


OBSERVATION  TIME  Thf  Station  Inde.  shows  observation  tin 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  \ 
tion     table,    "Daily  Temperature"  table.    "Evaporation  and  Wind" 

EVAPORATION  Is  measured  in  the  standard 


i  local  standard  t 
>,  and  snowfall  ir 


During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.  m.  .  E.  S.  T.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipila- 
I  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


n  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 


Mai  and  Min  i 


WATER  EQUIVALENT  values  published  i 


i  Snow  on  Ground"  table  a 


r  equivalent  of  s 


isequently,  occasional   drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  r 


SNOWFALL:        Ent 

NORMALS  for  all  s 

DIVISIONS,  as  usee 

STATION  NAMES:        I 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  r 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issu. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issu 


:s  of  snowfall  m  the  "Climatological  Data"  table,   the  "Snowfall  an 

lions  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  195 
i  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  19S6. 
Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  i 


i  Snow  on  Ground"  table,   I 
1-1960. 


;  "Seasonal  Snowfall"  table. 


;  distance 

ilhs  ending  with  the  pn 

3f  this  bulletin. 


IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND 


WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


"Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   " 
Daily  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry. 


No  record  in  th 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  : 

And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

Highest  observed  one  minute  windspeed.     Thi! 

Amount  included  in  following  measurement,   ti 

Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

Adjusted  to  a  full  month. 

Water   equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly 


i  Snow  on  Ground"  table. 


lest 


.  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

i  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for 


R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightl 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
C      Recording  Rain  Gage  Station.       Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purpose; 
C       "Soil  Temperature"  table. 

H      "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  In  any  month  indicates  no  snowfall  an< 
J       "Supplemental  Data"  table. 
SS        This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunsel 
VAR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means   variable. 

■  located  a  few  feet  above  sod-covered  groun 


r  in  Hourly  Precipitation  Data.  ) 


"Hourly  Precipiti 


on  ground  in  that  month. 


i  shelter  located  on  the  roof  of  a 


Stations  appeari 


;  not  listed  i 
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SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


Drought  conditions  remained  extreme  in  Northern 
New  Jersey  during  August,  and  according  to 
the  Palmer  Drought  Index  about  12  inches  of 
rain  would  be  needed  to  end  the  drought  during 
September,  assuming  that  precipitation  during 
October  and  November  would  be  near  or  above 
normal. 

Over  the  interior  of  Southern  New  Jersey,  drought 
conditions    worsened    from    severe    to   become 


extreme,  with  about  10.5  inches  of  rain  needed 
to  end  the  drought  in  that  area  during  Septem- 
ber. 

Coastal  New  Jersey  showed  little  change  in 
the  drought  conditions,  remaining  in  the  moder- 
ate category.  About  5  inches  of  rain  during  the 
month  of  September  should  end  the  drought  in 
the  coastal  area. 


Donald  V.  Dunlap 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Office 

c/o  General  Delivery 

Trenton,  New  Jersey   08608 
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•> 
z 

0 
0 
0 
0 
0 

NEWTON 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELD 

SCMERVILLE 

83.3 

84.8 
86.2 
83.8 
84.3 

56.0 
63.7 
59.6 
60.8 
60.5 

69.7 
74.3 
72.9 
72.3 
72.4 

•  ,4 
.7 
.5 

-   .8 

•  ,4 

95 
93 
95 
92 
91 

IT 

17. 

17. 

16 

16. 

34 

45 
41 
42 
41 

31 

31 
31 

31 

31 

40 
12 
14 
21 

16 

5 

10 
8 

7 
5 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

3.32 
5.32 
4,49 
3.38 
3.67 

.  1.22 
,*5 

-  .55 

•  1.81 

-  1.34 

.64 

1.05 

1.36 

.74 

.93 

22 
3 

22 
2 

10 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
11 
10 

10 
7 

1 

•> 
3 
1 

3 

0 

3 

I 

0 
0 

SLSSEX  1  SE 

81.1 

53.7 

67.4 

-  3.4 

93 

17 

34 

31 

48 

3 

0 

0 

0 

4.52 

-   .52 

.86 

10 

.0 

0 

11 

4 

0 

DIVISION 

70,9 

-  1.2 

3,96 

-   .95 

.0 

•    #    * 
SOUTHERN            02 

ATLANTIC  CITY  WB  Ap 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWORTH 

82.7 

85.8 
85.1 
86.1 
85.7 

61.5 
63.9 
60.9 
64.1 
60.1 

72.1 
74.9 
73.0 
75.1 
72.9 

-  1.6 

-  ,4 

94 
93 
95 
93 
93 

19 

17. 

19 

17. 
19 

40 
45 
*0 
50 
39 

31 

31 

31 

31. 

31 

24 
8 
13 

4 
1* 

4 
11 

4 
10 

8 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.40 
4,18 
3,46 
6.82 
1.60 

-  2.50 

-  2.29 

1.98 

.72 
2.05 
1.19 
3.30 

.70 

22 
9 
2 

10 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

8 
6 
10 
4 

2 
2 
3 
3 

1 

0 

1 
1 

2 
0 

FREEHOLD 
6LASSBOR0 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  WILLS  2  W 

83.5 

84.4 
86,5m 
83.7 
84.1 

61.3 
63.1 

62. 4f/ 

61.1 

59.6 

72.4 

73.8 

74,5m 

72.4 

71.9 

-  .7 

.3 

-  .5 

-  1.0 

90 
92 
94 
91 
91 

27* 

18. 

28. 

17 

27. 

45 

44 
44 
40 
37 

30. 

31 

31 

31 

31 

17 
14 
14 
17 
23 

2 

7 

5 

8 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.62 
2.76 
1.22 

3.47 
1.49 

.  2.14 

•  4.42 

-  1.05 

-  3.97 

.90 
1.09 

.38 
1.26 

.73 

22 

9 

5 

10 

22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

5 
4 

7 
5 

2 
2 

0 
3 
1 

0 

1 

0 

1 

0 

M1LLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STa 

NEW  MONMOUTH 

84.8M 

83.5 

84.8 

83.9 

82.3 

63,  6* 

63.9 

61.5 

62.8 

59.4 

74. 2M 

73.7 
73.2 
73.4 
70.9 

.1 
.2 

93 
92 

96 
90 
89 

20 
19 
8 
17. 
28. 

47 
42 
46 
40 

31 
31 
31 
31 

5 

13 

18 
9 
15 

6 
2 

8 
2 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.13 
2.87 
4.85 
2.98 
2.96 

.10 
-  1,72 

.63 

.86 

1.50 

.7* 

.74 

26 

26 

10 
10 
10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
7 
9 

1 
t 

2 
3 

4 
3 
4 

0 
0 
2 

0 
0 

PEMBERTON  3  E 

SEABROUK  FARMS 

SHILOH 

TOMS  RIVER 

TRENTON  WB  CITY          R 

86.4 

84.5 
85.6 
82.4 
82.8 

59,9 

64,0 
63.2 
59,0 
64.1 

73.2 

74.3 
74.4 
70.7 
73.5 

-  .6 

-  .2 

-  .4 

93 
91 
92 

90 
90 

19 

19 

19 

27. 

17. 

37 
46 
48 
38 
50 

31 

31 

31. 

31 

31. 

15 

8 
7 
18 
11 

11 
3 
5 
3 

3 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

c 
c 

1.91 
1.67 
1,69 
3.51 
5.5* 

.  3,14 
-  3.26 

.77 

.51 

.79 

.61 

2.65 

2.08 

22 
5 
5 

2 
9 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 

0 

6 
6 

5 
5 

<s 

1 

1 

2 
1 

5 

0 
0 
0 

I 

1 

TUCKERTON 
WOODSTOWN 

85.5 

63,0 

74,3 

92 

18. 

45 

30 

9 

9 

0 

0 

c 

2.65 

.77 

5 

.0 

0 

t 

2 

0 

DIVISION 

73.3 

•   .3 

2.9? 

-  2.07 

.0 

*   «   « 
COASTAL              03 

ATLANTIC  CITY           R 

CAPE  MAY  3  W 

LONG  BRANCH             r 

79.5 
83.0 
81.2 

67,0 
65.4 
63.3 

73.3 
74.2 
72.3 

.4 
-   .5 

88 
87 
92 

13 

28. 

27 

53 

54 
47 

31. 

31 

31 

e 

0 

14 

0 
0 
2 

c 

0 

0 

0 
0 
0 

c 
c 
c 

5.5C 
5.1« 
2,13 

.36 
-  3.12 

2.01 
2.01 

.68 

26 
2 

2 

.0 
.0 

0 
0 

t 
t 
I 

< 
4 
I 

2 
2 

0 

DIVISION 

73.3 

•   .3 

4.26 

-   .68 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

„^«    ™    iuc    lflTH    AT    LITTLE    FALLS    AND    ON    THE    8TH    AT 
HIGHEST    TEMPERATURE,        96      ON    THE    18TH    Al     Llliu 
MOORESTOWN 

LOWEST    TEMPERATURE,        34"    ON    THE    31ST    AT    NEWTON    AND    SUSSEX    1    SE 

GREATEST    TOTAL    PRECIPITATION,      7.60    INCHES    AT    MIDLAND    PARK 

LEAST    TOTAL    PRECIPITATION,        1.22    INCHES    AT    HAMMONTON    2    NNE 

GREATEST    ONE-DAY    PRECIPITATION,      3.30    INCHES    ON    THE    10TH    AT    BURLINGTON 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   75    - 


DAILY  PRECIPITATION 


NEW  JERSEY 

AUGUST 

1965 

Station 

13 
O 

Day  of  Month 

1 

2  | 

3 

4  | 

5  |  6 

7  |  8 

9 

10  |  11  |  12 

13 

14  |  IS 

16  1  17   18 

19  |  20  |  21 

22  | 

23   24 

25   28  | 

27 

28  |  29  |  30 

31 

NORTHERN           01 

BELV1DERE 

3.4! 

.90 

T 

.11 

.13 

.40 

T     .11 

T     T 

.31 

.30 

.  18 

.  10 

.62 
.01 
.06 

BERNARDSVILLE  2  E 

3.11 

.28 

.0 

.19   .01 

.04 

.76 

.24 

•  30 

.50   .01 

.01 
.05 

.81 

.24 

BLACKWELLS  MILLS 

3.58 

.49   .05 

.46 

.62 

.31 

.03 

.26 

•  86 

•  15 

BOONTON  1  SE 

5. on 

•  66 

.3 

•  05 

.73 

1.49 

.14 

.0! 

T 

•  35 

.27  T 

.05 

.53 

.56 

BOUND  BROOK  2  W 

3.53 

.24 

.32 

.14 

1.14 

.26 

.16 

.45 

.21 

.15 

ill 

.28 

BRANCHVILLE 

'■2A 

.51 

.41 

.01 

.81 

.58 

.19 

.35 

.71 

.13 

.27 

,12 

•  10 

CANISTEAR  RESERVOIR 

3.46 

.39 

.81 

T 

.02 

.07 

.14 

.08 

.39 

•  47 

•  19 

.24 

.23 

.17 
•  06 

CANOE  BROOK 

'.61 

.61 

.14 

.06 

1.06 

.20 

.16 

.05 

•  40 

.27  T 

.OT 

.  61 

CEDAR  GROVE 

3.S2 

.57 

.91 

.12 

.20 

.65 

.10 

.10 

•  32 

.09 

.52 

•  25 

CHARLOTTE8URG 

3.96 

.64 

•  63 

.05 

.22 

.83 

.09 

.04 

.35 

.27 

.18 

.23 

.63 

CHATHAM 

CLINTON 

.33 

.29 

1.07 

,22 

.13 

•  52 

.02 
•  05 

ELIZABETH 

3.17 

.86 

.23 

.52 

.05 

.45 

•  07 

.22 

T 

•  43 

.16 

.13 

T 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

'.20 

•  55 

.7! 

.09 

.09 

.83 

.18 

.15 

.38 

•  16 

•  05 

.75 

.20 

FLEMINGTON  1  NE 

3.97 

T 

.19 

.22 

.05 

1.20 

.29 

.51 

.90 

,40 

.04 

.12 

.03   ,02 

GREENWOOD  LAKE 

A. 92 

.55 

1.59 

.05 

.29 

,56 

.12 

.01 

.60 

•  55 

•  15 

•  20 

•  19 

.30 

HIGH  POINT  PARK 

3.97 

.67 

•  21 

.01 

.56 

,28 

.13 

.13 

.03 

.92 

.20 

•  25 

.40 

.12 

JERSEY  CITY 

2.82 

.38 

.15 

.11 

.37 

.44 

,11 

.10 

T 

.22 

.08 

•  63 

•  03 

T    , 

LAM8ERTVTLLE 

3.39 

•  22 

.37 

.51 

.02 

.55 

.14 

.02 

.04   T 

1.28 

.02 

.22 

LAYTON  2 

3.68 

T 

•  98 

.16 

.41 

.10 

T 

.24 

.25 

.03   T 

•  84 

.20 

.27 

.09 

.09   ,02 

LITTLE  FALLS 

3.74 

.52 

■  83 

.09 

.12 

.72 

.OT 

.07 

.06 

.26 

.13 

.11 

.49 

.25 

LONG  VALLEY 

4.40 

.56 

.02 

.02 

.30 

.25 

•  40 

.13   .02 

.36 

.68 

.26 

.12 

•  36 

.90 

MAHWAH 

6,99 

.64 

,82 

.08 

.62 

2,38 

.10 

.14 

.25 

.98 

.25 

.30 

.43 

MANVILLE 

3.18 

.35 

T 

.23   .05 

.15 

.90 

.32 

.34 

,25   ,04 

.30 

•  04 

.14   ,07 

MIDLAND  PARK 

7.60 

2.01 

.01 

.02 

1.13  I 

.03 

.01 

.01 

•  27 

,07 

.48 

•  25 

.26 

.03  ! 

MILTON 

3.79 

.68 

.73 

.04 

.16 

.16 

.32 

.60 

.16 

.26 

.0? 

.65 

MORRIS  PLAINS  1  W 

5.08 

.69 

.56 

.12   T 

•  69 

.89   T 

T 

.26 

T 

.01   T 

.30 

.43   T 

.05 

•  60 

.46 

NEWARK  WB  AIRPORT        R 

2.87 

T 

.75 

.14 

.08 

.79 

.39 

T 

•  13 

.07 

T         T 

.35 

.03 

.13 

T 

.01  . 

NEW  M1LFORD 

3.61 

1.38 

.08 

.50 

.65 

.05 

•  03 

.12 

.09 

.43 

.01 

.25 

NEWTON 

3.32 

.19 

.37 

.04 

.30 

.18 

.19 

.08   .22 

.02 

.44 

.23 

.25 

.25 

•  34 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

3.67 

.70 

.83 

.07 

.08 

.12 

.15 

.11 

.61 

.15 

.17 

.14 

.54 

OLDWICK 

2.77 

.18 

T 

.13 

.11 

,46 

.31 

.19 

.61 

.43 

.03 

.32 

T 

PATERSON 

5.32 

•  68 

.05 

.10 

1 

.01 

1.00 

.06 

.10 

.04 

.20 

.13 

.12 

,53 

.30       T 

PHILLIPSBURG 

4.49 

.08 

.45 

.10 

.08 

.52 

.35 

.44 

1.36 

.IT 

.23 

.17 

.52 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

3.90 

.06 

.08 

.56 

.30   .09 

1.48 

.23 

.02 

,60 

.48 

PLAINFIELO 

3.38 

T 

.74 

T 

.28 

.28 

.11 

.38 

.02 

.18 

.16 

.09 

.48 

.04 

.22 

.02 

.18 

RAHWAY 

2,50 

.38 

.04 

.26 

.23 

,42 

.02 

.15 

.11 

.40 

T 

.15 

.34 

T    . 

RINGWOOD 

4.26 

.42 

•  53 

.05 

.72 

.66 

.08 

.03 

.40 

.32 

.02 

.31 

.25 

.27 

SflMERVILLE 

3.67 

•  53 

.33 

.06 

.93 

T 

.30 

.76 

.04 

.49 

.23 

SPLIT  ROCK  POND 

4.14 

.62 

,54 

.08 

.16 

.81 

.12 

.07 

T 

.51 

.14 

.41 

.33 

.55 

SUSSEX  1  SE 

4.52 

.18 

.62 

.01 

.52 

.86 

.19 

.05 

.54   .10 

.45 

.25 

.38 

.30 

.07 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

5.63 

1.12 

.48 

.04 

.47  2.18 

.06 

.02 

.02 

.29 

.13 

.24 

■21 

•  30 

WERTSVILLE 

3.19 

.12 

.29 

.04  1,12 

.32 

.91 

.03 

.20 

.01 

T     .13 

WEST  WHARTON 

3.50 

.55 

.37 

.04 

.41   .24 

.26 

.01 

.04 

.31 

.54 

.13 

.20 

.40 

WOOOCLIFF  LAKE 

5.24 

1.31 

.03 

.85  1 

•  95 

.09 

.02 

.21 

.04 

.36 

.15 

.21 

SOUTHERN           02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

2.40 

.60 

.19 

.31 

.02 

T 

.04 

.72 

.49 

.03 

AUDUBON 

4,18 

.10 

.25 

.10 

■  44 

2 

.05 

.07 

.13 

T         T 

.75 

.22 

.07 

T 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

2.24 

1.23 

.25   .02 

.12 

.28 

.12 

.16 

.04 

T 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

3.46 

1.19 

.48 

.06 

.60 

.91 

.12 

.10 

BURLINGTON 

6,82 

T 

.19 

.05 

.02 

.11 

3.30   .01 

.26 

.27   .01 

.97 

.21 

.16 

.01 

.23 

CANTON 

2.48 

.02 

.73 

.78 

.04 

.01 

.72 

.07 

.11 

CHATSWORTH 

1.60 

.40 

.26 

T 

.70 

.20 

.06 

FORTESCUE 

3.34 

.34 

.05 

.36 

.31 

1.05 

.16 

.06 

FREEHOLD 

2.62 

.15 

.75 

.15 

.45 

T 

.14 

.90 

•  03 

.05 

GLASSBORO 

2.76 

.07 

.39 

.12 

.38 

1 

.09 

.06 

.37 

.06 

HAMMONTON  2  NNE 

1.22 

.17 

.03 

.38   .01 

.01 

.03 

.35 

.05 

.11 

.06 

HIGHTSTOWN  1  N 

3.47 

.02 

■  04 

.59 

.02   .03 

.15 

1.26 

.13 

.10 

T     T 

.89 

.02 

.24 

T 

INDIAN  MILLS  2  W 

1.49 

T 

.13 

.23 

.15 

T 

.10 

.73 

.06 

T 

.04 

.03 

MAYS  LANDING  I  w 

2.59 

1.11 

.41 

.03 

.44 

.22 

.31 

.07 

MILLVlLLE 

2.13 

.04 

.16 

.02 

.43 

.01 

.17 

T     T     .06 

.61 

T 

.63 

T 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

2.87 

.14 

.14 

.19 

.53 

.01 

T 

.03 

.03 

.19 

T     .03 

.71 

.86 

.01 

MOORESTOWN 

4.85 

.52 

.54   T 

.04 

1.50   T 

.17 

.36   .03 

1.30 

.13   .18 

.10 

T 

T 

NEW  8RUNSWICK  EXP  STA 

2.98 

.67 

T 

.20 

.74 

T 

.27 

.68 

.13 

.14 

.15 

NFW  MONMOUTH 

2.96 

.60 

.62   .02 

.16 

.74 

.62 

,08 

.13 

PFMBERTON  3  E 

1.91 

.39 

.27 

.41 

.17 

.31 

.16 

T 

T 

PFNNSAUKEN 

6.46 

.14 

.60   T 

.06 

3.27   .05 

.12 

.32   .02 

.80 

1.00   .02 

.06 

T 

PRINCETON  WATER  WORKS 

5.18 

.02 

.39 

,78 

•  25 

.40  1 

.51 

.02 

.26 

.30   .20 

T         T 

.95 

.10 

SEABROOK  FARMS 

1.67 

.17 

.79   T 

.01 

T 

.10 

.18 

.30 

.12 

SHILOH 

1.69 

.02 

.22 

.61 

.01 

.01 

.50 

.01 

.17 

.13 

.01 

TOMS  RIVER 

3.51 

2.65 

.23 

.13 

T 

.32 

.12 

.04 

TRENTON  WB  CITY         R 

5.54 

.01 

.18 

.60 

.16 

.05   .70  2 

.06 

T 

.11 

.58 

T          .06 

.63 

.07 

.11 

TUCKERTON 

WOODSTOWN 

2,65 

.03 

.22 

.06 

T 

.77 

.55   .01 

.36 

T 

.65 

.09 

.10 

.01 

COASTAL            03 

ATLANTIC  CITY           R 

5,50 

.91 

1.05 

.28 

.02 

.03 

.93 

2.01 

.27 

, 

BELMAR  2  SW 

1,85 

.50 

.40 

.10 

.40 

.35 

T     .10 

, 

CAPF  MAY  3  W 

5.14 

2.07 

.40 

.10   .03 

.05 

.71 

1.05   .01 

.56 

.09 

.07 

, 

LONG  BRANCH             R 

2.13 

T 

.68 

.25 

.26 

T 

.04 

.08 

.02 

.59 

T 

.11 

.10 

• 

DAILY  TEMPERATURES 


1965 


NORTHERN  0' 

8ELVIDERE 
BCONTCN  1  SE 
CANOE  BROOK 
CHARLCTTEBURG 
ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BlDG 
FLEMINGTON  1  NE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAM8ERTVILLE 
LAYTON  2 

little  falls 
lono  valley 
morris  plains  1  m 
newark  wb  airport 
ne»ton 
paterson 
phillipsburg 
pla1nfield 
somerville 
sussex  1  se 

»         #         * 
SOUTHERN 


Day  ol  Month 


02 


ATLANTIC    CITY    WB    AP 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINOTON 

CHATSwORTH 

FREEHOLD 

GLASSBORO 

HAMMONTON  2  NNE 

HIGHTSTOWN  1  N 

INDIAN  MILLS  2  W 

MILLVILLE 

MILLUILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 


MAX 

Mm 


MAX 
M!N 


MAX 

M1N 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MM 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


74   81 

60   56 


75   78 
62   56 


77   SO 
66   5  7 


72   T> 
60   55 


77   80   79 
62   65   60 


77   78 
65   55 


78   87 
62   58 


65   67 
56   51 


70 
57 

73  76  76 

68  69  63 

80  86  83 
63  65  60 

81  60  75 

56  60  55 

86  80  80 

61  65  60 

82  76  72 

57  63  57 


56   61   57 


67   68   63 


-  .  ! 

74  82  81 

-9  54  58 

77  84  80 

51  60  61 

72  81  81 

47  50  58 


73 

79 

74 

84 

84 

57 

54 

45 

57 

55 

AS 

79 

78 

85 

81 

65 

61 

56 

65 

63 

B  5 

85 

85 

84 

85 

62 

58 

49 

63 

16 

82 

78 

84 

82 

86 

61 

57 

51 

63 

61 

81 

80 

84 

81 

86 

64 

56 

50 

63 

62 

74 

78 

72 

88 

83 

58 

53 

45 

48 

55 

78   82   80 
59   67   56 


78   88 
63   67 


77   84 
59   58 


84   86   82 
63   62   59 


78   85   82 
58   66   57 


62   65   59 


86   76   85 
64   65   59 


84   77   88 
62   66   58 


59   66   59 


85   79 
65   56 


83   77 
62   66 


76   85   80 
64   67   60 


76   85   80 
60   61   62 


79   80 
67   60 


88   86 
69   70 


88   86 
65   69 


89   88 
69   72 


65   79   80 
46   49   55 


74   83 
49   53 


59   67   65 


88   85 
67   70 


89   89 
69   72 


82   88 
64   64 


52  63  59 

86  82  88 

57  63  64 

84  79  86 
49  62  59 

85  78  86 
55  62  60 

79  85  79 

55  63  63 

82 


90  80 

55   62  62 

86   81  87 

52   62  61 

85   79  86 

48   62  59 


56   63   60 


57   64   61 


86   80   87 


83 
63 


90   89 
70   72 


93   91 
64   70 


89   82 
64   65 


82   82 
70   73 


90   90 
70   71 


00   87 
63   69 


93   91 
70   72 


87   85 
66   68 


89   86 
65   69 


89   89 
72   72 


93   90 
72   73 


91   89 
70   70 


89   89 
66   72 


90   91 
68   72 


91   87 
62   64 


84  85 

72  72 

90  91 

72  69 


85  86 

70  60 

85  85 

69  62 

89  89 
69  61 

85  85 

69  60 

90  85 

69  65 

90  88 

70  60 

92  89 

68  61 

80  84 

65  54 

88  81 
72  66 

89  84 

69  61 

84  86 

69  58 

90  90 

70  63 

66  85 

68  61 

89  88 

69  62 

90  84 

71  66 

86   89 

72  61 

89  90 

70  65 

90  89 
70   60 

90   85 
6B   63 

89   83 
68   62 

82   82 

64   60 


59   57   60 

88   82   85 
56   59   61 


61  58  60 

82  88  89 

59  61  64 

88  80  86 

60  58  64 

87  87  88 

56  61  59 


91   88   89 


87 

B7 

66 

68 

87 

90 

67 

71 

93 

66 

90 

90 

67   69   71 


90   88   89 
64   68   70 


68   71   69 


69   69   72 


85   88 
63   59 


84   87 
66   60 


86   88 
61   55 


84   87 
65   62 


87   87 
57   55 


83   85 
62   60 


87   81 
64   62 


92   85 
65   60 


82   85 
62   59 


81   85 
61   55 


89   84 
66   59 


89   81   86 
69   66   60 


82   85 
63   58 


87   90   90 


68 
69 


87  79  86 

58  58  60 

83  87  87 

66  63  69 

89  80  86 

56  58  58 


85   87 


59   61   62 


90   85   85 
65   63   60 


89   88   91 
64   67   63 


90   86   82 
64   64   58 


87   91 
65   65 


87   65 
64   60 


86   88 
63   60 


88   87 
66   63 


93 


82   78 
60   49 


65   79 
63   49 


89   80 
64   52 


84   76 
61   47 


85   83 
68   59 


67   82 
63   54 


78   64 
50   57 


79   66 
54   60 


81   67 
52   60 


79   65 
54   58 


76   83 
61   61 


67   61   49 


80   76 
60   49 


65  65  66 

89  90  89 
63  66  66 

90  88  87 
71  74  74 


88   86 
68   72 


93   93   92 
70   73   69 


89   88 
65   68 


93   93 
69   72 


90   90   90 
66   70   61 


89   88   87 
66   71   69 


89   90   90 
65   65   61 


83   85   89 
62   60   60 


58   64   57 


87   90   89 
65   65   63 


86   88 
67   64 


88   87 
64   64 


61 


84       85        68       90       90       89 
63       62       63       68       70       71 
a  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
-   77   - 


92   92 
71   70 


93   92   93 
69   71   69 


91   90 
71   70 


83   79 
68   64 


85   85 
63   50 


57   47 
89   84 


63   79 
63   47 


86   80 
62   49 


63   81 
69   63 


90   91   83 


85   82 
63   50 


83   82 
65   55 


63  83 

64  52 


80   70 
60   60 


84   66 
60   59 


77   60 
51   54 


77   82 
62   65 


82   83 
60   64 


78   63 
51   60 


84   70   83 
61   61   54 


80   64 
58   58 


94   84 
75   60 


90   86 
70   65 


90   91   83 
72   67   55 


91   90   91 
67   69   67 


90   90   80 
68   70   69 


89   88   89 
70   72   70 


92   93   92 
68   72   70 


80   65 
56   59 


72   64 
63   66 


80   62 
57   59 


84   70 
63   63 


84   80 
59   62 


66   83 
60   63 


80   84 
60   64 


79   70 
48   59 


71   77 
64   63 


71   61 
63   65 


81   76 
64   63 


80   82 
61   65 


81   80 
61   64 


75   81 
60   64 


88   70 
63   63 


90   72 
62   63 


70   80 
59   64 


86   73 
62   63 


76   79 
48   49 


80   « 
48   52 


81   83 
51   56 


60   82 
45   52 


66   78 
56   67 


82   85 
50   52 


82   84 
47   51 


76   78 
49   52 


1   75 
60   71 


84   84 
52   66 


79   81 
45   47 


83   82 
52   61 


79   80 
45   47 


80   82 
47   53 


82   79 
61   69 


80   83 
43   54 


84   87 
55   68 


83   83 
49   63 


85   80 
51   65 


83   83 
50   67 


78   62 
43   45 


•  1   67 
46   43 


86   83 

64   4  7 


85   71 

46   43 


89   85 

65   45 


66   69 
43   39 


85   70 
63   48 


91   87   71 
66   48   47 


85   81 
64   45 


84   68 
45   40 


88   73 
59   50 


68 

40 

67 
35 

74 
46 

70 
39 

71 
37 

63 
37 

67 
SO 

77 

40 

67 
36 

71 
41 

67 

37 

68 
37 

71 

51 


66   68 


43   34 


80.1 
56.9 

■  1.1 

57.8 

82.6 
39.5 

80.3 
56.7 

64.5 
61.6 

82.9 

59.5 

84.8 
57.8 

78.2 
54.8 

80.1 
64,5 

85,8 
60.9 

80.6 
55.6 

85.0 
61.5 

80.0 
56.6 

61.9 
57.6 

83.5 
65.5 

83,3 

56.0 


88   72 
49   48 


70   84.8 
45   63.7 


74   78   80 
65   66   59 


70   81 
61   59 


80   80 
60   64 


86   89 
70   68 


87   90 
68   65 


85   91 
67   68 


82   86 
63   66 


52   66   65 


84 

87 

91 

51 

66 

63 

82 

81 

96 

13 

63 

67 

80 

87 

Be 

IS 

69 

68 

83 

86 

89 

55 

66 

66 

82   82   89 
53   67   66 


88   84 
64   45 


80   71 
45   42 


67   68 


68   70 
46   45 


73   74 
50   51 


85   74 
46   44 


81   72 
50   52 


67   72 
47   44 


74   71 
45   45 


88   70 
48   45 


87   72 
49   48 


74   70 
46   47 


71   70 
46   41 


90   71 
51   49 


69   72 

50   49 


70   71 
48   45 


82   69 
51   50 


86.2 
59.6 


83.8 
60.8 


64.3 
60.5 


81.1 
53.7 


82.7 
61.5 


85.8 
63.9 


85.1 
60.9 


86,1 
64.1 


83.5 
61.3 


84.4 
63.1 


84,8 
63,6 


83.5 
63.9 


84.8 
61.5 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   JERSEY 
AUGUST    1965 


Day  oi  Month 


10   11   12   13   14   15   16   17   18 


21   22   23   24   25 


28   29   30   31 


NEW  MONMOUTH 
PEMBERTON  3  E 
SEABRCOK  FARMS 
SH1LOH 
TOMS  RIVER 
TRENTON  WB  CITY 
TUCKERTON 


COASTAL 
ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  3  W 
LONG  BRANCH 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


75   79 
57   62 


78   87 
59   65 


77   84 
64   66 


79   84 
63   65 


75   SO 
60   61 


76   83 
64   67 


78   85 
64   65 


79   85 
59   58 


79   85 
64   64 


84   83   85 
56   62   62 


81   76   85 
50   62   59 


86   85   86 
65   65   68 


69   71   73 


90   85 
60   68 


79   80   80 


66   67   67 


80   80   80 
62   66   66 


85 

70 


82 
70 


91   89   90 
69   72   73 


79   78   78 
73   74   72 


85  86  84 

66  61  59 

90  85  87 
68  61  55 

88  81  85 

74  65  59 

91  88  86 
72  64  61 

88  81  84 

51  61  57 

88  82  85 

70  65  63 


88   82   85 
70   64   57 


72   67   64 


86  83  85 

70  72  68 

88  84  86 

69  64  60 


64   67   67 


91   91 
70   69 


89   87   91 
61   65   62 


67 
66 

87 

63 

82 
68 

89 


78   80   81 
58   60   51 


82   83 
64   52 


71   73   70 


69   70   67 


65   62   64 


90   92 
72   71 


72   66   61 


91   83   88 
72   67   52 


78  80  77 

61  63  54 

68  80  80 

61  64  58 


82   81   82 
64   66   56 


78   88 
62   63 


89   92 
65   62 


86   89 
66   65 


83   88 
69   67 


88   90 
67   66 


89   81 
71   49 


90   89 
74   48 


69   71 

49   40 


74   76 
45   37 


72   76 
49   46 


73   7S 
48   48 


68   76 
45   38 


70   75 
51   50 


90   80   73   77 

75   50   45   47 


86   86   85 
65   65   63 


91   82   81 
73   65   59 


80   81   86 
64   72   70 


SO   85   87 
60   60   60 


80   79 
56   69 


SUPPLEMENTAL    DATA 


82.3 

59.4 


86.4 
59.9 


84.5 
64.0 


85.6 
63.2 


82.4 
59.0 


82,8 
64.1 


85.5 

63.0 


79.5 
67.0 


83.0 
65.4 


81.2 
63.3 


Wind 
(Speed   -  m.p.h.) 

Relative    humidity    averages 
percent 

^ — — ^ — 

Number  of  days  with  precipitation 

"o         a 

1  it 

I 

Station 

a  o 

p  o 
in  u 

4)  -H 
PSQ 

c 

rH    « 

3  a 

■r.  x/i 

« 

> 
< 

1     • 

1! 

§        1 

$  o! 
s     1 

• 

a  at 

EASTERN    STANDARD    TIME 
1     AM          7    AM           I     PM          7    PM 

s 
■ 

8 

s 

i 

8! 
i 

s 

i 

S 

cm   3 

3 

0 

f- 

•  ^  a 

<     •    6 

ATLANTIC    CITY    WB    AIRPORT 

22 

4.9 

9.8 

26++ 

30 

28 

89 

85 

55 

74 

1 

3 

3 

2 

0 

0 

9 

66 

S.o 

ATLANTIC    CITY     ST.     MARINA 

- 

" 

- 

30 

w 

26 

- 

- 

- 

- 

0 

2 

2 

2 

1 

1 

8 

" 

- 

NEWARK     WB    AIRPORT 

22 

4.2 

10.9 

32++ 

22 

08 

74 

75 

54 

61 

5 

4 

5 

2 

0 

0 

16 

" 

6.3 

TRENTON    WB     CITY 

- 

" 

" 

33 

NW 

C> 

18 

- 

" 

- 

" 

2 

4 

4 

4 

0 

1 

15 

69 

6.1 

TO    8    COMPASS    POINTS    ONLY 


Note*  Following  Station  Indax 
-    78    - 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
'    1965 


Day  <■!  month 

\ 

Depth 

1 

' 

•1 

S 

<> 

7 

8 

9 

10 

11 

13 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

23 

.'.  l 

24 

23 

26 

-   I 

2fl 

29 

30 

31 

I 

RUTGERS  MICRO  MET  STA 

PLOT  *  1 

1  INCH 

MAX 

MIN 

72 
68 

79 
67 

76 
67 

77 
64 

68 

78 
70 

80 
71 

Hi 

69 

81 

72 

83 
72 

83 
70 

81 
68 

76 
69 

82 
66 

83 
69 

82 
72 

83 
73 

84 
74 

83 
76 

85 

71 

80 
68 

72 
66 

91 
68 

80 
64 

60 
63 

78 
70 

Ml 

69 

79 
66 

79 
63 

75 
62 

73 
61 

79.6 
68.5 

2  INCHES 

MAX 

MIN 

72 
68 

77 
68 

75 
67 

76 

64 

79 
66 

77 
70 

79 

71 

80 

71 

80 
72 

81 

72 

81 

70 

n 

69 

75 
69 

80 
69 

81 
69 

81 
72 

82 
73 

62 

74 

81 
74 

83 

72 

78 
68 

71 
68 

re 

66 

78 
65 

re 

69 

76 
69 

60 
69 

69 

77 
64 

73 
63 

71 
61 

78.0 
68.8 

-  INCHES 

MAX 
MIN 

71 
69 

75 

68 

74 
68 

75 
66 

77 
69 

76 
70 

76 
71 

77 
72 

78 
72 

79 

72 

78 

71 

77 
70 

74 
70 

77 
69 

79 

70 

79 
73 

79 

74 

60 
74 

79 
74 

79 
73 

77 

70 

73 
70 

75 
69 

75 
68 

75 
67 

74 
70 

77 
70 

76 

7( 

76 
66 

71 
64 

70 
63 

76.1 
69.8 

8  INCHES 

MAX 

MIN 

70 

70 

72 
69 

71 
69 

72 
67 

!   1 
69 

74 
69 

74 
72 

74 

n 

75 
72 

76 
73 

75 
73 

75 
71 

72 

70 

74 
70 

75 
71 

76 
73 

76 

74 

77 
69 

76 
73 

76 
73 

75 
72 

73 
70 

72 
69 

73 
68 

73 
69 

72 
70 

74 
70 

74 
72 

74 
68 

69 
66 

66 
69 

73.6 
70.3 

16  INCHES 

MAX 
MIN 

70 
69 

69 

68 

69 

68 

69 
68 

70 
58 

70 
69 

70 
69 

71 
70 

72 
71 

72 
71 

72 
71 

72 
70 

71 
71 

71 
70 

71 

70 

72 
71 

73 
71 

72 
72 

72 

72 

73 
72 

72 
72 

72 

70 

70 
70 

70 
70 

70 
69 

70 
69 

70 
69 

71 

X 

71 
69 

69 
68 

66 
66 

70.8 
69.8 

32  INCHES 

MAX 

MIN 

67 
67 

67 
66 

67 
66 

67 
66 

67 
66 

67 
67 

67 
66 

67 
67 

68 
67 

68 
67 

68 
68 

68 
68 

68 

68 

68 
68 

68 
68 

68 

68 

69 
68 

69 
69 

69 

69 

69 
69 

70 
69 

69 
69 

69 
68 

68 
68 

68 
68 

68 

67 

66 
67 

69 
68 

69 

67 

66 

67 

68 
61 

68.1 
67.5 

PLOT  *  2 

1  INCH 

MAX 
MIN 

79 
65 

85 
63 

87 
61 

95 
57 

90 
66 

86 
65 

89 

70 

96 

69 

87 
71 

90 
68 

91 
65 

95 
63 

83 
66 

69 
64 

94 
65 

95 

70 

98 
72 

99 
73 

95 
72 

100 
68 

93 
63 

70 
65 

65 
62 

86 
56 

90 
58 

84 
68 

91 
66 

87 
58 

86 
52 

84 
52 

87 
51 

89.3 
64.1 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

78 
66 

83 
65 

84 
62 

91 
59 

87 
67 

84 
66 

87 
71 

93 
69 

86 
72 

88 
70 

88 
65 

92 
63 

81 
66 

88 
65 

91 
66 

93 

71 

95 
72 

96 

73 

92 

72 

97 
69 

90 
64 

70 
66 

82 
64 

84 

59 

87 
59 

82 

68 

88 

67 

82 

60 

82 
53 

82 
53 

84 
53 

86.7 
65.0 

<>  INCHES 

MAX 

MIN 

76 
68 

80 
66 

80 
64 

86 
61 

84 
68 

81 
68 

84 
73 

87 
70 

84 
72 

85 
71 

85 
67 

87 
65 

79 
67 

84 
66 

87 
67 

89 
71 

90 

73 

91 

74 

89 

74 

93 
70 

68 
67 

72 
68 

80 
66 

81 
62 

83 
61 

79 
69 

84 
68 

81 

64 

80 
57 

78 
56 

79 
55 

83.5 

67.1 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

74 

71 

75 
69 

75 

68 

78 
65 

77 
70 

76 
70 

78 
72 

79 

72 

79 
72 

79 
73 

78 
71 

80 
70 

75 
71 

77 
69 

80 
70 

81 
73 

82 
75 

83 
75 

61 

75 

83 

74 

80 
72 

76 
70 

74 
69 

75 
65 

76 
66 

74 
70 

78 
70 

77 
70 

77 
66 

71 
62 

70 
62 

77.4 
69.9 

MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24  HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 


SLOPE  OF  GROUND i   FLAT.   SOIL  TYPE.   LOAM.   GROUND  COVER 
CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK  POTENTIOMETER. 


SLOPE  OF  GROUND i   FLAT.   SOIL  TYPE i 
CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


KENTUCKY  BLUEGRASS.   INSTRUMENTATION 
GROUND  COVER t   BARREN.   INSTRUMENTATION 


COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES 
BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER- 


EVAPORATION  AND  WIND 


Da;  Of  Month 

*<3  ..  01 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 
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.25 
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56 

48 

55 

52 

62.4 

SOUTHERN           02 
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22 
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19 

11 

10 

9 

16 

20 

27 

22 

12 

30 

4 

9 
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11 

8 

11 
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.25 
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.28 

.27 
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.33 
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* 
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.06 
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.31 

.77 
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71 

70 
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57 
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84 
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38 
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67 
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49 

49 
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62 
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61 
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69 

• 
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51 
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See  reference  notes  following  Station  Index. 
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tion"  table,   "Daily  Temperature"  table.   "Evaporation  and  Wind" 
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observation  times  In  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
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wfall 


i  the  "Cllmatological  Data"  tabic,   I 
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n  Ground"  table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table.  Include  ■ 


NORMALS  for  all  s 
DIVISIONS,  as  usee 
STATION  NAMES: 


DELAYED  UA1A  / 


itlons  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
In  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12   SSW.   Indicate  distance  in   miles  and  direction  from  the  post  offlci 
Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data   will  be  carr 
ID  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue    of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE   THE  FOLLOWING 

No  record  In  the  "Supplemental  Data"  table,   "Dally  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table.  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  ta 
No  record  In  the  "Cllmatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  lable  is  Indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  datee. 
++       Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*      Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
/  /      Gage  is  equipped  with  a  windshield, 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water   equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimate 
M      One  or  more  days  of  record  missing,    tf  average  value 
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SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  obse 
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NEW  JERSEY  -  SEPTEMBER  1965 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Drought  conditions  improved  slightly  in  Northern  conditions  became  a  little  worse  during  Septem- 

New   Jersey    during   September,    which   was  the  ber,    for   the    second   consecutive   month   in  the 

forty-ninth  consecutive  month  of  drought  in  that  extreme  drought  category, 
area.    According  to  the  Palmer  Index,  this  was 

also    the    fifth    consecutive    month   of   extreme  The  Coastal  Division  of  New  Jersey  experienced 

drought  conditions.  worsening  drought  conditions  during  September, 

but    remains  in  the  moderate  drought  category. 
Over  the  interior  of  Southern  New  Jersey,  drought 

Donald  V.  Dunlap 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Office 

c/o  General  Delivery 

Trenton,  New  Jersey   08608 
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SEPTEMBER    1965 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST    TEMPERATURE:       96°    ON    THE    11TH    AT    HAMMONTON    2    NNE 

LOWEST    TEMPERATURE:       29°    ON    THE    28TH    AT    NEWTON 

GREATEST    TOTAL    PRECIPITATION:        6.03    INCHES    AT    MAHWAH 

LEAST    TOTAL    PRECIPITATION:        1.26    INCHES    AT    LONG    BRANCH 

GREATEST    ONE-DAY    PRECIPITATION:        3.94    INCHES    ON    THE    25TH    AT    MAHWAH 
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BCONTON  I  SE 
CANCE  BROOK 
CHARLOTTEBURG 
ELIZABETH 

73.7 
75. OM 
76. 7 
74.5 
79.* 

52.7 
52. 3M 
54.4 

52.0 
58.9 

63.2 

6  3.7m 
65.6 
63.3 
69.3 

.  2.8 
.2 

1.4 

.9 

2.1 

87 
87 
91 
88 
94 

19* 
23. 

11 
11 
10 

34 
34 
33 

30 
43 

29. 

28 

28 

28 

28 

122 

120 

81 

126 

37 

0 
0 

1 

0 
2 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

3.37 
4.29 
2.55 

3.85 
2.71 

-  .50 

-  .06 

-  1.77 
•   .56 

-  1.63 

.68 
2.76 
1.54 
1.97 

1.79 

25 
25 
25 
25 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

2 
2 
3 
2 

0 

1 
I 
1 
1 

ESSEX  FELLS  SERV  BlDg 
FLEMINGTON  1  NE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 

75.8 
78.4 
70.7 
74.6 
80.2 

55.0 
53.0 
49.4 
60.5 
57.0 

65.4 
65.7 
60.1 
67.6 
68.6 

-   .9 

.7 
2.4 

90 
93 
88 
92 
92 

11 
11 
23 

10 
19. 

35 

30 
30 
42 
38 

28 
28 
28 

28 
28 

88 
94 

199 

51 
49 

1 
6 

0 
1 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 
t 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.00 
2.19 
2.08 
2.07 
2.11 

-  1.40 

-  1.74 

-  1.18 

2.00 
.97 
.86 
.93 

.80 

25 
2 
2 

24 
2 

.0 
.0 
.0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 

0 
0 

2 
2 
1 
2 
2 

1 

0 
0 
0 
0 

LAYTON  2 

LITTLE  FALLS 

LCNG  VALLEY 

MORRIS  PLAINS  1  W 

NEWARK  WB  AIRPORT         R 

74.0 
78.6 
74.2 
75.0 
76.5 

51.9 
57.2 
52.2 
53.5 

60.3 

63.0 
67.9 
63.2 
64.3 
68.4 

2.1 
.1 

90 
94 
88 
90 

94 

11 

11 

11 

19. 

10 

32 
38 
33 
38 

42 

29. 

28 

28 

28 

28 

135 

55 
123 

111 
50 

1 
5 

0 
2 

1 

0 

0 
0 
0 
0 

2 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.66 
2.86 
2.09 
5.02 
2.20 

•  1.69 

•  1.83 

-  1.56 

.91 
1.99 

.80 
3.36 
1.31 

2 
25 
25 
25 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
2 
2 
2 

0 

1 

0 

2 
1 

NEWTON 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELD 

SCMERVILLE 

75.6 

77.8 
79.5 
77.7 
77.8 

50.6 
58.7 
55.4 
57.5 
56.7 

63.1 
68.3 
67.5 
67.6 
67.3 

.1 
1.9 
2.0 
1.4 
1.3 

90 
94 
91 
93 
92 

11 

11 
19. 
10 
10 

29 
39 
34 

40 

39 

28 
28 
28 
28 
26 

136 

50 
63 
53 
56 

I 
5 

6 
3 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

2.16 
2.20 
2.43 
3.56 
2.98 

•  1.83 

-  2.01 

-  1.57 

-  .77 

-  .79 

.96 
1.52 

.82 
1.67 
1.12 

2 
25 
25 
24 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

I 
2 
3 
3 

2 

0 

1 

0 

1 
1 

5USSEX  1  SE 

73.8 

49.3 

61.6 

-  1.9 

88 

11 

32 

29. 

161 

0 

0 

2 

0 

2.77 

-  1.15 

.90 

2 

.0 

0 

4 

4 

0 

DIVISION 

65.5 

.5 

2.82 

-  1.24 

.0 

ft    ft    ft 

SOUTHERN            o? 

ATLANTIC  CITY  WB  Ap 

ALOUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWORTH 

78.2 
81.0 
80.1 
81.1 
80.5 

57.8 

58.8 
56.8 
60.3 
56.5 

68.0 
69.9 
68.5 
70.7 
68.5 

.8 
1.9 

92 
94 
91 
94 
95 

11. 

10 

21 

10 

10 

35 

41 
38 
46 
36 

28 

28 

28. 

28 

26 

70 
39 
50 
22 
47 

3 

6 

4 
6 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.60 
2.18 
3.91 
2.03 
1.85 

•  1.71 

.05 
-  1.62 

.50 
.83 
1.42 
.74 
.69 

24. 
24 

13 
2 

13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 

5 

4 
4 

2 
2 
3 
2 
2 

0 
0 
2 
0 
0 

FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  I  N 
INDIAN  MILLS  2  w 

77.8 
79.7 
82.1 
77.4 
79.1 

57.2 

58.3 
57.9 
57.1 
55.2 

67.5 

69.0 
70.0 
67.3 
67.2 

1.0 

2.3 

1.1 
.9 

93 
93 
96 

90 
93 

10 

11 

11 

22. 

10 

38 
40 
38 
38 
34 

28 
28 
28 
28 
28 

59 
44 
36 
69 
73 

2 
4 
8 

2 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.11 
2.56 
2.38 
3.22 
2.75 

-  1.67 

-  1.39 

-  .77 

-  .85 

.61 
1.11 

•  96 
1.08 

.82 

2 
25 
25 
24 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

4 
4 
5 
5 

1 
2 
2 
3 
3 

0 

1 

0 

1 

0 

MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STa 

NEW  MONMOUTH 

79.8 
79.1 
79.2 

78.9 
78.1 

58.4 
59.4 
57.2 
58.8 
55.5 

69.1 
69.3 
68.2 
68.9 
66.8 

1.8 
2.4 

92 
90 
93 
90 
90 

20 

21. 

10 

18. 
11 

42 
43 
37 
41 
39 

28 

30. 

28 

28 

29 

37 
45 
58 
39 
60 

3 

3 

5 
3 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

2.24 
1.96 
2.12 
3.09 

1.68 

•  1.63 

-   .97 

.95 
1.05 
1.06 
1.41 

.50 

25. 
13 
2 
24 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

3 
4 
4 
4 

2 

2 
2 
3 
I 

0 

1 
1 
1 

0 

PEMBERTON  3  E 

SEABROOK  FARMS 

SHILOH 

TOMS  RIVER 

TRENTON  WB  CITY          R 

80.9 
80.7 
■  1.7 
76.8 
76.9 

55.6 
59.4 
58.9 
54.6 
59.3 

68.3 
70.1 
70.3 
65.7 
68.1 

.9 
2.3 

1.0 

95 
92 
92 
94 

91 

10 

10 

20. 

10 

10 

38 
41 
40 
38 
43 

26 

28 

28 

29. 

28 

60 
38 
31 
82 
58 

5 

3 
4 
2 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.32 
1.46 
1.64 
1.51 
2.65 

-  1.45 

-  2.30 

-  .85 

.65 
.59 
.61 
.40 
1.16 

25. 
25 

25 
13 

1 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
3 
4 
5 
5 

3 
2 
2 

0 
2 

0 
0 
0 
0 

1 

TUCKERTON 

WOODSTOWN 

81.4 

58.9 

70.2 

94 

10 

42 

28. 

37 

6 

0 

0 

0 

2.21 

.78 

2 

.0 

0 

4 

2 

0 

DIVISION 

68.6 

1.6 

2.26 

-  1.53 

.0 

#    «    » 
COASTAL              01 

ATLANTIC  CITY            R 

CAPE  MAY  3  W 

LONG  BRANCH               R 

74.5 
78.9 
75.3 

63.5 
63.9 
59.3 

69.0 
71.4 
67.3 

.6 
1.1 

86 
89 
94 

18 

11 
10 

52 

50 
45 

26 
28 
29. 

23 

10 
51 

0 
0 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

1.57 
2.32 
1.26 

-  1.83 

-  2.66 

.59 

.88 
.46 

24 

13 

1 

.0 
.0 

0 
0 

4 
5 

4 

2 
2 

0 

0 
0 
0 

DIVISION 

69.2 

1.4 

1.72 

-  1.95 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   85    - 


DAILY  PRECIPITA  TION 


NEW  JERSEY 

SEPTEMBER  1965 

Station 

O 

Day  of  Month 

1  |  2  |  3 

4    5    6 

7    8   9 

10  |  11 

12 

13  |  14  |  15 

16  | 

17 

18 

19  |  20  |  21 

22  ]  23  |  24 

25  |  26   27 

28   29  |  X 

31 

NORTHERN            01 

BElwtDERF 

3.J1 

.06 

.60 

.16   .65 

•  96 

.52 

.16 

•  66 

1.19 
1.95 
2.76 

BERNARDSVILLE  2  E 

2.T< 

.01 

.86 

.02   .33 

.30   .01 

BLACKWELLS  MILLS 

3.2! 

•  96 

.07   .27 

B00NT0N  1  SE 

A. 21 

.02 

.95 

T 

7     T 

T    .26 

.28 

.02   T 
.33 

T 

T    1.63 

BOUND  BROOK  2  w 

2.AI 

.65 

.20 

BRANCHVILLE 
CANISTEAR  RESERVOIR 

1.21 
2.5! 

•  07 

T 

.70 

T 

.10   .55 

•05   .66 

.06 

•  OS 

.06 

.69 
1.35 

1.56 
1.68 
1.97 

CANOE  BROOK 

2. Si 

T 

.63 

.06   .26 

•  01 

•  03 

T 

CEOAR  GROVE 

2.61 

.55 

.05   .33 

■  03 

CHARLOTTEBURG 

3.8! 

.03 

.66 

.10   .38 

.51 

T 

CHATHAM 

CLINTON 

2.1) 

.96 

.10   .21 

•  82 

•  06 
1.79 
2.00 

.56 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

2.T1 

3.00 

.06 

.72 

T 

.01 

.22   T 
.02   .23 

.03 
.01 
.16   .02 

.56 

FLEM1NGT0N  1  NE 

2.19 

.97 

.02 

•05   .62 

GREENWOOD  LAKE 

J. 21 

.05 

.60 

.06   .65 

•  10 

.03 

.01 

•  02 

1.91 

.16 
.10 
■  69 

HI6H  POINT  PARK 

2.01 

.08 

.86 

T 

.16   .35 

•  66 

•  01 

T 

T 

.06 
.93 

T 

JERSEY  CITY 

2.07 

.63 

.01 

T 

T 

.60   T     T 

LAMBERTVILLE 

2.11 

.80 

.06 

.33 

.01 

•  22 

LAYTON  2 

2.66 

.05 

.91 

T 

.06 

T 

•20   .33   T 

.66 

.03 

.01 

.19 

.32 

LITTLE  FALLS 

2.86 

.59 

.06   .21 

•  01 

1.99 
.30 
3.96 

1.20 

.01 

LONG  VALLtY 

2.09 

.03 

.73 

.23   .21 

T 

.06 

•  01 

MAHMAH 

6.03 

.01 

.60 

.03   .60 

1.02 

•  01 

MANVILLE 

2.31 

.31 

T 

T 

.23 

.33 

.01 

MIDLAND  PARK 

3.38 

.69 

.01 

T 

T 

.63   .03   .02 

•  06 

.02 

2.10 

MILTON 

3.9! 

.06 

.76 

•  17 

.66   .51 

1.97 
3.36 
.02 
.05 
.66 

MORRIS  PLAINS  1  W 

5.02 

1.00 

T 

T     T 

.05   .36 

T 

T 

.20   .07 

T 

1.31 
1.16 
.01 

NEWARK  WB  AIRPORT         R 

2.20 

.57 

T 

T 

T 

.01 

.27   T     T 

.02 

NEW  MILFORD 

2.06 

.50 

.30   .07 

NEWTON 

2.16 

.06 

.96 

.02 

■20   .30 

.10 

.02 

T 

.03   T 

OAK  RIDGE  RESFRVOIR 

A. 06 

.08 

.79 

.08   .52 

.32 

•  OS 

.03 

.06 

2.19 

OLDWICK 

2.T2 

.80 

.07   .23 

•  01 

.77   ,02 

.62 
1.52 
.92 
.73 

PATERSON 

2.20 

.02 

.56 

.08 

.02 

T 

.13 

.05 

PHILLIPSBURG 

2. A3 

.70 

•  33 

.23 

.06 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

2.00 

.01 

.69 

.21   .26 

.01 

PLAINF1EL0 

3.56 

.69 

T 

T 

.02 

.20 

.68 

1.67 

.30 

RAHWAY 

2.82 

.51 

T 

,06 

•  25 

•  17 

1.62 

,03 

1.67 
1.12 
2.20 

RINGWOOD 

2.7* 

T 

.62 

•16   .27 

.06 

SOMEBVILIE 

1.1* 

.«* 

T 

.32 

•  26 

.62 

SPLIT  ROCK  POND 

6.15 

.06 

.91 

•21   .28 

.67 

SUSSEX  1  SE 

2.77 

.03 

.90 

.01 

.06   .56   .02 

•  51 

.02 

•05   .02 

.59 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

A.2B 

.0* 

.68 

.06   .36 

■  82 

T 

T 

2.36 
1.36 
2.61 

WERT5VILLE 

2.71 

.83 

.23 

.08 

,23 

WEST  WHARTON 

A. 27 

.02 

.00 

.05   .36   T 

•  38 

,05 

T 

WOODCLIFF  LAKE 

2.80 

■  A9 

.61 

.08 

1.79 

.03 

SOUTHERN            02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

1.60 

.12 

T 

.63 

.50   T 

•  SO 

.03 

AUDUBON 

2. It 

.78 

.07 

.66 

•  83 

.06 
.73 
1.10 
.98 

BASS  RIVFR  ST  FOREST 

1.66 

.13 

T 

.65   .53 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

3.91 

.20 

.69 

1.62   .30 

BURLINGTON 

2.03 

.7* 

•  07 

.27   .02 

.01 

.36 

CANTON 

1.56 

.32 

.31   .20 

•  03 

.30 

CHATSWORTH 

1.65 

.39 

•69   .21 

.36 

FORTESCUF 

2.15 

.11 

•15  1.03 

.66 

FREEHOLD 

2.11 

.61 

•  33 

.13   .06 

.01 

.03 

•  63 

.69 

GLASS80R0 

2.56 

.79 

.20   .66 

1.11 

HAMMONTON  2  NNF 

2.38 

.36 

T 

.60   .63   .01 

•  96 

HIGHTSTOWN  1  N 

3.22 

T 

.96 

T 

T 

.12 

.33   T 

.06 

T 

,0T   T     T 

iaoe 

.60 

INDIAN  MILLS  2  W 

2.75 

.SO 

T 

.03 

.79   .12 

•  69 

.82 

MAYS  LANDING  1  W 

2.18 

.26 

.37   .37 

1.00 

M1LLVILLE 

2.2A 

.26 

•  03 

.95 

.96   .03 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

1.96 

.27 

T 

•  07 

1.03 

•  01 

•  56 

T 

MOORESTOWN 

2.12 

1 

.06 

•17   .26 

.63 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

3.09 

.88 

T 

.06 

.26   T 

•  01 

.31 

1.61 

NEW  MONMOUTH 

1.66 

•  *7 

.33   .03   T 

.09 

.23   T     T 

•30        .01 

T 

PEMBERTON  3  E 

2.32 

.63 

•  02 

.39   ,11 

.90 

.63 

PENNSAUKEN 

2.89 

1.20 

•26   *13 

1.30 
1.33 
•  03 

PRINCETON  WATER  WORKS 

2.39 

.59 

.08 

•  37 

T 

.02 
.39 

SEABROOK  FARMS 

1.A6 

•26   .38   T 

SHILOH 

1.6A 

.23 

.05 

.30   .19   .01 

•  09 

.61 

TOMS  RIVER 

1.51 

.23 

T 

.60   ,36 

.02 

.20 

,30 

TRENTON  W8  CITY          R 

2.65 

1.16 

.18 

.23 

.28 

.79 

.01 

T 

TUCKERTON 

W00D5T0WN 

2.21 

.78 

T 

T 

.38   .03 

.68 

.32 

COASTAL             03 

ATLANTIC  CITY            R 

1.57 

.19 

.08 

.56   .13 

•  99 

BELMAR  2  SW 

CAPE  MAY  3  W 

2.32 

.10 

.88   .61   .03 

.25 

.02 

.63 

1  ONG  BRANCH              R 

1.26 

•  A6 

1 

T 

•  17 

.27   T     T 

.09 

T 

.26 

.01 

• 

DAILY  TEMPERATURES 


SUtion 


Day  ol  Monlh 


10   11   12   13   14   IS   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


NORTHERN 


91 


BELVIDERE 

BOONTON  1  SE 
CANOE  BROOK 
CMARLCTTEBUR6 
ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BlOG 
FLEMINGTON  1  ME 
HIuH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 
LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 
MORRIS  PLAINS  1  W 
NEWARK  WB  AIRPORT 
NEKTON 
PATERSON 
PHILL1P5BURG 
PLAINFIELD 
50MERVILLE 
SUSSEX  1  SE 
*    •    » 

SOUTHERN  0; 

ATLANTIC  CITY  WB  Ap 
AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 
BURLINGTON 
CHATSWORTH 
FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  * 
MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 
MOORESTOWN 
NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


TT 

73 

51 

At 

79 

75 

52 

47 

80 

77 

52 

•  8 

41  55  45 

83  81  86 

64  53  57 

70  80  77 

55  50  48 

76  83  77 

43  54  46 

61  70  74 

43  47  51 

74  77  76 

61  63  61 

82  80  80 

63  50  49 


83   79 
55   50 


70   76   74 


MAX   82 
MIN   62 


79  77 

56  46 

79  77 

59  59 

78  76 

47  41 


72   83   80 
55   58   53 


82   78 
54   46 


80   79 
53   51 


78   78 
52   51 


77   74 
48   42 


79   76 
56   53 


63   56   53 


80   79 
52   51 


84   78 
58   56 


79   78 
54   50 


77   76 
54   51 


82   78 
56   54 


84   79 
57   56 


77   78 
55   49 


77   77 
52   47 


80   79 
57   56 


78   76 
58   55 


78   78 
55   50 


78   76 
56   53 


48   46   48 


73   7J 

46   44 


76   73 

48   47 


73   74 
45   39 


76   82 
55   52 


75   75 
50   45 


76   72 

44   44 


66   67 
48   45 


72   74 
60   54 


77   81 
46   48 


77   77 

50   49 


72   71 
45   44 


75   72 
45   45 


61  58  56 

77  74  75 

46  40  40 

80  77  75 

57  53  51 


77   79 

46   48 


74   81 
51   50 


74   80 
49   49 


75   73 
38   41 


75  72  73 

52  52  50 

80  79  80 

54  54  53 

75  75  76 

50  51  51 

77  75  78 

55  55  55 

75  74  77 
52  51  50 

74  70  77 

51  51  48 

76  78  78 

52  52  53 

80  82  81 

52  50  51 

75  72  77 
51  48  49 

76  76  80 
48  44  48 

78  79  78 

53  53  54 

79  77  77 

54  54  54 


77   76 
52   51 


75   71 
53   54 


75   79   79 
47   47   59 


82   63 

57   64 


82   85 
60   62 


80   77 
54   55 


82   84 
57   59 


65   65   69 


82   83 
56   60 


84   85 
64   67 


83   85 
57   66 


82   89 
51   61 


86   88 
56   60 


83   85 
45   55 


83   85 
55   62 


83   86 
47   53 


78   85 
56   62 


83   86 
55   60 


82   84 
54   59 


84   86 
46   54 


80   85 
52   57 


81   86 
53   60 


84   87 
54   61 


83   83 
59   59 


75  87 

64  64 

74  87 

65  65 

75  91 

64  65 

74  86 

63  63 

94  68 

65  68 

75  90 

64  67 

78  93 

63  64 

66  87 
55  61 

92  80 

65  66 

92  69 

64  66 

72  90 
62  62 

77  94 

65  67 

74  88 

64  61 

73  90 

65  64 

94  84 

69  67 

74  90 

65  63 

75  94 

66  71 

91  91 
66  64 

93  81 
64  66 

92  86 
64  56 

72  88 

62  61 


92   69 
65   63 


84   70 
65   58 


90   72 
62   60 


91   71 
69   61 


89   75 
64   63 


84   73 
67   56 


93   85 
67   63 


96   86 
68   62 


83   70 
67   56 


83   69 
63   58 


90   81 
66   64 


88   70 
67   61 


62   56 


90   76 
68   60 


59  72 
85  55 

60  74 
54  53 

61  74 

54  55 

56  75 

53  52 

75  75 

51  59 

60  75 

55  55 

61  76 

55  55 

53  68 

47  50 

72  71 

56  62 

78  80 

57  59 

57  73 

54  54 

61  77 

57  59 

59  73 

55  54 

59  74 
54  53 

72  74 

56  60 

56  75 

54  52 

60  75 

55  55 

75  75 

54  56 

75  77 

56  57 

73  77 

57  56 

56  74 

52  51 


75   71 
63   56 


67   74 
58   59 


73   73 
62   61 


58   54   60 


71   71   85 
57   58   55 


65   73   79 
56   56   59 


69   67   72 
57   58   58 


72   72 

58   57 


64   72   78 
56   56   59 


71   81 
57   56 


70   72 
60   59 


72   73   82 
62   61   58 


66   73 
56   59 


75   68 
56   56 


63   74   78 
57   56   59 

Reference  Notes  Following  Slat 
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78  70 

55  59 

75  67 

54  55 

75  91 

61  60 

80  70 

55  58 

78  71 

57  57 

71  63 

45  47 

68  88 

61  62 

77  92 

59  63 

75  66 
53  54 

81  73 
57  61 

76  75 
55  58 

76  67 

57  57 

70  89 

61  61 

76  69 

53  54 

76  70 

59  60 

70  90 

52  56 

66  90 

59  59 

70  90 

60  59 

75  66 

52  52 


87  76 

66  65 

86  77 

67  63 

85  82 

66  65 

82  78 

68  64 

84  74 

66  63 

81  74 
68  61 

82  84 
61  63 

84  86 

60  63 

80  71 

67  60 

84  75 

65  61 

81  85 

61  65 

64  78 

66  66 

83  75 

65  62 

79  78 

66  62 


87   85 
60   61 


61  82 

62  63 


50   64   64 


65   81 
63   61 


85   82   89 
64   66   70 


86   60   80 
62   65   64 


91   90 
62   63 


82   65   81 
60   60   59 


80   61 
65   65 


92   86   91 
64   66   69 


86   86 
59   62 


91   83 
64   64 


87   84 
60   63 


90   84   79 
59   63   63 


80   84   86 
66   66   70 


88   89   81 

60   59   65 


90   80   85 
68   64   66 


91   89 
61   65 


83   83 
64   63 


65   82   89 
63   64   67 


85   86   79 
57   58   63 


91   89 
70   66 


69   68   71 


66   65 
88   83 


84   86 
65   65 


66   87 
65   64 


86   69 
68   67 


86   86 
65   66 


89   89 
66   68 


86   87 
70   70 


91   90 
66   64 


85   88 
65   62 


81   81 
72   71 


91   89 

66   70 


85   87 
65   63 


90   91 
66   70 


86   65 
63   64 


87   67 
67   65 


84   86 
69   69 


86   89 
63   65 


90   90 
74   71 


90   89 
66   67 


89   90 
67   66 


89   86 

68   66 


86   87 
61   61 


69   69   67 


67   69   67 


95   94   90 
69   68   67 


72   71   64 


3  9 

86 

66 

61 

87 

86 

6fi 

66 

78   66   68 
54   41   4? 


80   68   74 
54   42   48 


66   69 
39   41 


68  71  59 

56  50  48 

72  72  68 

53  42  48 

66  66  71 

50  41  41 

81  70  73 

54  44  49 

74  65  67 

52  37  44 

76  65  68 


70   67   70 


71   73   63 


67   61 
41   37 


74   66 
45   48 


72   69 

36   44 


73   68 
48   54 


72   71 
36   48 


70   71 
45   49 


70   73 
46   51 


70   62 
42   49 


71   64 
38   48 


68   72 
46   50 


71   66 

45   48 


71   63 
42   50 


72   69 
46   54 


59   62   68 
34   34   44 


59   62   69 
34   3  7   4  1 


59   63 
33   41 


59   60   70 
30   33   42 


65   73   69 


60  62  61 

35  37  44 

62  66  73 

30  35  44 

56  57  64 

30  34  41 

60  72  63 


63   67 
32   43 


60   66 
38   42 


59   61 
33   34 


57   60 
38   39 


63   71 
42   48 


60   64   70 
29   34   40 


60   65   74 
39   45   55 


65   71 
34   45 


64   73   61 
40   43   54 


66   72   59 


57   61 
32   32 


35  42  54 

69  74  66 

41  44  55 

66  73  70 


66  73  72 

46  48  56 

66  74  71 

37  39  50 


63   65 
40   44 


70   65 
41   52 


66   71 
34   37 


67   67 
42   44 


66   73   66 


41   44   57 


Continued 

Dl 

Ml 

Y 

TE 

M] 

3E] 

RA 

TU 

RE 

:s 

NEW  JERSEY 
SEPTEMBER  1965 

Station 

Day  ol  Month 

a 

0) 

i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

5 

> 
< 

NEW  MONMOUTH 

MAX 
Mm 

HI 
59 

79 
52 

78 

50 

74 
48 

70 
48 

74 
45 

79 
51 

83 
54 

83 
63 

89 

61 

90 
66 

78 
61 

65 

54 

72 
54 

77 
58 

78 
64 

78 
59 

87 
57 

87 
62 

81 
61 

88 
63 

88 
64 

86 
64 

80 
64 

74 
53 

71 
41 

71 
50 

62 
46 

70 
39 

71 
54 

T8.1 
55.5 

PEMBERTON  3  E 

MAX 

MIN 

82 
60 

80 
54 

78 
46 

76 
48 

75 
48 

81 

48 

85 
49 

88 
49 

86 
62 

95 
62 

89 
63 

73 
59 

68 
56 

73 
57 

83 
58 

86 
67 

76 
62 

91 
62 

89 
65 

89 
65 

93 
67 

93 

67 

91 
66 

87 

66 

72 
54 

73 
38 

65 
47 

66 
40 

72 
39 

72 
43 

80,9 
55.6 

SEABRCOK  FARMS 

MAX 

MIN 

83 
57 

78 
56 

78 
56 

79 
55 

78 
53 

79 
54 

84 
55 

88 
59 

83 
64 

92 

68 

86 
68 

82 
65 

73 
58 

72 
60 

83 
59 

83 
63 

78 
64 

87 
65 

91 

69 

85 
67 

90 
68 

89 
72 

86 
71 

85 
70 

86 
57 

70 
45 

64 

50 

67 

41 

72 
44 

69 
50 

80.7 
59.4 

5HIL0H 

MAX 
MIN 

83 
63 

79 
56 

79 
55 

83 
52 

81 
51 

81 
53 

86 
54 

88 
59 

87 
65 

91 
65 

88 

65 

77 
62 

72 
56 

72 

59 

82 
57 

85 
68 

83 
63 

38 
66 

92 

70 

92 

65 

90 
68 

89 

70 

86 
68 

85 
68 

78 
55 

71 
46 

71 
50 

70 
40 

72 

44 

70 
34 

81.7 
58.9 

TOMS  RIVER 

MAX 

MIN 

80 
55 

77 
55 

79 

48 

74 

48 

69 
50 

74 
46 

78 
48 

84 
52 

75 
67 

94 
61 

84 
58 

75 
49 

68 
59 

68 
55 

74 
54 

81 
68 

70 
60 

89 
57 

80 
58 

86 
65 

90 
66 

89 
63 

87 
68 

81 
63 

69 
55 

71 
38 

62 

48 

62 

38 

71 
38 

62 
49 

76.8 
54.6 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 

Mm 

81 
61 

76 
57 

78 
56 

73 

56 

71 
53 

78 
53 

83 
61 

85 
64 

77 
69 

91 
68 

79 
65 

66 
57 

64 
56 

74 

57 

79 
60 

79 
66 

71 
61 

90 
65 

86 
65 

85 
65 

90 
69 

89 
71 

87 
69 

83 
60 

67 
53 

70 
48 

60 
46 

63 
43 

71 
47 

60 
57 

76.9 
59.3 

TUCKERTON 

MAX 

Mm 

WOODSTOWN 
*    *    * 

MAX 

Mm 

85 
63 

81 
55 

79 
54 

80 
53 

79 
53 

79 
53 

85 
53 

88 
58 

83 
66 

94 
64 

90 
65 

80 
61 

68 

57 

75 
60 

84 
57 

84 
66 

78 
64 

93 
69 

92 
68 

87 
67 

92 
68 

91 
69 

89 
69 

85 

68 

76 
56 

71 
42 

65 
50 

69 
42 

72 

44 

69 
53 

81,4 
58.9 

COASTAL             03 

ATLANTIC  CITY 

MAX 
MIN 

74 
63 

77 
58 

73 

60 

73 
65 

72 
61 

70 
58 

78 
57 

83 
67 

75 

70 

76 
70 

85 
70 

70 
64 

72 

64 

70 
61 

73 
65 

84 
71 

75 
68 

86 
69 

85 
69 

74 
69 

75 
69 

77 

71 

77 
71 

76 
67 

70 
54 

70 
52 

64 
55 

64 
56 

70 
53 

67 
58 

74.5 
63,5 

CAPE  MAY  3  K 

MAX 

Mm 

77 
66 

79 
64 

79 
60 

78 
62 

77 
58 

77 
58 

81 
55 

85 
66 

80 
69 

85 
69 

89 
69 

85 
66 

72 
64 

73 

64 

77 
64 

80 
71 

82 
67 

83 

69 

85 
71 

87 
68 

80 
69 

81 
71 

81 
71 

80 

71 

79 
61 

71 
56 

72 
56 

69 
50 

70 
53 

74 
58 

78,9 
63.9 

LONG  BRANCH 

MAX 

Mm 

79 
62 

77 

58 

76 
55 

73 
54 

71 
60 

72 
53 

80 
56 

82 
60 

72 
68 

94 
67 

82 
68 

68 
58 

65 
59 

73 
58 

74 
58 

60 
65 

71 
63 

87 
63 

77 
65 

82 
66 

85 
67 

83 

68 

85 
67 

77 
64 

68 
50 

73 
45 

59 
48 

62 
49 

70 
45 

63 
59 

75.3 
59.3 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  dayB  with  precipitation 

1*3 

8:9  2 

H  s   S 

| 

Station 

B  O 

•H  O 

3  O 
(0  U 

a:  a 

C 

a  T3 

+»  a> 

=>  a 
w  w 

0 

« 

O 
i 

0 
> 
< 

1  o 

11 

o   1 

S     -« 

£ 
£  £ 

EASTERN  STANDARD  TIME 
1  AM    7  AM    1  PM    7  PM 

8 

9 

8 
3 

3 
A 

s 

A 

tr> 

s 

I 

e 

3 

0 

ill 

i-i  1 

ATLANTIC  CITY  WB  AIRPORT 
ATLANTIC  CITY  ST.  MARINA 
NEWARK  WB  AIRPORT 
TRENTON  WB  CITY 

16 
6 

2.2 
.6 

9.9 
10.6 

30  +  + 
40 

29  +  + 
33 

20 

S 

19 

s  <t 

01 
01 
01 
01 

87 
81 

89 
79 

56 
58 

77 
69 

2 
0 

5 

1 

l 

l 

3 
1 

2 

2 
1 
3 

2 

2 

1 
1 

0 

0 

1 
1 

0 
0 
0 

0 

7 
5 

11 

7 

70 
54 

5.5 

6.0 
5.7 

HO   8    COMPASS    POINTS    ONLY 


See  Reference  Notes  Following  Station  Inde: 
-    88    - 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


1    ,',    |   I   ,,,    Mtl- 

I 

'.  |'lh 

i 

1 

2 

1 

4 

S 

6 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

.•.! 

23 

24 

.". 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

I 

RUTGERS  MICRO  MET  STA 

PLOT  •  1 

1  INCH 

MAX 

79 

75 

7^ 

73 

77 

76 

75 

75 

80 

75 

69 

66 

73 

70 

77 

69 

79 

79 

78 

80 

ill 

in 

78 

7', 

73 

71 

67 

69 

63 

74.7 

M1N 

• 

63 

6  i 

62 

62 

64 

66 

68 

68 

69 

65 

64 

63 

65 

66 

66 

66 

6U 

69 

70 

71 

n 

69 

.-  ) 

60 

60 

57 

57 

61 

64.9 

-■  INCHES 

MAX 

-'1 

76 

73 

73 

72 

75 

74 

74 

73 

78 

74 

69 

65 

71 

69 

75 

69 

76 

77 

76 

78 

79 

79 

76 

73 

71 

69 

70 

60 

63 

73.3 

MIN 

64 

64 

64 

OJ 

63 

65 

66 

68 

66 

69 

65 

64 

63 

65 

66 

66 

66 

68 

69 

70 

.0 

/■ 

70 

64 

61 

61 

58 

58 

61 

65.2 

-  INCHES 

MAX 

70 

73 

72 

73 

71 

72 

72 

72 

73 

75 

73 

70 

67 

70 

69 

72 

69 

73 

r, 

74 

76 

76 

77 

75 

71 

70 

M! 

67 

66 

64 

71.5 

MIN 

65 

65 

65 

65 

64 

64 

66 

67 

68 

68 

70 

67 

65 

64 

65 

67 

67 

65 

66 

70 

70 

70 

71 

70 

66 

63 

60 

59 

62 

66.1 

8  INCHES 

MAX 

69 

70 

70 

TO 

69 

69 

70 

70 

70 

72 

72 

n 

67 

68 

67 

70 

68 

70 

72 

71 

73 

74 

74 

73 

71 

68 

66 

68 

65 

64 

69.8 

MIN 

67 

66 

67 

0  7 

oo 

66 

67 

68 

69 

69 

70 

67 

66 

65 

66 

67 

67 

66 

68 

70 

70 

71 

71 

71 

68 

65 

.,'. 

63 

62 

63 

67.1 

16  INCHES 

MAX 

68 

68 

68 

68 

67 

67 

68 

68 

69 

69 

69 

70 

68 

67 

67 

68 

68 

68 

69 

69 

69 

70 

70 

70 

70 

69 

67 

67 

66 

65 

68.3 

MIN 

67 

67 

67 

67 

66 

66 

67 

67 

68 

68 

69 

„H 

67 

66 

66 

66 

67 

66 

68 

68 

68 

69 

.,'; 

70 

67 

66 

66 

64 

64 

67.1 

32  INCHES 

MAX 

67 

67 

67 

67 

67 

66 

66 

67 

66 

67 

67 

67 

67 

67 

66 

66 

66 

66 

.,., 

66 

67 

68 

67 

68 

68 

68 

67 

67 

66 

65 

66.7 

MIN 

66 

66 

67 

67 

6  7 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

67 

67 

66 

66 

66 

66 

65 

66 

66 

66 

66 

67 

67 

68 

67 

66 

66 

'.■ 

65 

66.1 

PLOT  «  2 

1  INCH 

MAX 

84 

84 

81 

8  3 

BO 

90 

87 

84 

84 

95 

81 

70 

64 

79 

74 

84 

71 

90 

84 

84 

90 

91 

94 

85 

74 

75 

72 

7? 

76 

60 

80.1 

MIN 

62 

57 

56 

36 

55 

55 

61 

63 

68 

66 

66 

60 

59 

59 

61 

64 

62 

62 

1,., 

68 

70 

69 

69 

65 

54 

50 

48 

44 

48 

57 

59.7 

2  INCHES 

MAX 

81 

82 

79 

81 

7a 

87 

84 

82 

82 

92 

80 

70 

64 

77 

73 

82 

70 

87 

H3 

83 

88 

BB 

92 

83 

74 

74 

71 

70 

74 

60 

76.6 

MIN 

62 

58 

57 

58 

56 

57 

61 

64 

68 

67 

67 

61 

60 

60 

62 

65 

63 

63 

66 

68 

70 

69 

69 

66 

55 

51 

50 

46 

50 

58 

60.6 

4  INCHES 

MAX 

78 

78 

76 

77 

75 

82 

81 

79 

78 

88 

79 

69 

64 

74 

71 

79 

69 

83 

80 

80 

84 

B5 

87 

80 

72 

72 

68 

68 

71 

Al 

75.9 

MIN 

63 

60 

59 

60 

bS 

59 

63 

65 

69 

68 

69 

63 

61 

61 

63 

66 

64 

64 

67 

69 

70 

70 

70 

68 

58 

54 

S3 

49 

52 

59 

62.2 

6  INCHES 

MAX 

72 

72 

71 

72 

70 

74 

73 

74 

73 

79 

75 

72 

66 

69 

68 

73 

68 

75 

75 

74 

77 

78 

79 

75 

71 

68 

66 

64 

65 

63 

71.1 

MIN 

6b 

65 

64 

64 

63 

63 

66 

63 

70 

69 

72 

66 

64 

63 

65 

66 

66 

65 

69 

69 

70 

71 

71 

71 

65 

60 

60 

56 

58 

61 

65.2 

MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24  HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

KENTUCKY  BLUEGRASS 


PLOT  »1  -  SLOPE  OF  GROUNDi   FLAT.   SOIL  TYPE i   LOAM.   GROUND  COVER i 
CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIC  POTENTIOMETER. 


SLOPE  OF  GROUNDi   FLAT.   SOIL  TYPE i 
CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


LOAM.   GROUND  COVER ■ 


INSTRUMENTATION!   COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES 
INSTRUMENTATION!   BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER- 


EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day 

□i  Month 

"3  .,  oi 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*   •   • 
NORTHERN            01 

CANOE  BROOK 

EVAP 

.10 

.09 

.15 

.18 

.14 

.13 

.20 

.13 

.07 

.12 

.17 

.06 

.13 

.00 

.04 

.01 

.18 

.05 

.00 

.26 

.05 

.04 

.10 

.20 

. 

.10 

.22 

.15 

.07 

.12 

3.3TB 

WIND 

40 

39 

11 

20 

20 

20 

12 

12 

6 

21 

13 

36 

23 

39 

7 

7 

20 

15 

13 

22 

13 

34 

11 

26 

30 

30 

18 

3T 

26 

24 

645 

MAX 

70 

75 

85 

83 

84 

78 

84 

87 

84 

78 

94 

71 

81 

61 

75 

71 

85 

71 

88 

91 

84 

9C 

90 

90 

81 

77 

77 

TO 

64 

73 

T9.T 

MIN 

53 

61 

60 

60 

58 

57 

59 

59 

67 

69 

70 

60 

60 

59 

60 

64 

63 

62 

64 

61 

57 

66 

61 

70 

63 

60 

43 

45 

46 

50 

59.6 

•   •   • 
SOUTHERN            02 

PEMBERTON  3  E 

EVAP 

.15 

.15 

.19 

.13 

.17 

.14 

.14 

.05 

.13 

.19 

.17 

.06 

.03 

.06 

.02 

.09 

.16 

.16 

.12 

.07 

.12 

.15 

.14 

.22 

.11 

.16 

.15 

.08 

.03 

.07 

3.61 

WIND 
MAX 

MIN 

65 

32 

10 

27 

26 

10 

9 

8 

24 

20 

16 

38 

50 

3 

11 

13 

36 

7 

10 

25 

19 

18 

21 

18 

29 

9 

21 

19 

B 

24 

626 

- 

RUTGERS  MICRO-MET  STA 

EVAP 

.07 

.28 

.18 

.18 

.28 

.09 

.19 

.19 

.12 

.15 

.28 

.19 

.09 

.20 

.08 

.04 

.25 

.05 

.16 

.08 

.17 

.13 

.23 

. 

.17 

.14 

.06 

.20 

.17 

4.T4B 

WINC 

66 

103 

35 

34 

49 

45 

25 

35 

40 

53 

69 

47   76 

51 

30 

46 

5: 

65 

42 

50 

46 

53 

49 

60 

6E 

68 

44 

51 

46 

40 

1539 

MAX 

7R 

78 

83 

80 

79 

79 

85 

84 

82 

78 

91 

80   65 

62 

76 

74 

84 

69 

90 

81 

85 

89 

89 

H9 

82 

74 

75 

71 

66 

73 

T9.2 

MIN 

48 

57 

56 

58 

56 

56 

55 

62 

62 

62 

66 

60   55 

55 

57 

61 

.08 
TO 

60 

39 

66 

67 

67 

69 

67 

67 

57 

48 

51 

42 

41 

46! 

5T.8 

5EABR00K  FARMS 

EVAP 

.76 

.08 

.7? 

.20 

# 

.43 

.23 

.19 

.24 

.17 

.29 

•   .31 

.02 

.07 

.26 

.13 

• 

.36 

.15 

.22 

.26 

.24 

.27 

■ 

.37 

.21 

.14 

.12 

5.52 

WIND 

loa 

120 

3* 

40 

* 

116 

35 

37 

38 

56 

61 

*  1  163 

49 

36 

44 

51 

• 

81 

89 

52 

72 

79 

73 

73 

» 

72 

68 

43 

27 

1698 

MAX 

86 

86 

8? 

. 

84 

86 

86 

88 

86 

91 

- 

06   70 

76 

82 

91 

82 

* 

9! 

93 

93 

92 

87 

• 

68 

Tl 

T3 

» 

69 

83.3 

MIN 

53 

60 

59 

58 

- 

56 

57 

60 

63 

66 

67 

- 

60 

60 

61 

62 

65 

64 

68 

68 

TO 

6, 

69 

59 

" 

52 

44 

43 

49 

60.1 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


_ 

u 

Z 
0 

p 

OBSERVATION 

o 

z 

W 

4 

TIME  AND 

z 

O 

O 

p 

TABLES 

STATION 

a 

c 

COUNTY 

< 

1 

o 

< 

OBSERVER 

if 

3 

Q 

5 

i 

I 

ALLENDALE 

uluQ 

01 

BERGEN 

41 

74    08 

270 

: 

BERGEN    COUNTY     ENGINEERS 

ATLANTIC  city   we   AP 

0  311 

o; 

ATLANTIC 

; 

39 

27 

74    35 

MIC 

MIO 

:  hj 

'ATLANTIC    CITY 

0  3  2  ^ 

::■? 

ATLANTIC 

23 

74    26 

11 

MID 

nil 

AUDUBON 

CAMDEN 

75    05 

40 

IIP 

IIP 

IRVIN    J.    NYGREN 

BASS    RIVER    ST    FOREST 

0520 

BURLINGTON 

] 

74    26 

9A 

BELLEPLAIN    ST    FOREST 

B69C 

CAPE    MAY 

l 

15 

74    52 

30 

5P 

SP 

BELMAR    2    SW 

l 

09 

74    04 

It. 

WALTER    J    SCHANCK 

BELVTDERE 

C  1  i  ■' 

01 

WARREN 

2 

50 

75    05 

275 

7A 

IK 

CLEMENT     HAUPT 

BERNARDSV1LLE    2    E 

SOMERSET 

8 

4C 

43 

74    32 

240 

7A 

BERNAR05    WATER    COMPANY 

BLACKWELLS    MILLS 

0B47 

01 

SOMERSET 

10 

40 

29 

74    35 

27 

HENRY    M.     MILLER 

600NT0N    1    SE 

0907 

01 

MORRIS 

e 

40 

54 

74    24 

280 

8A 

8A 

JERSEY    CITY   WATER    WORKS 

BOUND    BROOK    2    W 

SOMERSET 

K 

40 

33 

50 

BA 

AMERICAN    CYANAMIO    CO. 

6RANCHVILLE 

SUSSEX 

41 

74    45 

580 

7A 

ALBERT    M.     DAVENPORT 

BURLINGTON 

1211 

BURLINGTON 

2 

05 

74    52 

12 

6P 

6P 

PUBLIC    SVC.     E.     *    G,     CO. 

CANISTEAR    RESERVOIR 

1327 

SUSSEX 

e 

41 

1040 

8A 

NEWARK    WATER    DEPARTMENT 

CANOE    9R00K 

1335 

ESSEX 

45 

74    21 

180 

8A 

8A 

9A 

CANTON 

1343 

SALEM 

2 

28 

75    25 

20 

GERTRUDE    S.    WILLIS 

CAPE    MAY    3    W 

1351 

03 

CAPE    MAY 

1 

38 

57 

74    58 

10 

5P 

5P 

N.WEST    MAGNESJTE    CO. 

CEDAR    GROVE 

1472 

01 

ESSEX 

B 

40 

52 

74     13 

400 

BA 

J.    A.    PLUNKETT 

CENTERTON 

1512 

02 

SALEM 

6 

39 

31 

75    10 

80 

C    W    THORNTHWAJTE    ASSOC 

CHARLOTTEBURG 

15S2 

01 

PASSAIC 

6 

41 

02 

74    26 

760 

7A 

7A 

H 

NEWARK    WATER    DEPT. 

CHATHAM 

1590 

MORRIS 

8 

74    22 

185 

8A 

CHATSWORTH 

1598 

BURLINGTON 

74    32 

5P 

5P 

EARLRM.CK£RCHNERP 

CLINTON 

01 

HUNTERDON 

40 

74    55 

BA 

ANDREW    F    DROPPE 

ELIZABETH 

2644 

UNION 

1 

40 

40 

74    14 

40 

SP 

5P 

UNION    CO.     PARK    COMM. 

ESSE"    FELLS    SERV    BLOG 

2768 

ESSEX 

e 

40 

50 

7*.     17 

340 

BA 

c 

BOROUGH    ESSEX    FELLS 

FLEM1NGTON    1     NE 

3u."i 

01 

HUNTERDON 

10 

40 

31 

74    51 

DONALD    YOUNG 

FORTESCUE 

3 1  02 

0  2 

CUMBERLAND 

2 

14 

75    10 

5 

7A 

JOHN    LUPER 

31  Bl 

02 

MONMOUTH 

10 

15 

74     17 

194 

6P 

6P 

C    H 

FRANK    J.    MOREAU 

GLASSBORO 

1291 

■? 

GLOUCESTER 

2 

39 

42 

75    07 

135 

BA 

8A 

c 

GLASSBORO    STATE    COLLEGE 

GREENWOOD    LAKE 

3516 

;,1 

PASSAIC 

B 

41 

OB 

74    20 

470 

7A 

GEORGE    T.    WIGGINS 

HAMMONTON    2    NNE 

1662 

0  2 

ATLANTIC 

39 

74    48 

85 

8A 

i.     HUBBARD    PARKHURST 

HIGH    POINT    PARK 

3935 

M 

2 

41 

IB 

74    40 

1570 

8A 

BA 

N.     J.    DEPT. OF    CONS. 

HIGHTSTOWN    1    N 

3951 

MERCER 

17 

74    31 

100 

6P 

JAMES   R.    PICKERING 

INDIAN    MILLS    2    W 

4229 

BURLINGTON 

39 

48 

100 

EDWARD    ENTWISTLE 

JERSEY    CITY 

4339 

01 

40 

74    03 

JERSEY    CITY   WATER    DEPT. 

LAM9ERTVILLE 

4635 

HUNTERDON 

2 

40 

22 

74    57 

E.    E.    CASE 

LAYTON    2 

4736 

01 

2 

IS 

74    52 

390 

CHARLES    KOONS 

LITTLE    FALLS 

PASSAIC 

8 

*: 

150 

iiL 

PASSAIC    VLY.    WTR.    COMM. 

LONG    BRANCH 

4987 

:-3 

MONMOUTH 

1 

40 

18 

74    00 

20 

Mil 

M|[> 

WILLIAM    0.    MARTIN.    JR. 

LONG    VALLEY 

5  0  u  3 

01 

MORRIS 

1, 

40 

47 

74    47 

550 

7A 

7A 

H 

mrs.   Alice  a.   hol2 

LUMBEPTON 

«,,-.«,■, 

0  2 

BURLINGTON 

2 

39 

58 

74    48 

25 

: 

JAMES    LAWTON 

5104 

BERGEN 

6 

41 

06 

74    10 

251 

ROBERT    G.    GLASGOW 

MANVILLE 

5197 

01 

SOMERSET 

r 

40 

33 

74    34 

50 

HA 

JOHN    L.    RADCLIFFE 

MARLBORO    SCS 

5244 

MONMOUTH 

20 

120 

GEROW    BRILL 

MARLTON    1    W 

5252 

BURLINGTON 

2 

39 

s^ 

74    56 

DAVID   D.    GRISCOM 

MAYS    LANDING    1    U 

ATLANTIC 

3 

39 

2  1 

74    45 

20 

yA 

COUNTY    EXTENSION    SVC. 

MIDLAND    PARK 

31 

BERGEN 

8 

40 

59 

74    09 

210 

Mil. 

RIDGEWOOD    WATER    CO. 

MILLVILLE 

5576 

CUMBERLAND 

6 

39 

2-. 

75    03 

60 

Hfl 

Mil 

L.     J.     GALLAHER 

MILLVILLE    FAA    AIRPORT 

'j  '  e  i 

02 

CUMBERLAND 

6 

39 

ii 

75    04 

68 

MIC 

MIO 

H 

FED.    AVIATION    AGENCY 

MILTON 
MOORESTOWN 
MORRIS  PLA1I 


PEMBERION  3  E 

PENNSAUKEN 

PMILLIPSBURG 

PLAINFIELD 

PRINCETON  WATER  W 

RAHWAY 

RING WOOD 

RUTGERS  MICRO-MET 

SEABROOK  FARMS 
SHILOH 

SOMER 


iPLIT 


FIELI 


POND 


1  SE 

TOMS  RIVER 
TRENTON  WB  CITY 

WANAOUf  RAYMOND  I 


COUNTY 


ESSEX 

MIDDLESI 
BERGEN 


CUMBERLAND 
CUMBERLAND 
SOMERSET 


MERCER 
OCEAN 
PASSAIC 


HUNTERDON 
MORRIS 
BERGEN 
SALEM 


40 

57 

74   02 

?•> 

74   06 

4] 

7*   45 

41 

02 

74    30 

40 

40 

7*.  45 
74   09 

58 

74    38 

:i 

42 

75  04 
75  11 
75  12 
7*    24 

40 

70 

74   40 

40 

36 

74    16 

4] 

03 

74 

18 

*0 

40 

74 

25 

74 

48 

AC 

54 

36 

41 

01 

74 

)1 

19 

39 

75 

19 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


SF 


JERSEt 

CITY    WATER    WKS. 

rflLLAflD 

JOSEPf 

H.    GARRIS.    Ill 

U.S.    1 

EATHER    BUREAU 

ARTHUR 

H.     AHLOUIST 

HACKS* 

SACK    WATER    CO. 

RYS    SCHOOL 

NEWTOI* 

wTR.     *     S*R.COM* 

WATER    DEPT. 

DAN    A 

COUGHLIN 

P.     J. 

DEL    VECCHIO 

E.    MARUCCI 

CAMDE* 

COUNTY    PLNG    BD 

F    PH1LLIPSBURG 

^U     &MDGE     COM 

PRINCI 

TON   WATER    CO. 

VALLEY     SEW    AUTh 

rCtge* 

flSE*    WTR.     SUPPL 

SEABOC 

01     FARMS    CO. 

EYERE 

T     OIC'INSQN 

w.    E. 

HAVER 

JERSE 

CITY    D.    P.    W. 

COUNTY    ENGINEER 

|V£«    WATER    CO. 

EATHER    BUREAU 

WATER 

SUPPLY    COHM. 

UNION 

COUNTY    ENGINEER 

ROBER 

M.    MANNERS 

N.J.    POWER    *    LIGHT    1.0 

HACUfNSACC     HATES     CO. 

CREAM 

VALLEY    OAJRV 

DRAINAGE  CODE:        1-COASTAL      2-DELAWARE 


3-GREAT   EGG  HARBOR      4-HACK  ENSACK      S-HUDSON      6-MAURICE 
REFERENCE    NOTES 


7-MULLICA      8-PA5SAIC 


1-ROCKAWAY 


u  Office,   c/o  General  Delivery,   Tr. 


,    New  Jersey    08608,  a 


DIMENSIONAL  UNITS:        Unless  other" 

arc  the  sums  of  thy  negative  departure 
and  speeds  divided  by  the  number  of  ob 


OBSERVATION  TIME:  Th 
and  Snow  on  Ground"  table  i. 
lion"  table,    "Daily  Tempera 

EVAPORATION  is  measure< 


tation  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summi 
t  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these 
■e"  table,    "EvaporaHon  and  Wind"  table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow 


months  some  observers  take  the  obs. 
n  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  h< 
n  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 


daylight  saving  time.     Snow  on  ground  In  the  "Snowfall 
.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Preciplta- 


EQU1VALENT  values  publisl 


e  observations. 


SNOWFALL. 


sle. 


Entrl 


i  of  s 


wfall  i 


;  "Climatologici 


I1..I  ,' 


n  Ground"  table 


,   the  "Snowfall  a 


1  Snot 


i  Snowfmll1   tabli 


NORMALS  for  all  stations  are  climatologies  1  standard 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effects 
STATION  NAMES-  Figures  and  letters  following  the  I 
SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will 


the  period  1931-1960. 
ith  data  for  September  1956. 
on  name,  such  as  12  SSW, 
heating  degree  days  for  the 
and  December 


INTERPOLATED  VALUES  for   monthly  preci 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND 


distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
hs  ending  with  the  preceding  June  data   will  be  carrie< 
rrled  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin, 
tion  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 
WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

n*  on  Ground"  tabl 


No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,    "Daily  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table.    "Snowfall  and 


No  record  in  the  "Climatologica!  Data"  table  am 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*+  Highest  observed  one  minute  winds  peed.     This  s 

•  Amount  included  in  following  measurement,   tim 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water   equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  es 

M  One  or  more  days  of  rec 


Amounts  f 
Includes  t< 


iallt 


"Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  r, 


ratio  of  1   inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

less  than   10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  d 


carried  for  !his  s 


I  vary  slightly  from  the 


IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  V. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  r 

C  Recording  Rain  Gage  Station.       Hourly  precipitation  value; 

C  "Soil  Temperature"  table, 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  r 


3  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


VAR 

This  entry  in  tl 

of  observation  colui 

nn  in  Station  Index  means    variable. 

1 

Thermometers 

building. 

generally  exposed 

in  a  shelter   located  a  few  feet  above 

Station 

appearing  in  th 

idex,  but  for  which 

data  are  not  listed  in  the  tables,  wen 

Genera 

lay  be  obtained 

Z 

in  the  U.  S.  for  ea 

n  the  Superlnlenden 

of  Documents,   Government  Printing 

Inform 
Inform, 

StoT^r 

the  history  of  changes 
Weather  Bureau  statio 

in  locations,   elevations,   exposure,   e 
ns  may  be  found  in  the  latest  annual  i 

this  referenci 


t  Hourly  Precipitation  Data.) 


"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 


s  that  the  thermometers  i 


.-  Superintendent 
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NEW    JERSEY    -    OCTOBER    1965 


SPECIAL  WEATHER   SUMMARY 

Drought  conditions  continued  to  improve  slightly  Over  the  interior  of  SouthernNew  Jersey,  drought 

over  Northern  New  Jersey  during  October,  which  conditions  continued  to  become  more  severe  for 

was   the   fiftieth    consecutive    month    of   drought  the  third  consecutive  month  in  the  extreme  drought 

in   that   area.     According   to   the  Palmer  Index,  category, 
this   was    also   the    sixth   consecutive   month   of 
extreme  drought  conditions. 

Donald  V.  Dunlap 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Office 

c/o  General  Delivery 

Trenton,  New  Jersey  08608 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  I 
OCTOBER  196* 


NOHTMfRN  01 

BElVIDFRF 
aCONTCN  1  SF 
CAnCF  "ROOK 
CHARLCTTE8URG 
ELI2ABFTH 

ESSEX  FELLS  SERV  BlDG 
FLEMINGTON  1  NF 
HI  CM  PdNT  PARK 
jERSFY  CITY 
LAMBFRTVILLE 

LAYTCN  2 
LITTLE  FALLS 
LCNG  VALLEY 
"CRRIS  PLAINS  1  W 
NE«fARK  WB  AIRPORT 

NE..TTN 

PATERsr-N 

PHLLIPSBURG 

PLAIN-FIELD 

SCERVILLE 

SUSSEX  1  SE 

DIVISION 


SOLTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  Ap 

AL0U90N 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

3LRLINGTON 

C^ATS*ORTH 

FREEnniD 
6LASSBOR0 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTCwN  1  N 
INDIAN  WILLS  2  W 

"ILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MCORESTCWN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEW  MONMOUTH 

RE«BERTCN  3  E 
SEABROOK  FARMS 
SHILOH 
TCMS  RIVER 
TRENTON  WB  CITY 

TLCKERTCN 
wCODSTO*N 


ATLANTIC  CITY 
CARE  MAY  3  W 
LCNG  BoANCH 


Tomporalur* 


61.3 
62.1 
64.0 
61.8 
66.3 

62.3 
63.9 
58.9 
63.0 
65.7 

61.  T 

61.1 
61.6 
63.6 


37.1 
37.6 
38.1 
J6.4 
43.3 

38.5 
36.8 
33.8 
48.3 
40.6 

34.4 

36.3 
38.4 
44.3 


61.3 

35.3 

64.9 

43.7 

66.3 

40.3 

65.2 

41.5 

64.3 

40.4 

64.4 
66.8 
66.9 
67.5 

66. 9M 

64.8 
64.6 
66.4 
63.6 
64.9 

66.1 
64.7 
64.3 
65.0 
65.5 

66.3 
64.3 
66.5 
65. 3M 
63.2 


62.9 

67. OM 


41.7 
43.7 
39.3 
44,9 

38.6'- 

43.0 
41.8 
41.9 
42.0 
39.6 

41.8 
42.9 
42.3 
43.6 
40.8 

40.0 
42.3 
43.5 
39. 5M 
45 


51.1 

49.1 
54.8 


55.7 
53.2 


48.7 
50. C 
54.0 

48.3 
54.3 
53.3 
53.4 
52.4 

47.3 


53 
55.3 

53.1 
56.2 

52. 8M 

53.9 
53.2 
54.2 
52.8 
52.3 

54.0 
53.8 
53.6 
54.3 
53.2 

53.2 
53.3 
55.0 
52. 4M 
54.3 


54.6 
53.7 


55.8 
59. 9M 


5.7 
3.4 
2.6 
3.2 

1.9 


1 
2.3 


4.2 
1.8 
1.2 
2.5 
2 


482 
463 
426 
484 
312 

445 
448 
569 
288 
358 

515 

500 
459 
339 

509 
327 
355 
354 
385 

543 


Me 

301 
367 
266 
377 

338 
359 
331 
368 
392 

338 
343 
348 
325 
360 

363 
359 
304 
383 
330 


3?5 


I 


■ 


Precipitation 


284       0 
162       0 


3.86 
4.49 
4.20 
4.92 
2.50 

4,45 
2.74 
2.52 
2.55 
2 

3.3( 

3.78 
5.10 
2.31 

3.06 

4.15 

2, 

2.90 

2.43 

3.63 


1.18 
1.64 
1.03 
1.36 
1.30 

1.79 
1.76 
1.39 
1.66 
1.23 

.96 
1.08 
1,44 
1.81 
1.75 

1.26 
1.65 
1.36 
1.26 
1.33 


,44 

1.09 

.79 

1.08 

1.03 


.63 
.57 


1.97 
1.44 


.21 

.80 


.56 
.92 


2.66 
1.99 


-  2 

-  1 

-  2.18 


1.62 
1.35 

2.01 
1.80 
1.51 


1.94 
1.93 
2.43 
2.60 
1.38 

2.45 
1.13 

1.04 
.80 
.84 

1.05 

1.66 
1.85 
1.37 

1.25 
2.25 
1.12 
1.26 

1.18 

1.17 


.64 
.75 
.44 
.35 

.72 

1.00 
.87 
.66 
.79 
.36 

.38 
.48 
.69 
1.13 
.80 

.56 
.69 
.42 
,46 
.51 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST    TEMPERATURE,       80"    ON    THE    21ST    AT    HAMMONTON    2    NNE    AND    ON    THE    19TH    AT 
ELIZABETH 

LOWEST    TEMPERATURE,       18°    ON    THE    29TH   AT    HIGH    POINT    PARK 

GREATEST    TOTAL    PRECIPITATION,       5.18    INCHES    AT    GREENWOOD    LAKE 

LEAST    TOTAL    PRECIPITATION,        .20    INCH    AT    BELMAR    2    SW 

GREATEST    ONE-DAY    PRECIPITATION,        2.68    INCHES    ON    THE    8TH    AT    MAHWAH 

GREATEST    REPORTED    TOTAL    SNOWFALL,        .8    INCH    AT    FLEMINGTON    1    NE 

GREATEST    REPORTED    DEPTH    OF    SNOW   ON   GROUND,        1    INCH    ON    THE    29TH    AT    FLEMINGTON    1    NE 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13      14       15 


22      23      24 


25       26       27 


28      29      X 


NORTHERN  01 

BELVIDERE 
BEftNARDSVILLE  2  E 
BLACKWELLS  MILLS 
600NTON  1  SE 
BOUND  BROOK  2  W 

BRANCHVILLE 
CANI5TEAR  RESERVOIR 
CANOE  BROOK 
CEDAR  GROVE 

CHARLOTTEBURG 

CHATHAM 

CLINTON 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

FLEMINGTON  1  NE 

GREENWOOD  LAKE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 

LAMBERTVILLE 
LAYTON  2 

LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 
MANWAH 

MANVILLE 
MIDLAND  PARK 

HILTON 

MORRIS  PLAINS  1  w 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEW  MILFORD 

NEwTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

OLDWICK 
PATERSON 
PHILLIPSBURG 
PHILLIPSBuRG  BRIDGE 

PLAINFIELD 
RAHWAY 
RINGWOOD 
SOMERVILLE 
SPLIT  ROCt  POND 

SUSSEX  1  SE 
WANAQUE  RAYMOND  DAM 
WERTSVILLE 
WEST  WHARTON 
WOODCLIFF  LAKE 


SOUTHERN  0 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

BELLEPLAIN  5T  FOREST 

BURLINGTON 

CANTON 

CHATSwORTH 

FORTESCUE 

FREEHOLD 

GLASSBORO 

HAMMONTON  2  NNE 
HIGHT5TOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
MAYS  LANDING  1  W 
MlLLVlLLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOwN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  5TA 

NEW  MONMOUTH 

PEM8ERTON  3  E 

PENNSAUKEN 

PRINCETON  WATER  WORKS 

SEA8R00K  FARMS 

SHILOH 

TOMS  RIVER 

TRENTON  WB  CITY 

TUCKERTON 

WOODSTOWN 


ATLANTIC  CITY 
BELMAR  2  Sw 
CAPE  MAY  3  W 

LONG  BRANCH 


3.86 
3.62 

1.77 


3.67 
2.50 
4,45 


1.36 

1,11 
1.3C 

l.o-; 

1.7S 
1.7< 

la31 

1.6C 
1.23 
1  *3S 

.96 

l.Ol 
1,4* 

uei 

1.75 
1.2i 

1.66 
1.55 

1.65 
1.36 
U26 

1.33 

1.97 


1.94 
.94 
.53 


.04  1.38 
T    1.04 

.03   .70 


.02  1.21 
.05   .75 

.60 


1.78 

.22 

..it; 

.'J« 

1.37 

.2ft 

-.0' 

•  91 

6.21 

.02 

.23 

5.K 

T 

.37 

2.3 

.40 

l.V 

.50 

3,06 

•  01 

.25 

*.25 

.03 

.10 

3.3 

.79 

4,1! 

.66 

2.7: 

.55 

.30 

2.8' 

.99 

3.63 

.02 

.17 

4.25 

.0* 

.05 

2.*.9 

•  06 

.62 

<..62 

T 

.36 

1.7' 

.90 

1.93 

:;» 

.94 

.07 

.76 

.06 

1.81 

.13 

2.63 

.13 

1.65 

2.60 

.06J 

l.SO 

.16 
.1* 

12  1.36 

2.65 

.13 

1.13 

.2. 

2.25 

.12 

1.04 

.02 

.ri 

.35;  .11 


.oa| 

.07 


1.66 
1.50 
2.25 
1.12 


.24   .14 

2.09 

.12  1.18 


64 

.04 

75 

7 

.67 

15 

.*•<• 

25 

•  35 

■  69 

10 

.72 

,5« 

13 

.00 

67 

.66 

09 

.79 

31 

.33 

,62 

)I 

•  05 

»e 

•  OS 

.57 

03 

.13 

.60 

09 

.66 

.07 
.14' 

.07 


.04 

7 

.02 


.04   .06   .03 


.29 
.21 


.22 

.20 
.01 
.03 

,04 
.09 


.01   ,03   .03 


DAILY  TEMPERATURES 


SlAtlon 


NORTHERN  01 

BElVIDERE 
B00NT0N  1  SE 
CANOF  BrOOk 
CMARLCTTEBURG 
ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 
FIEMINGTON  1  NE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 
LAYTCN  2 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 
MORRIS  PLAINS  1  W 
NEWARK  wB  AIRPORT 
NEwToN 
PATERSON 
PHILLIPSBURG 
PLAINFIELD 
SCMERVILLE 
SLSSFX  1  SE 
»    •    * 
SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  MB  AP 
AUDUBON 

9elleplain  st  forest 

burlington 

chatsworTh 

freehold 

glassboro 

hamhonton  2  nne 

hightstown  1  n 

INDIAN  MILLS  2  Is 

millville 

millvillE  faa  airport 

mcorfstown 

new  brunswick  exp  sta 


D»yoi  Monlh 


MAX  6 1 
M1N 


max 

MIN 


MAX 

MIN 


MM 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


62   69 
34   42 


64   71   68 


60   68   69 


55   50 
42   38 

63   53 


67   48 
36   29 


69  65 

53  34 

70  69 
56  44 

70  69 

54  39 

70  71 

52  39 

69  69 

55  38 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


72   69   73 


64   71 
37   41 


68   66 
55   48 


62  6l 
39  41 

63  61 
39  37 


67   66   67 
41   38   46 

63   63   65 


60 
40 


67   67   77 


67   46   48 
35   28   24 


56   51   61 
33   29   27 


41   35   34 


65   70   66 
41   50   48 


55   65   76 
39   46   47 


72 

68 

71 

57 

52 

51 

47 

43 

35 

30 

74 

67 

73 

57 

53 

51 

46 

42 

35 

31 

70 

69 

61 

49 

58 

51 

41 

42 

34 

28 

70 

70 

63 

50 

60 

48 

38 

41 

30 

26 

73 

79 

72 

58 

52 

52 

43 

43 

36 

30 

67 

72 

57 

52 

60 

48 

43 

39 

35 

30 

67 

71 

57 

52 

61 

52 

41 

39 

31 

30 

70 

68 

64 

50 

57 

54 

43 

42 

34 

29 

61   67 
32   32 


69   73   69 
38   51   51 

67   73   68 
42   49   48 

65 

39 

67 
36 


72   69 
54   48 


35   55   45 
66   72   68 


61   66   72 
37   47   48 


63   67   67 
43   40   54 


62  60  63 

40  38  44 

62  62  65 

40  38  47 

64  6*  64 

47  43  50 

64  61  66 

34  34  43 

68  68  65 

46  43  49 

63  62  66 

42  44  49 

66  67  66 

43  40  52 

64  73  65 
41  39  51 

61  61  65 

36  33  40 


64  6*  62 

45  41  45 

67  68  67 

45  44  48 

67  65  64 

39  24  35 

64  67  66 

46  48  54 

67  65 

39  49 

62  65  66 

44  43  52 

66  63  65 

47  43  46 

69  64  68 


66 

66 

37 

36 

65 

62 

33 

33 

73  63 

43  37 

73  65 

54  43 


65   58 
40   32 


67   59   60 
57   43   49 


63   62 
33   32 


63   61   64 
34   35   36 


63   66   76 
45   44   55 


65   65 

41   42 


65   67   76 
38   37   51 


63   66   76 
36   33   50 


73   74 
34   40 


79  77 

40  45 

79  75 

40  40 

79  71 

45  49 

77  75 

40  43 

75  78 

35  40 

75  71 

42  42 

71  70 

53  55 

78  73 

41  46 

77  77 

36  39 


60   63   66 
44   33   40 


70  65  67 

50  55  41 

70  63  65 

44  53  42 

66  69  64 

61  55  44 


•10   'II 


55   64 
35   37 


69   65 
51   40 


59   64   77   74   70 


73   72   75 


70 

62 

53 

38 

71 

64 

53 

40 

72 

6  3 

44 

30 

62   67   72 


63 

63 

63 

43 

42 

52 

64 

65 

65 

>9 

38 

51 

73   64   65 
45   42   48 


73 

4B 

63 

65 

6« 

52 

49 

45 

45 

44 

70 

66 

63 

66 

66 

50 

49 

46 

45 

48 

70 

68 

65 

65 

65 

55 

47 

45 

44 

53 

65  66  75 

39  37  62 

68  69  76 

40  40  57 

66  67  77 

37  35  56 

66  65  78 

43  42  48 

66  68  77 

38  33  46 

65  68  76 

40  40  55 

65  66  68 

39  41  44 

66  66  68 
43  38  42 

63  66  77 

38  37  54 

65  66  76 
35  34  54 

66  65  68 

43  41  43 

65  68  74 

44  41  59 


74  62 
47  38 

72  64 

54  42 

75  70 
58  41 

74  68 

42  44 

72  66 

57  37 


43   49   53 


67  76  78 

43  48  51 

75  75  76 

34  39  45 

78  78  72 

38  42  47 

74  76  71 

34  41  46 

64  76  75 

28  34  35 


75   75   66 


73  66  67 

47  52  43 

67  55  61 

50  46  34 

65  66  57 

57  55  46 

68  67  62 
60  52  40 

64  61  65 

43  50  36 


55   52   60 

32   33   36 


51 


56   48   44   59 
37   25   25   34 


50 
30 


53   60 
26   28 


41   45   48 


60   49   47   60 
35   25   27   36 

60   50   45   62 


30   16 


40 
20 


52   47   60   69 
41   31   36   47 


55 

30 


66   67 
37   37 


55 


65      76       74      62 
41       41       54       56      41 
See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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77  71 

60  39 

70  61 

56  37 

70  61 
55  37 

76  71 

60  42 

71  63 
52  41 

72  63 
49  38 


70 

65 

63 

5  6 

51 

60 

45 

53 

42 

32 

31 

37 

71 

63 

63 

56 

51 

65 

51 

56 

43 

34 

35 

35 

67 

68 

59 

53 

62 

60 

57 

54 

43 

38 

40 

44 

69 

60 

65 

55 

52 

60 

43 

54 

42 

34 

35 

32 

66 

65 

68 

61 

55 

65 

53 

53 

47 

39 

41 

43 

11 

67 

66 

57 

61 

60 

57 

52 

42 

33 

31 

35 

64 

68 

60 

59 

63 

6  2 

6  1 

56 

44 

31 

34 

36 

66 

65 

58 

53 

62 

S9 

60 

54 

41 

35 

33 

35 

6  9 

60 

64 

55 

52 

6  1 

40 

52 

38 

33 

33 

is 

63 

2  6 


60 


45   59 
23   31 


56   47   45   58 
36   26   26   30 


61.3 

37.1 

62.1 
37.6 

64.0 
38.1 

61.8 
36.4 

66.3 
43.3 

62.3 
38.5 

63.9 
36.8 

58.9 
33.8 

63.0 
46.3 

65.7 
40.6 

61.7 
34.4 


61.1 
36.3 


61.6 
38.4 


56   47   43   57 
31   22   24   32 


60   58 
44   30 


75   79   78 
32   38   46 


78 
40 


64  69 
61  53 

68  68 

60  55 

65  69 
60  55 

68  68 

52  57 

66  70 
60  57 

63  69 

59  56 

72  67 

53  56 

73  67 

54  52 

65  66 

60  55 

66  68 

59  54 

72  66 

56  54 

67  66 

61  52 

67  66 

58  53 

65  65 

60  57 


64   61 
37   38 


48   65 
32   35 


62 

27 

60 
23 


68   67   68 
35   48   57 


63 
35 


54  45 

33  27 

57  49 
38  30 

61  53 

33  25 

58  52 
42  29 

57  52 

27  24 

54  48 

38  25 

61  54 

38  28 


51  45 

39  24 

53  45 

35  26 

62  55 

37  29 


59  67 

26  39 

62  72 

30  35 


64.9 
43.7 


65.2 
41.5 


61 
19 


64 

65 

61 

53 

46 

60 

35 

35 

37 

35 

27 

26 

64 

64 

61 

53 

47 

61 

35 

39 

43 

34 

26 

30 

55 

63 

61 

58 

48 

61 

64.4 
41.7 

66,8 
43.7 

66,9 

39.3 

67.5 
44,9 

66,9 
38.6 

64.8 

43,0 

64,6 
41.6 

66.4 
41.9 

63.6 
42,0 

64,9 

39.6 

66.1 
41.8 

64.7 
42,9 

64,6 
42.3 

65.0 
43,6 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   JERSEY 
OCTOBER    1965 


Day  of  Month 


10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21 


22   23   24   25 


26   27   28   29 


NEW  MONMOUTH 
PEMBFRTON  3  E 
SEABROOK  FARMS 
SHILriH 
TOMS  RIvER 
TRENTON  WB  CITY 
TUCKERTON 
WOODSTOWN 

COASTAL 
ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  3  W 
LONG  BRANCH 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


72  72  69 
56  50  39 

71  71  70 

59  <-9  38 

73  67  70 


72  70  72 
60  50  47 

73  67  68 
49  38  37 

71  66  69 

60  51  48 


73   71   72 


67   52   56 

44   33   28 


65   53   63 


62   62 
31   33 


50   59 
36   38 


65   71   72 
35   52   44 


67   70   68 
36   50   50 


64   64   64 
41   40   49 


65   53   52 

73   72   74 
65   60   54 


57   52   60 


66   71   67 
42   55   47 


66   70   70 
54   59   57 


67 

37 


65 

47 


65   67   78 
45   43   56 


73   69   60 


37  40  44 

75  78  70 

33  39  46 

73  75  72 
37  41  47 

74  76  72 
37  44  51 

74  74  65 

34  40  45 


63   68   65 
56   54   41 


70   61 
58   43 


66   66 
57   55 


69   67 
59   53 


69   58 
58   40 


64   65   63 


59   59 

50   50 


74   76   74 
36   42   50 


71 
SI 

71 
55 


65   64   56 
59   53   45 


66   63 
56   44 


63   60 
34   39 


66   63 
30   36 


63   61 
36   38 


65   63 
36   42 


65   60 
34   40 


63   59 
41   45 


64   62 
33   37 


58   51 
38   27 


56   48 
34   23 


54   45 
38   26 


60   50 
41   27 


55   66 

40   20 


51   45 
33   29 


54  59 

38  47 

56  63 

44  49 


55   50   62 

35   28   26 


46 

30 


65.5 

40,8 

66,3 

40.0 

64,3 
42.3 

66,5 
43.5 

65.3 
39.5 

63.2 
*5.3 


66.2 
42,9 


62.9 

48,7 


52.7 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Ol  Month 

"3  „  oi 

H       < 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHERN                            01 

CANOE    BROOK 

EVAP 
WIN0 
MAX 
MIN 

.04 
50 
60 
58 

.01 
49 
66 
56 

.12 
24 

74 
51 

.20 
55 

68 

44 

.15 
65 
61 
26 

.10 
32 

58 
38 

.05 

8 

45 

42 

77 
59 

44 

.09 
35 

70 
51 

.06 

7 
67 
51 

.05 

6 

64 

48 

.07 

7 
68 
50 

.09 
34 
68 
46 

.08 

0 

65 

47 

.04 
15 
63 
53 

.05 
37 
70 
65 

.16 
25 
76 
53 

.06 
24 

64 

46 

.07 
12 
64 

45 

.12 

8 

68 

46 

.03 
15 
69 
51 

.01 
12 
64 
55 

.01 
40 
63 
59 

.09 
24 
67 
53 

.12 
27 
61 
41 

.05 
24 
56 

41 

.06 
24 
57 
42 

.06 
14 
60 
44 

50 
57 
36 

34 
52 
39 

23 
55 

38 

2.37B 

657 
63.3 
47.1 

*         «         * 
SOUTHERN                            02 

PEMBERTON    3    E 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

ft 
54 

.13 

46 

.12 
27 

.13 
62 

.11 
45 

.12 

16 

ft 
26 

.10 

70 

.10 
24 

.06 
14 

.07 
10 

.01 
13 

.06 
14 

.05 
13 

.05 
27 

.06 
30 

.06 
13 

.07 
12 

.13 

n 

.06 

7 

.03 
12 

.03 
30 

.08 
20 

.09 
20 

.07 
20 

.09 

9 

.06 
22 

.06 
19 

.06 
21 

.07 
25 

.08 
25 

2.29 
754 

RUT6ERS   MICRO-MET    STA 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

91 
63 

57 

117 
68 
53 

47 
72 
47 

132 
68 

40 

SEABROOK    FARMS 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.07 
81 
71 

57 

.06 
107 

53 

ft 
ft 
74 

.40 
138 
64 
43 

.22 

89 
60 

.14 
53 

66 
34 

.12 
39 
63 
38 

.08 
132 

74 
47 

.18 
81 

50 

ft 
ft 
70 

.19 

88 
69 
45 

.13 

77 
67 
45 

.10 
31 

70 
46 

.12 
26 
67 
46 

.06 
62 
78 
46 

.11 

80 

ft 
ft 
75 

.32 

105 
69 
40 

.08 
19 
73 
40 

.10 
16 
76 
44 

.10 
25 
71 

50 

.06 
62 
66 

55 

.02 
55 

58 

ft 
ft 
67 

.26 

101 
58 
38 

.09 

46 
63 
38 

.10 
34 
62 

38 

.13 
42 
59 

41 

.14 

86 

35 

- 

- 

3.63B 
17918 
68.0 
44.9 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed   -  m.p.h.) 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

1 
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+>  0 

a  o 

3*4 

+>  +> 

fH    O 

IS   U 
©  -H 
PSQ 

q 
a  -o 

+»  © 

r.  o 

3   Q. 

id  w 

o 

OS 

• 

> 
< 

1     • 

§  1 

u-     6 

§        1 

StsJ 

a    1 

J* 

h 

EASTERN    STANDARD    TIME 
1     AM          7     AM          1     PM          7     PM 

0 

o 
i 

8 
s 

01 
A 

Ol 

A 

en 

I 

4 

1 

<  ■  s 

ATLANTIC    CITY    WB    AIRPORT 
ATLANTIC    CITY    ST.     MARINA 
NEWARK    WB    AIRPORT 
TRENTON    WB    CITY 

27 
25 

5.3 
6.7 

11.1 

12.0 

32++ 
48 

33++ 
38 

14 
SE 
31 

se  <r> 

07 
07 
03 
07 

83 

74 

85 
75 

47 
46 

67 
59 
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3 

2 
2 

4 

2 
3 
3 
2 

1 
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0 
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1 

0 
0 
0 
0 

7 

5 

12 

10 

7^ 

72 

3.4 

3.9 

3.7 

">     TO    8   COMPASS    POINTS   ONLY 
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DAILY 

SOIL  TEMPERATURES 

'.i  -    JERSEY 

Day  nl  month 

23 

24 

\ 

Stttti  n 

-111*1     |   ' 

1 

' 

« 

s 

e 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

„ 

IS       16 

a 

Hi 

I'l 

20 

21 

23 

29 

\ 

I 

RUTGERS   MICRO  MET    SIA 

PLOT   »    1 

1    INCH 

MAX 
M1N 

69 
61 

t.'i 
59 

65 

62 

50 

03 
62 

51 

.,.' 
'.,, 

60 

54 

61 

54 

63 
54 

62 
55 

62 

- 

62 
56 

66 
58 

61 

53 

50 

'.1 
51 

63 
53 

61 
54 

61 

60 

56 

60 
54 

57 

50 

57 

48 

'.. 

fafa 

54 
48 

52 

44 

'.1 
45 

93 

45 

60.3 
53.5 

2    INCHES 

MAX 
MIN 

65 

61 

66 
60 

64 
57 

..1 

fafa 
51 

58 
50 

51 

57 

60 
55 

60 
55 

62 
54 

61 
56 

61 
55 

- 

62 
56 

65 

58 

60 
54 

60 
52 

62 

55 

60 
55 

61 
59 

62 

fail 

60 
55 

56 
50 

56 

49 

50 

54 

45 

50 
46 

52 

46 

59.6 
53.6 

1    INCHES 

MAX 
MIN 

64 
62 

65 
61 

63 

58 

60 

57 
5  ' 

57 

53 

57 

53 

61 
57 

60 
56 

59 

55 

60 
55 

60 
57 

60 
55 

- 

60 
56 

62 
59 

59 
55 

57 
52 

57 

60 
55 

59 
55 

6i 
59 

61 

'.fa 

59 
55 

55 
92 

56 
51 

52 

fa. 

fafa 

50 
48 

50 
47 

'.1 
47 

58.2 
54.6 

8    INCHES 

MAX 
MIN 

64 

63 

64 
62 

62 

,,, 

60 

58 

57 
55 

56 

55 

58 

59 
58 

59 
57 

59 

57 

59 
58 

58 
55 

- 

60 
57 

61 
59 

59 
56 

57 

57 
55 

59 
57 

59 
57 

fa'j 

60 

fa  fa 

59 
57 

57 
55 

55 
53 

54 

54 
52 

52 
50 

50 
49 

91 

49 

57.4 
56.3 

16    INCHES 

MAX 
MIN 

64 
64 

64 
64 

64 
63 

63 

61 
60 

60 
60 

60 
57 

60 
59 

60 
59 

60 
59 

59 
59 

59 
59 

59 
59 

- 

59 

58 

61 

59 

60 
58 

58 
57 

57 

58 
57 

56 
58 

fa 
58 

fa 

fa' 

59 
59 

59 

57 

57 
55 

fai. 

fafa 
54 

55 
53 

53 
52 

92 

fa  2 

50.6 
58.2 

32    INCHES 

MAX 
MIN 

65 
65 

65 
64 

64 
64 

64 

62 

62 
62 

62 
61 

61 
61 

61 
60 

61 

60 

60 
60 

60 
60 

61 
60 

- 

60 
60 

61 
60 

61 

59 

V, 

59 

59 

60 
59 

59 
58 

5' 
58 

fa 'j 
fa' 

59 
59 

59 

59 

59 
57 

fa' 
'.i 

M 
fa' 

57 

56 

56 
55 

55   60.3 
55    59.6 

PLOT   •   2 

1    INCH 

MAX 
MIN 

67 
59 

70 

50 

66 
48 

62 

62 
35 

62 

39 

57 

43 

70 
51 

65 
47 

62 
47 

68 
46 

67 

59 

66 
41 

- 

70 

54 

72 
50 

67 

45 

69 

40 

71 
43 

74 

48 

67 
51 

64 
59 

.,i 
52 

62 
45 

60 
38 

64 

39 

64 
42 

59      55 

40      32 

60 
32 

65  65.1 
38   45.0 

2    INCHES 

MAX 
MIN 

66 
59 

69 
52 

66 
48 

62 

60 
37 

61 
40 

59 

44 

68 
52 

64 
48 

64 
48 

66 
47 

65 
50 

65 
49 

- 

69 
54 

70 
51 

65 
45 

66 
41 

69 
44 

73 
50 

66 
51 

64 
55 

65 
53 

61 
41 

59 
40 

62 
41 

63 
43 

56 
41 

53 

34 

58 

34 

64   61.9 
40   46.4 

4    INCHES 

MAX 

M  1  N 

65 
60 

67 

55 

64 
50 

61 

58 
40 

58 
42 

57 

47 

66 

5*. 

62 

50 

61 

51 

64 
49 

63 
52 

62 

45 

- 

66 
54 

68 

54 

61 
48 

64 
44 

fab 
46 

70 
51 

64 
53 

63 
6C 

64 
55 

6C 
4< 

57 

43 

59 
43 

6C 
46 

56 

4< 

51 
36 

56 

36 

6C 
41 

61.8 
48.3 

8    INCHES 

MAX 
MIN 

63 
61 

64 

60 

62 
55 

58 

1 

55 
49 

56 

50 

57 
51 

61 
57 

59 
54 

58 
54 

60 
53 

60 
56 

59 

- 

61 

63 
58 

59 
52 

58 
50 

5S 
51 

62 

54 

60 
56 

61 
61 

fa] 
56 

56 
53 

55 
45 

55 
48 

56 

5C 

5: 

51 

5C 

4<i 

51 
43 

54   58.2 
46   53.0 

MAX  ANO  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24  HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT 
PLOT  *1 


PLOT  j»2  -  SLOPE  OF  GROUND  i   FLAT.   SOIL  TYPE! 
CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


INSTRUMENTATION,   COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES 
LOAM.   GROUND  COVER,   BARREN.   INSTRUMENTATION.   BROWN  RECORDING  .POTENTIOMETER  Wl TH  COPPER- 


SLOPE  OF  GROUND,   FLAT.   SOIL  TYPE,   LOAM.   GROUND  COVER,   KENTUCKY  BLUEGRASS 
CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK  POTENTIOMETER. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHERN                            01 

T 

0,8 
1 

BELVIOERE 
FLEMINGTON    1    NE 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

LAMBERTVlLLE 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

1 

T 

MORRIS    PLAINS    1    w 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

1 

NEWARK    WB    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 
WTR    EOUIV 

1 

NEWTON 

SNOWFALL 
SN    ON   GND; 

1 

T 

*         #         « 

SOUTHERN                            02 

1 

T 

T 

MO0REST0WN 
PEHBERTON    3    E 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

! 

i 

1 

TRENTON    WB    CITY 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

| 

1 

I 

i 

1 

1 

See  reference  notes  foffowing  Station  Index 
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STATION  INDEX 
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H.I 
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0325 

03 
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1 
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74    26 

11 
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STATE    MARINA 

AUDUBON 
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02 
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2 

39    53 

75    05 

40 
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IIP 
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BASS    R|V£R    ST    FOREST 

0528 

02 

BURLINGTON 

1 

39    37 

74    26 
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0690 

CAPE    MAY 
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74    52 

30 

5P 

SP 
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BELHAR    2    sw 

0721 

0} 

MONMOUTH 

1 

kO    09 

40 

WALTER    J    SCHANCK 

0  1 2  5 

"1 

WARREN 

2 

<.0    50 

75   05 

275 

7A 

7A 

CLEMENT    HAUPT 

8ERNARDSVILLE    2    E 

0797 

SOMERSET 

8 

40    43 

74    32 

240 

7A 

BERNARDS    WATER    COMPANY 

6LACKWELLS    MILLS 

0847 

01 

SOMERSET 

10 

40    29 

7*    35 

27 

7A 

HENRY    M.    MILLER 

BOON TON    1    SE 

090T 

01 
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8 

40    54 

74    24 
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8A 
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BOUND    BROOK    2    W 
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r 
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50 

8A 
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BRANCHVILLE 
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7A 
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2 
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74    52 

12 

6P 

6P 
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SUSSEX 

8 

41    07 
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1040 

8A 
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1335 

01 

ESSEX 

6 

40    45 

74    21 
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8A 
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20 
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1 
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10 

5P 

5P 

c 
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6 
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BA 
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02 
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6 

39    31 
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80 

c 
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01 

PASSAIC 

8 
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7A 

7A 

H 
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01 
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40    45 
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1593 
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5P 
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ELIZABETH 

ESSEX    FELLS    SERV    SLOG 

26'.'. 

01 
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5P 

5P 
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IP 
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02 
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02 
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: 
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01 
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oz 
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6P 

6f 
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1 
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01 
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7/ 
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: 
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525? 
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9C 

: 
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5346 
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3 
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2C 

9 
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5503 

01 

BERGEN 

a 

40    59 
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Ml 

RIOGEWOOD    WATER    CO. 

MILLVILLE 

5576 

02 

CUMBERLAND 

39    24 
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H" 

M.I 

:  h 
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o; 
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5726 
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BURLINGTON 
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55 
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576S 

01 

MORRIS 

e 
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B/ 
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6026 
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i 
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lu 
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86 

5F 

V 
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01 
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40    57 
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12 
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: 
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MONMOUTH 

1 
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30 
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6171 

SUSSEX 
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BA 

RA 
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646C 
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t 
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6/ 

NEWARK   WATER   OEPT. 
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6544 

01 

HUNTERDON 

JU 
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74    45 
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JrA 

DAN    A.     COUGHLIN 

PATERSON 

6775 

01 

PASSAIC 

8 

40    54 

74    09 

100 

8A 

8A 

H 

P.    J.    DEL    VECCMIO 
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BURLINGTON 

? 

39    58 

BC 

5P 

9F 

5f 

PHILIP     E.     MARUCC1 

03 
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2 
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60 

9/ 
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2 

40    41 
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W 

3P 
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WARREN 

? 

40    42 

75    12 
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71 

JOINT    TOLL    BRIDGE    COMM. 

UNION 

10 

40    36 

74    24 

90 

HP 
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MR5    vivian   SCHERER 
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o; 
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40    20 

74    40 

60 

Mil. 

PfllNCEION    WATER    CO. 

9 

40    36 

74     16 

20 

MIC 

:  m 

RAHWAY    VALLEY    SEW    AUTM 
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PASSAIC 

8 

41    08 

74     16 

305 

MM 

NO.     JERSEY     WTR.     SUPPLY 

RUTGERS    MICRO-MET    STA 

783] 

02 

MIDDLESEX 

10 

40    29 

74    26 
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M 

G 

RUTGERS    UN1Y 

7936 

02 

CUMBFRLAND 

? 

39    30 

75    1* 

90 

RA 

8A 

lit 

SEABROOK    FARMS   CO. 

SH1LOH 

CUMBERLAND 

2 

39    28 

75    18 

120 

it 

5P 

EVERETT    DICKINSON 

SOMERVILLE 

619. 

SOMERSET 

1C 

40    35 

74    37 

90 

6P 

6P 

tf.    E.    HAVER 

SPLIT    ROCK    POND 

bad; 

MORA  1 S 

f 

40    56 

74    28 

eoc 

10A 

JERSEY    CITY    0.    P.    W. 

SPRINGFIELD 

8422 

UNION 

40    43 

7*    16 

9C 

: 

UNION    COUNTY     ENGINE'" 

SUSSEX    1    SE 

B6*< 

SUSSEX 

5 

41     12 

74    36 

7/ 

TA 

MRS.     WILDA    MILLARD 

681< 

1 

39    57 

74    13 

i< 

6F 

6P 

TOMS    R|V£»    WATER    CO. 

ITRENTON   WB    CITY 

B«? 

o; 

MERCER 

2 

40    13 

74     4* 

56 

MIC 

Mil 

:  «j 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

669? 

1 

39    36 

74    20 

2C 

6F 

6P 

THOMAS     SMITH 

WANAGUE    RAYMOND    DAM 

9181 

:■' 

PAiSAK 

e 

41    03 

74    18 

320 

8A| 

:  h 

WATER    SUPPLY    COMM. 

927 

D 

UNION 

I'- 

40   40 

7ft   25 

260 

: 

UNION    COUNTY     EN'"  : 

9363    0: 

HUNTERDON 

ll 

40    27 

74    48 

16< 

7A 

ROBERT     M.     MANNERS 

WEST    WHARTON 

9608    0 

MORRIS 

( 

40    54 

74    36 

680 

7A 

N.J.    POWER    *    LIGHT    CO. 

9632    0 

BERGEN 

41    01 

74    03 

io: 

MIC 

: 

HACKENSACK    WATER    CO. 

WOODSTOWN 

9910    02 

SALEM 

2 

39    39 

75    19 

50 

5P 

5P 

CREAM    VALLEY    DAIRY 

J        DRAINAGE  CODE:      1-COASTAL     2-DELAWARE      3-GREAT  EGG  HARBOR     4-HACKENSACK      S-HUDSON     6-MAURICE 

REFERENCE    NOTES 


7-MULLICA      6-PASSAIC     B-RAHWAY      10-RAR1TAN      11-ROCKAWAY 


s  of  New  Jersey  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  C 1  una  to  log  is  i.  Weather  Bureau  Office,   e/o  General  Delivery,  Trenton,  New  Jersey    08608,  or  t< 


DIMENSIONAL  UNITS:        Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:        Temperature  m  *F,    precipitation  and  evaporation  in   Inches  and  « 

are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65'  F,     in  "Supplemental  Data"  table  direction*  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  i 

and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 


<.H3SER\  1TION  TIME:        The  Station  Ind. 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  i 
lion"  table,  "Daily  Temperature' 

EVAPORATION  is  measured  in  t 
refer  to  extremes  of  temperatun 

EQUIVALENT  values  pu 


IVi.'r, 


!  of  snowfall 


,    "Evaporation  and  Wind"  labk  , 


n  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  a 
ly,  occasional  drifting  and  other  causes  of  lo 

"Climatologies!  Data"  table,  the  "Snowfall  a 


observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
ground  values  are  at  7:00  a.  m.  ,   E.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipita- 
the  24  hours  ending  ai  time  of  observation. 


ft  Ground"  table,    when  published,  are  for  thi 
i  by  footnote  following  the  "Evaporation  and 


the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   t 
il  variability  In  the  snow  pack  may  result  in  apparent  u 

i  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,   . 


"Evaporation  and  Wind"  table 
re  taken  from  different  points 
snow  on  ground  include  snow. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  19S6. 

STATION  NAMES:        Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as   12   SSW.    indicate  d.stance  In   miles  and  directiot 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  Tor  the  12  months  ending  with  the  preceding  Ju 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for   monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table.   "Snowfall 
No  record  in  the  "Climalological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates, 
++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  i 

*       Amount  included  in  following  measurement,   time  distribu' 
/  /       Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 
D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using 


from  the  post  office. 

n-  data    mi]}  be  earned  n 


1  snr,»  on  '  rround 


ord   i 


a  every  10  inches  of  new  snowfall. 

ing.     See  "Daily  Temperature"  table  for 


■  but  may  vary  slightly  from  the  amounts 


R  Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  a 

T  Trace,   an  amount  loo  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.      Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes, 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/< 

J  "Supplemental  Data"  table. 


daily  record.      Degree  day  data,    if  t 
clpitation  Data.) 


!  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data'    Bulletin, 


SS        This  entry  1 
VAR      This  entry  1 


s  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  r, 

=  of  observation  column  In  Station  Index  means    variable. 

-e  generally  exposed  in  a  shelter   located  a  few  feet  above  sod-covi 


i  shelter  locate' 


Stations  appearing  i 


b  tables 


her  conditions  in  the  U.    S.    for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW.   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY. 
>  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,   D.   C.    20402. 


i  STORM  DATA,  all  of 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc..   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  Hislor>"  for  this  State,   price  IS  cents.     Similar 

i  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  s 


,  monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable 
jndence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents.   Government  Printing  Office.    Washington,    D.   C.    20402. 


■  Supermlendeni 
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NEW  JERSEY  -  NOVEMBER  1965 
SPECIAL   WEATHER    SUMMARY 


The  meteorological  drought  became  more  severe  The  interior  of  southern  New  Jersey  experienced 

in  all  portions  of  New  Jersey  during  November.  its    4th    consecutive   month  of  extreme  drought, 

Northern   New   Jersey    had  its  51st  consecutive  while  the  coastal  region  was  in  extreme  drought 

month  of  drought,   and  according  to  the  Palmer  conditions  for  the  first  time  since  1950. 
Index   this   was   also  the  7th  consecutive  month 
of  extreme  drought  conditions. 

Donald  V.  Dunlap 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Office 

c/o  General  Delivery 

Trenton,  New  Jersey  08608 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NORTHFRN  01 

BELVIDERE 
OCONTON  1  SE 
CAsicF  "ROOK 
CHARLOTTEBURG 
ELIZABETH 

ESSEX  rELLS  SERV  BlDG 
FLE^INGTON  1  NE 
HIGH  OOINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAxBFRTVlLLE 

LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 
MCRRIS  PLAINS  I  W 
NEwARK  wB  AIRPORT 

NEwTON 

PATERSON 

PHtLLIPSBURG 

PLAINFIELD 

SCMERVILIE 

SUSSEX  1  SE 


SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  Ap 

AUOUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSwCRTH 

FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 

MILUVIULE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MCORFSTOWN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEW  MONMOUTH 

PEMBERTCN  3  E 
5EABR00K  FARMS 
SHILOH 
TOMS  RIVER 
TRENTON  WB  CITY 

TUCKERTON 
WCODSTOWN 


atlantic  city 
cape  may  3  w 
lcng  Branch 


Tomporaluro 


50.9 
"<2.i 
53.0 
50.2 
54.3 

51.3 

53.0 
46.8 
51.3 
53.  6 

">9.8 
53.4 
50.3 
50.2 
52.1 

49,7 
53.2 
55.0 
51.8 
52.1 

50.2 


55.0 
55.6 
58.2 
55.3 
56. 7M 


54.0 
58.2m 


29.2 
32.1 
31.2 
30.1 
32.9 

31.8 
28.9 
25.6 
38.8 
34.3 

27.2 
34.8 
29.9 
30.2 
36.7 

29.2 
35.9 
34.5 
34.8 
33.1 

26.3 


34,7 
37.1 
33.5 

36.8 
33. 4M 


53.7 

35.7 

55.1 

35.1 

57.2 

35.4 

53.4 

34.9 

54,5 

33.4 

56.5 

35.6 

55.1 

36.1 

53.9 

35.9 

53.5 

35.9 

55.0 

33.6 

55.2 

34.6 

54.9 

35.3 

55.9 

36.3 

54.2 

31.7 

52.4 

38.1 

40.4 
43.3m 


40.1 
42.2 

42.1 
40.2 
43.6 

41  .6 
41.0 
36.2 
45.1 
44.0 

38.5 
44.1 
40.1 
40.2 
44.4 

39.5 
44.6 
44,8 
43.3 
42.6 

38.3 

41.7 


45.1 
46.3 
44.2 


46.1 
45.6 
44,9 
44,7 
44.3 

44.9 
45.1 
46.1 
43,0 
45.3 


47.2 
50.8M 


.9 
1.8 
2.1 


1.7 
.5 
1.4 
1.5 
1.3 


1.0 
1.2 


741 

677 
680 
738 
634 

696 
713 
857 
590 
624 

785 
620 
738 
737 
610 

758 
605 
603 
643 
663 

791 


596 
553 
566 
563 
509 

602 
589 
554 
617 
622 

561 
573 
595 
600 
613 

597 
592 
558 
655 
586 


No.  ol  D.y. 


528 

419 


0 

0 
0 

0 

0  111 


l\ 


13 
14 
13 
12 
12 

1=. 
12 
13 

in 
13 

12 

1? 

10 

0    17 

0       5 


I',.-,  Ipll.ilion 


2.06 
1.73 
2.05 
2.09 
1.16 

1.78 
1.82 
1.54 
2.33 
1.66 

2.12 
1.62 
2,54 
2.23 

1.48 

2.04 
2.21 

3.09 
1.76 

1.84 

3.38 


.T9 
1.60 

.71 
1.25 
1.16 

1.24 

.98 

.75 

1.34 

1.04 

.38 

.83 

1.40 

1.58 

1.48 

1.35 
.99 
.95 

1.07 

1.28 


.82 
.69 


1.80 
2.29 
2,05 
2.40 
2.72 


1.09 
2.05 


2.66 
1.71 

1.89 

1.59 
1.83 
.58 
2.07 
1.82 

.43 

1.85 


3.32 
2.41 


2.99 
2.05 
2.67 


2.21 

2.06 


2.16 
2.78 
1.88 


•  *7 
.37 
.45 
.52 


.52 

.40 
.42 

.53 

.58 

1.25 
.45 
.42 

.96 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST    TEMPERATURE:  76°    ON    THE    4TH    AT    ATLANTIC    CITY    WBAP 

LOWEST    TEMPERATURE,  14°    ON    THE    30TH   AT    CHATSWORTH    AND    TOMS    RIVER 

GREATEST    TOTAL    PRECIPITATION:  3.38    INCHES    AT    SUSSEX    1    SE 

LEAST    TOTAL    PRECIPITATION:  .38    INCH         AT    MILLVILLE 

GREATEST    ONE-DAY    PRECIPITATION,       1.25     INCHES    ON    THE    17TH    AT    PHILLIPSBURG 

GREATEST    REPORTED    TOTAL    SNOWFALL,  .5     INCH    AT    HIGH    POINT    PARK 

GREATEST    REPORTED    DEPTH    OF    SNOW   ON   GROUND,       TRACE    ON    THE    30TH   AT    LAYTON    2    AND    ON 

THE    18TH    AT    GREENWOOD    LAKE 


.0  0 

T  0 

.0  0 

.0  0 

.0  0 

.0  0 

T  0 

.5  0 

.0  0 

T  0 

T  T 

.0  0 

.0  0 

T  0 

.0  0 

.0  0 

T  0 

.0  0 

.0  0 

.0  0 


No.  of  Day* 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


NORTHERN  01 

BELVIDERE 
BERNARDSVlLLE  2  E 
BLACKWELLS  MILLS 
B00NT0N  1  SE 
BOUND  8R00K  2  W 

BRANCHvlLLE 
CANjSTEAR  RESERVOIR 
CANOE  8R00K 
CEDAR  GROVE 
CHARL0TTEBUR6 

CHATHAM 
CLINTON 

elizabeth 

essex  fells  serv  bldg 

flemjngton  1  ne 

greenwood  lake 
high  point  park 
jersey  city 
lambertville 

LAYTON  2 

LITTLE  falls 
LONG  VALLEY 
MAHWAH 
MANVILLE 

MIDLAND  PARK 

MILTON 

MORRIS  PLAINS  1  h 

NEWARK  wB  AIRPORT 

NEW  MILFORD 

NEWTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

OLDWICK 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 
PHILLIPSBUPG  BRIDGE 

PLAINFJELD 
RAHWAY 
RlNGwOOO 
SOMERVILLE 
SPLIT  ROCK  POND 

SUSSEX  1  SE 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 
WERTSVILLE 
WEST  WHARTON 
WOODCLIFF  LAKE 


SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

BELLEPLAJN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CANTON 

CHATSWORTH 

FORTESCUE 

FREEHOLD 

GLASSBQRO 

HAMMONTON  2  NNE 
HlGHTSTOwN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
MAYS  LANDING  1  W 
MlLLVlLLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  5TA 

NEW  MONMOUTH 

PEMBERTON  3  E 

PENNSAUKEN 

PRINCETON  WATER  WORKS 

SEABROOK  FARMS 

SHILOH 

TOMS  RIVER 

TRENTON  wB  CITY 

TUCKERTON 

WOODSTOWN 


ATLANTIC  CITY 
BELMAR  2  SW 
CAPE  MAY  3  W 
LONG  BRANCH 


.05 

.07 
.03 


1.52 
2.04 

1.97 
1.99 
2.21 
3.09 
1.21 

1,76 

1.33 
1.77 
1.6* 
2.01 

3.38 
1.60 
2,02 
2,12 
2.12 


.75 
1.3* 
1,0* 


1.5* 
1.30 


•  05 

.15 

.05 

.20 

.03 

.25 

.02 

.03 

.22 

,02 

T 

.22 

.03 

T 

.15 

.02 

.«3 

11   12   13   14   15 


.02 

.08   .04 


•  03 

T 

.09 


17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27 


.10 

.06 

.52 

■  0« 

.10 

T 

.09 

.07 

.'2 

.08 

.48 

.03 
.18 
.02 


29   30   31 


les  following  Station    Indoa. 
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DAILY  TEMPERATURES 


NORTHERN  01 

SEiWDFrE 
PCONTCN  I  SE 
CANTF  BCOOK 
CHARl  CTTEBuRG 
ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SFRV  BLDG 
FLEMTNGTON  1  NE 
HI6H  POINT  PARK 
JERSFY  CITY 
L4MBERTVILLE 
LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 
MORRIS  PLAINS  1  k 
NEWARK  WB  AIRPORT 
NEWTON 
PATERSON 
PHILLIP5BURG 
PLAINFIELD 
5CERVILLE 
SLSSFX  1  SE 
#    »    » 
SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 
AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 
BURLINGTON 
CHATSwORTH 
FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAMMrNTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 
MOORFSTOWN 
NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 


Day  ol  Month 


MAX 

62 

MTN 

30 

MAX 

56 

MIN 

42 

MAX 

63 

MIN 

43 

MAX 

67 

Mm 

39 

MAX 

71 

MIN 

42 

MAX 

66 

MTN 

37 

MAX 

66 

MTU 

40 

MAX 

54 

Mm 

39 

MAX 

67 

MIN 

40 

MAX 

71 

MIN 

-1 

41   28   24 

67   60   42 
39   24   25 

66   48   62 
44   29   28 

70   52   45 
41   26   27 

70   55   47 
32   29   21 

40 
19 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


62   68   53 


33   31   30 

62   69   51 
35   27   25 


50 
29 


62   68   59 
32   26   27 


51  62 

32  22  26 

70  47  59 

45  38  40 


58   66   52 
28   39   41 

67   66   57 


69   55 
38   39 


65   55 

38   38 


65   55 

28   40 


66   54 

40   40 


69   56 

40   40 


54   53 

49   45 


43   42 
21   36 


53   48 
34   41 


49   46   47 


45   45 
32   40 


47   47 
23   38 


71 

54 

62 

67 

61 

56 

39 

25 

26 

42 

47 

42 

60 

65 

52 

61 

67 

50 

26 

23 

23 

28 

34 

35 

63 

69 

53 

63 

69 

56 

38 

33 

29 

45 

40 

42 

60 

68 

49 

59 

65 

54 

26 

30 

24 

40 

38 

40 

60 

67 

48 

59 

65 

55 

31 

30 

26 

33 

39 

40 

70 

49 

61 

68 

54 

55 

44 

35 

34 

49 

46 

35 

59 

65 

51 

58 

66 

53 

36 

28 

25 

38 

35 

38 

70   64   63 


64  51  65 

43  33  32 

68  49  67 

42  26  25 

60  46  66 

39  29  35 

68  56  49 

43  31  31 

72  57  52 


76  50  65 

41  26  27 

73  58  64 

45  32  31 

75  66  63 

46  22  25 

71  57  62 
49  35  30 

73  57  65 

41  28  23 

72  54  63 

48  31  30 

66  72  58 

49  31  39 

69  73  59 

51  30  27 


66   56 
42   40 


55   49 
43   42 


58   55 
42   39 


66   53 
34   36 


48 

50 

42 

45 

48 

53 

35 

42 

44 

41 

19 

35 

48 

46 

33 

41 

43 

45 

22 

38 

43 

44 

24 

40 

48 

50 

40 

44 

43 

42 

21 

35 

60 
51 

65 


64  65  65 

34  42  44 

71  66  55 

44  51  37 

68  60  50 

46  48  41 

64  68  55 

38  49  46 

68  72  57 

34  48  44 


47  52  52 

24  41  46 

54  50  54 

29  41  45 

52  50  54 

25  30  39 

50  50  53 


50   50 
37   43 


47   49 
25   35 


53   53   48 
39   37   21 


50   53   49 
41   34   23 


50   55   50 
42   38   23 


50   54   46 
39   37   24 


56   55   46 
38   30   25 


50   53   47 
44   40  22 


53 

55 

50 

43 

35 

17 

45 

48 

41 

32 

32 

18 

55 

50 

41 

49 

36 

32 

55 

51 

45 

46 

38 

22 

50 

53 

47 

39 

32 

18 

50 

57 

51 

44 

39 

29 

52 

52 

48 

41 

35 

21 

48 

52 

47 

41 

35 

22 

56 

50 

44 

45 

34 

29 

48   45 
38   29 


53   46 

39   30 


50   45 
40   27 


51   *9 
42   32 


52   45 
41   30 


53   43 

38   31 


50   3? 
35   1! 


51   46 
32   32 


53   48 
36   33 


48   43 
37   27 


53   47 
43   31 


50   46 
38   29 


50   47 
39   29 


32   41 
47   53 


48   50 
35   43 


42   32   31 


63 

70 

55 

60 

66 

27 

48 

28 

25 

47 

*7 

71 

55 

63 

69 

25 

51 

24 

22 

40 

51 

66 

72 

58 

64 

32 

50 

29 

30 

37 

66 

72 

56 

63 

72 

31 

45 

27 

29 

43 

65 

7  3 

56 

63 

69 

29 

52 

29 

27 

50 

62 

70 

57 

60 

66 

29 

50 

32 

27 

31 

55 

48 

49 

50 

42 

24 

34 

42 

53 

50 

49 

50 

36 

19 

36 

42 

60 

52 

53 

53 

48 

27 

31 

42 

59 

51 

52 

53 

36 

29 

42 

46 

56 

50 

49 

52 

40 

25 

39 

43 

56 

45 

47 

49 

4J 

28 

35 

43 

50   54   46 
40   37   18 


50   55   50 
43   42   29 


60   55   48 
46   47   22 


55   51   45 

46   41   24 


54   50   44 
45   40   23 


50   63   47 
37   35   18 


55   48 
30   23 


58   56   47 
48   41   26 


57   52 

38   20 


51   57   45 
43   34   32 


57   46 
37   20 


53   59   52 


52   61   55 
46   43   26 


55   45 
41   24 


46   40   18 


59   53 
42   27 


42   36   23 


57   52 
47   33 


55   45 

40   26 


49   42 
36   28 


52   «7 
38   41 


49   45 
30   30 


49   45 
36   26 


60   60 
48   36 


58   57 
42   37 


60   58 
36   44 


58   52 
40   41 


60   57 
35   38 


57   52 

37   40 


51   58 
30   44 


46   48   48 
31   34   30 


44   48   48 
32   33   35 


47   50   50 
34   28   32 


29   27   32 


52   52   50 
35   31   37 


40   48   48 
30   28   37 


46   48   51 
35   34   26 


38   50   48 
22   26   30 


49   45   50 
36   39   42 


50   50   50 
35   28   32 


43   48   46 

30   28   30 


47   51   50 
36   30   36 


44   47   47 
31   33   28 


43   46   47 
29   28   32 


36   36   40 


32  34  30 

47  50  50 
35  35  40 

51  50  46 

32  35  33 

49  50  49 

34  33  33 

48  50  49 
34  36  34 

42  47  47 

29  26  30 


53   51 
29   37 


45  47 

33  33 

46  47 
32  29 

45  48 

32  28 

43  46 

36  33 

50  50 

34  32 


48   47   63 

24   22   33 


24   31   33 


< 


52 
28 


45 


34 

52 

44 

43 

29 

26 

49 

49 

40 

37 

51 

49 

33 

38 

44 

45 

30 

30 

46 

49 

39 

33 

44 

46 

34 

32 

43 

47 

32 

29 

50 

49 

39 

34 

23   23   41 


42 
28 


32   45   32 


56   55 
37   42 


59   57 
35   41 


52   60 
31   47 


59   59 
48   38 


50   57 
39   35 


55   54 
38   42 


53   54   53 
30   21   33 


50   52   51 
37   30   35 


53 

2  0 


33 

28 

50 

51 

30 

26 

48 

50 

34 

29 

30   22   33 


50 
35 


46  50 

39  36 

52  52 

35  40 

49  49 

35  32 

49  48 

34  31 

44  47 

29  26 


50  55  48 

46  39  32 

48  55  51 

44  40  38 

53  56  53 

45  32  34 

51  53  48 
35  40  42 

50  55  51 

44  34  35 

48  52  48 

40  36  32 

52  47  55 

42  39  35 

56  49  57 

43  39  36 

48  49  48 
42  35  33 

47  55  49 

42  33  35 

55  49  57 

43  41  33 

49  56  50 

46  41  34 

47  53  49 

43  37  32 

49  50  48 

44  38  35 


56 
35 


50   58 
27   39 


52   61 

28   41 


54   61 
23   38 


52   58   63 


52   60 
25   32 


52   57 
27   39 


52  38 

23  21 

51  38 

27  28 

54  40 
26  23 

50  36 

24  24 

50  42 

28  23 

52  37 

25  20 

55  39 

26  22 

41  35 

16  15 

41  39 

30  29 

46  40 

26  22 

51  37 
23  17 

55  41 

28  26 

51  36 

23  21 

51  37 

26  20 

40  40 

28  26 

50   37 
23   18 

55   38 
28   26 

54   40 
36   24 

38   39 
28   23 

38   39 

27  20 

50   37 
23   17 


54  52 

27  25 

49  55 
27  36 

50  55 
23  37 


50   52 
27   32 


52   61 

25   40 


53   60 
26   43 


50   55 
26   38 


58 

40 

39 

30 

26 

19 

58 

46 

42 

28 

27 

26 

53 

26 


40 

28 


40 
22 


21 

40 
22 

38 
23 

40 
15 


65 
30 


30   29   23 

56   40   40 
36   30   27 


50.9 
29.2 

52.2 
32.1 

53.0 
31.2 

50.2 
30.1 

54.3 
32.9 

51.3 
31.8 

53.0 
26.9 

46.8 
25.6 

51.3 
38.8 

53.6 
34.3 

49.8 
27.2 

53.4 
34.6 

50.3 
29.9 

50.2 
30.2 

52.1 
36.7 

49.7 
29.2 

53.2 
35.9 

55.0 
34.5 

51.8 
34,8 

52.1 
33.1 

50.2 
26.3 


55 

0 

34 

7 

55 

6 

37 

1 

56 

2 

33 

5 

55 

3 

36 

8 

56 

7 

33 

<• 

53 

,7 

35 

7 

55 

,1 

3  5 

.1 

57 

.2 

35 

,- 

54.5 
33.4 


56.5 
35.6 


55.1 
36.1 


53.9 
35.9 


53.5 
35.9 


See  Reference  Notes  Following  Station  Inde: 
-    107     - 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
NOVEMBER  1965 


Day  of  Month 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 

< 

NEW    MONMOUTH 

MAX 

Mm 

67 
39 

50 
27 

65 
25 

70 
52 

62 
34 

63 
25 

69 
44 

68 

43 

56 

40 

47 
22 

48 
29 

50 
40 

57 
41 

53 
38 

47 
24 

59 
35 

57 
40 

46 

40 

48 

30 

51 
30 

52 
35 

50 

40 

50 
33 

48 
30 

51 
21 

55 
37 

63 
42 

58 
29 

51 
24 

40 
20 

55.0 
33.6 

PEMBERTON    3    E 

MAX 
MIN 

63 
43 

48 
26 

68 
26 

72 
48 

56 
25 

66 
23 

70 
44 

62 
48 

54 
42 

50 
26 

49 
36 

51 

44 

59 
46 

56 
38 

47 

20 

59 

38 

48 
42 

48 
32 

49 
32 

49 
23 

53 

38 

48 
43 

53 
35 

50 
37 

54 
23 

60 
37 

65 
45 

57 
33 

48 
26 

43 
19 

55.2 
34.6 

SEABRCOK    FARMS 

MAX 
MIN 

56 
42 

50 
28 

66 
33 

71 
49 

57 
28 

63 
29 

70 
38 

58 
50 

52 
47 

52 

27 

50 
33 

54 
42 

57 
47 

52 

40 

50 
24 

59 
30 

49 
44 

47 
33 

49 
32 

50 
25 

54 
32 

49 
44 

57 

41 

52 
33 

51 
25 

61 
33 

64 
44 

60 
36 

45 
29 

41 
20 

54,9 
36.3 

SHtLdH 

MAX 

Mm 

64 

42 

51 

30 

67 
34 

72 
48 

65 
28 

63 
30 

71 
42 

64 
49 

56 
46 

53 
26 

50 
40 

54 
43 

57 
45 

54 
41 

47 
25 

57 
37 

58 
41 

47 
28 

50 
33 

50 
27 

53 
37 

50 
43 

57 

40 

51 
33 

51 
29 

60 
39 

64 
45 

56 
38 

45 
29 

41 
21 

55.9 
36.3 

TOMS    RIVER 

MAX 

Mm 

54 
36 

46 
29 

67 
26 

70 
40 

63 
30 

65 
25 

68 
43 

63 
35 

50 
35 

46 
25 

50 
32 

50 
40 

53 
31 

46 
25 

58 

28 

54 
35 

54 
40 

45 
28 

48 
25 

54 
38 

52 
36 

47 
28 

50 
36 

48 
30 

48 
2B 

63 
38 

62 
46 

57 
31 

55 

18 

40 
14 

54.2 
31.7 

TRENTCN    WB    CITY 

MAX 

Mm 

54 
43 

46 
32 

64 
36 

70 
45 

51 

36 

60 
34 

65 
49 

56 
49 

56 
35 

49 
30 

49 
40 

48 

44 

56 
46 

50 
36 

44 
31 

56 
42 

55 
33 

47 
33 

49 
37 

50 
34 

52 

41 

46 

44 

50 
40 

48 
37 

50 
33 

57 
42 

63 
46 

55 
38 

39 
29 

37 
27 

52.4 

38.1 

TUCKFRTON 

MAX 

Mm 

WOODSTOwN 

MAX 

Mm 

»         #         # 

COASTAL                                 03 

ATLANTIC    CITY 

MAX 

Mm 

57 
45 

49 
34 

59 

46 

73 
45 

50 
37 

56 
42 

67 
53 

59 
53 

59 
38 

49 
31 

51 
45 

52 

48 

57 
50 

54 
38 

50 
31 

56 
50 

59 
37 

49 
34 

50 
36 

49 
35 

53 
48 

51 
46 

54 
40 

49 
36 

50 
34 

59 
45 

65 
43 

53 

39 

41 
29 

40 
25 

54.0 
40,4 

CAPE    MAY    3    W 

MAX 

Mm 

67 
50 

55 
38 

63 
34 

66 
55 

63 
37 

60 
40 

66 
53 

67 
54 

60 
51 

54 
31 

56 

44 

58 

50 

59 
52 

59 
45 

63 
32 

56 
45 

50 
37 

50 
41 

52 

35 

53 
47 

52 

48 

56 
46 

55 
43 

53 

34 

62 

47 

61 
45 

56 
34 

58.2 
43.3 

LONS    BRANCH 

MAX 

Mm 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*        •        « 
NORTHERN                            01 

FLEMINGTON    1    NE 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

T 

LAMBERTVILLE 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

T 

MORRIS    PLAINS    1    w 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 

PATERSON 

SNOWFALL 
SN    ON    GN0 

T 

»         #        # 
50UTHERN                            02 

HIGHTST0WN    1    M 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

T 

MILLVILLE    FAA    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON    GND 

T 

M00REST0WN 

SNOWFALL 
SN    ON    GN0 

T 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed   -  m.p.h.) 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Six 

U    m    a 

£  11 

I 

Station 

a  o 

+»  -P 

3   V 

w  u 

a 

a  -a 
■P  o> 

iH    0) 

3  o. 

CO   CO 

© 
X 

■ 
K 

S 

> 
< 

I     • 

11 

0 

°   1 

I  o  S 

s    3 

JD 

SI 

EASTERN    STANDARD     TIME 
1     AM          7     AM          1     PM          7    PM 

« 

8 
s 

9 
A 

0> 

A 
tn 

8 

i 

SS 
M  3 

3 

o 
H 

|i| 

III 

ATLANTIC    CITY    WB    AIRPORT 
ATLANTIC    CITY    ST.    MARINA 
NEWARK    WB    AIRPORT 
TRENTON    WB    CITY 

29 
27 

5.5 
5.9 

11.5 

11.3 

35++ 
47 

37++ 
38 

31 

WNW 

2B 

NW    II 

17 
17 
18 
17 

78 
67 

83 

70 

54 
52 

73 
59 

2 
0 
2 
4 

7 
6 
6 
8 

2 
2 

5 
3 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

11 

8 

13 

15 

55 
55 

5.6 

6.0 

5.8 

4    TO    8    COMPASS    POINTS    ONLY 


Sm  Reference  Notes  Following  Station  Inde: 
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DAILY 

s 

Oil 

L  r 

rEi 

MF 

►EI 

LA 

ru 

Hi 

IS 

.1  RSI  1 

1  '.iv  ,1  m  utli 

Mid  D«pth 

1 

2 

3 

•1 

'• 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

,4 

15 

16 

i/ 

18 

I'l 

20 

21 

22 

23 

" 

.". 

26 

27 

28 

1 

29  30  31   i 

;-.  MICRO  MEI  STA 

PLOT  »  1 

1  INCH 

MAX 
M1N 

51 

47 

50 

44 

51 
42 

53 
47 

51 
45 

50 

41 

53 

47 

91 

49 

51 

44 

48 
42 

47 
44 

49 
46 

52 
48 

51 
43 

47 

40 

48 

43 

48 
44 

44 
40 

45 
40 

47 
42 

46 
42 

46 
45 

47 

48 

41 

4! 
18 

48 
39 

50 
44 

46 
41 

41 
37 

40 
35 

48.3 
42.8 

2  INCHES 

MAX 

MIN 

51 

47 

50 

44 

51 
43 

52 
48 

SO 
45 

48 
42 

53 

47 

51 

49 

51 
45 

48 

43 

48 
44 

49 
46 

51 
48 

51 

44 

46 
40 

48 
44 

48 
44 

44 
42 

43 

41 

46 
42 

46 

42 

46 

45 

46 

43 

47 
42 

44 
59 

47 
41 

49 

45 

45 
41 

41   40 
38   36 

47.8 

43.4 

4  INCHES 

MAX 

MIN 

51 

49 

49 

46 

50 

45 

51 

47 

50 
46 

49 

44 

52 

48 

61 
50 

51 
47 

49 

45 

48 
45 

49 
47 

51 
49 

49 
46 

47 
43 

48 
45 

46 
45 

45 
42 

44 
42 

46 
43 

46 
43 

46 
45 

47 
45 

47 

43 

43 
41 

45 
42 

48 
45 

45 
43 

43 
39 

40 
38 

47.5 
44.6 

8  INCHES 

MAX 

MIN 

51 
50 

50 

48 

50 
48 

50 
50 

49 

49 
46 

51 
49 

51 
50 

51 
49 

49 
47 

48 
47 

49 
48 

50 
49 

50 
48 

48 
45 

47 
46 

49 

47 

47 
44 

46 

44 

46 
45 

46 
45 

46 
45 

46 
46 

47 
45 

45 
43 

46 

44 

47 
46 

47 
45 

45 
42 

42 
40 

47.8 

46.4 

16  INCHES 

MAX 

MIN 

53 
52 

52 
52 

52 
52 

52 
51 

52 
52 

52 

50 

51 
50 

52 
51 

52 

51 

51 
51 

51 
50 

50 
50 

51 

50 

51 
50 

50 
49 

50 
49 

51 
50 

50 
48 

48 
47 

48 

47 

48 
47 

47 
47 

48 
47 

48 
47 

47 
47 

48 
47 

48 
47 

48 
47 

47 
45 

45 
44 

49.6 
48.9 

32  INCHES 

MAX 

MIN 

55 

54 

55 
54 

55 
54 

54 
53 

54 
54 

54 

53 

53 
53 

53 

53 

54 
53 

55 

54 

54 
53 

53 
52 

53 
52 

52 

51 

52 

51 

52 

51 

53 
52 

52 

50 

51 

50 

51 
50 

51 
49 

50 
49 

50 
50 

51 
50 

50 
49 

51 
49 

49 
49 

49 
49 

49 
49 

49 
48 

51.7 
51.3 

PLOT  *  2 

1  INCH 

MAX 

MIN 

56 
39 

55 
32 

60 
34 

62 

41 

56 
56 

56 

33 

61 
45 

50 
47 

51 
33 

49 
32 

47 
39 

48 
42 

53 
44 

52 
33 

48 
30 

49 
38 

48 

34 

45 
32 

46 
33 

49 
37 

48 

31 

45 
43 

47 
37 

48 
36 

48 

31 

55 
35 

53 
44 

44 
32 

37 
30 

35 
28 

50.0 
36.0 

2  INCHES 

MAX 

MIN 

55 
41 

54 
34 

59 
35 

63 
42 

56 

37 

55 
34 

60 

45 

50 
47 

51 
35 

48 
33 

46 
40 

48 
42 

52 

45 

48 
35 

47 
31 

48 
39 

47 
35 

44 
33 

45 
34 

49 
37 

47 
36 

45 

41 

46 
38 

48 
36 

47 
32 

54 
33 

53 

44 

44 
33 

37 
31 

35 
30 

49.3 
37.0 

o  INCHES 

MAX 
MIN 

55 
44 

52 
37 

56 
37 

60 
45 

54 
40 

53 

36 

57 
46 

50 
48 

51 
38 

47 
35 

46 
40 

48 
43 

51 
46 

50 
38 

46 
34 

47 
40 

47 
45 

45 
35 

44 
35 

48 
39 

46 
38 

45 

43 

46 
40 

45 
38 

45 
34 

50 
40 

52 

45 

46 
35 

37 
33 

35 
31 

48.4 
39.3 

a  INCHES 

MAX 
MIN 

52 

48 

49 
43 

51 
43 

54 
48 

51 
46 

49 
42 

53 
48 

50 

50 

51 
45 

47 
42 

46 
40 

48 
45 

50 
48 

4b 

44 

44 
40 

47 
43 

48 
43 

45 
40 

'.4 
39 

45 
41 

45 
41 

45 
44 

45 
43 

46 
42 

42 
38 

45 

41 

49 
45 

45 
40 

42 
37 

35 

47.0 
42.8 

MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24  HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

PLOT  *1  -  SLOPE  OF  GROUND,   FLAT.   SOIL  TYPE ■   LOAM.   GROUND  COVER i   KENTUCKY  8LUEGRASS .   INSTRUMENTATION,   COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES 
CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK  POTENTIOMETER. 


PLOT  *2  -  SLOPE  OF  GROUND,   FLAT.   SOIL  TYPE, 
CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


LOAM.   GROUND  COVER, 


INSTRUMENTATION,   BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER- 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Oi  Month 

3  -  * 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8   9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

2D 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ft   •   « 
NORTHERN 

CANOE  BROOK 

01 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

69 
59 
42 

•  07 
48 
55 
38 

.08 
13 
50 
39 

.05 
46 
52 
38 

.12 
48 
61 
41 

.09 
21 
53 
39 

.01 
25 
59 
38 

.031  .03 
1  Si  36 

601  50 
38   44 

.06 
23 
54 
32 

.04 
12 
52 
37 

.04 
33 

44 
41 

.04 
30 
54 
35 

ft 
13 
48 
43 

.05 
28 
54 
39 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

\ 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  othen 
are  Ihe  sums  of  the  negative  departure 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time 
tlon"  table,   "Daily  Temperature"  table,    "Evapor; 
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i  and  FAA  stations,  f 
wfall  in  the  "Snowfall 
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NORMALS  for  all  stations  are  climatologies!  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 
STATION  NAMES:  Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate 
SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  wllr 
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DELAYED 

INTERPOLATED  VALUES 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


-  No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,    "Dally  Pn 
No  record  in  the  "Climato logical  Data"  table  and  the  "t 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates, 

++  Highest  observed  one  minute  windspced.     This  station  I 

*  Amount  included  in  Following  measurement,   time  distri 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water   equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  i 


ipitation"  table. 

"Evaporation 

ind  Wind' 

table. 

'Snowfall 

ily  Temperature 
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i  Snow  on  Ground"  table, 
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G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  mean 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  mean 


ntered,   less  than  10  days  record 

itially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the 


it  to  every  10  inches  of  new 
issing.     See  "Daily  Temper: 
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NEW  JERSEY  -  DECEMBER  1965 
SPECIAL  WEATHER   SUMMARY 

Meteorological  drought  conditions  became  more  its  fifth  consecutive  month  of  extreme  drought, 

severe  in  all  areas  of  New  Jersey  during  Decern-  while   the   Coastal    Division   was    in   its    second 

ber.  Northern  New  Jersey  had  its  52d  consecutive  consecutive  month  of  extreme  drought  conditions, 
month  of  drought,   and  according  to  the  Palmer 

Index,   this  was  the  eighth  consecutive  month  of  The  year  1965  was  the  driest  on  record  for  all 

extreme  drought  conditions.  three   climatological   divisions   of   New    Jersey. 


The  Southern  Division  of  New  Jersey  experienced 


Donald  V.  Dunlap 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Office 

c/o  General  Delivery 

Trenton,  New  Jersey  08608 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


III  w 
DECEMBER    1965 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST    TEMPERATURE:       67°    ON    THE    31ST    AT    NEW   MONMOUTH    AND    PEMBERTON    3    E 

LOWEST    TEMPERATURE,  1°    ON    THE    27TH    AT    HIGH    POINT    PARK 

GREATEST    TOTAL    PRECIPITATION:       3.53    INCHES    AT    BURLINGTON 

LEAST    TOTAL    PRECIPITATION:  .80    INCH    AT    FORTESCUE 

GREATEST    ONE-DAY    PRECIPITATION:  1.70    INCHES    ON    THE    26TH    AT    BURLINGTON 

GREATEST    REPORTED    TOTAL    SNOWFALL,       .8    INCH    AT    OAK    RIDGE    RESERVOIR 

GREATEST    REPORTED    DEPTH    OF    SNOW   ON   GROUND:       TRACE    ON    THE    28+    AT    13    STATIONS 
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3.4 

2.4 

11 
IS 

1 

17 
1* 

27 

27. 

27 

27 

27 

972 

964 

1103 

825 

889 

0 
0 

0 
0 
0 

4 
2 
6 

2 
0 

26 
26 

50 
16 
2? 

0 
0 

0 

0 
0 

1.63 
1.93 
2.16 
2.36 
1.88 

-  1.49 

-  .93 

•  1.50 

.eO 
.78 
1.35 
.86 
.68 

26 
26 

26 
13 
13 

.0 
•  0 
.6 
.0 
.0 

0 
0 
T 
0 
0 

26. 

2 
1 
1 
2 
2 

0 

0 

1 

0 
0 

LAYTON  2 

LITTLE  FALLS 

LON6  VALLEY 

MORRIS  PLAINS  1  H 

NEWARK  MB  AIRPORT        R 

40.5 

41.4 
41. « 

46.2 

20.2 
27.8 
23.2 
23.9 
31.3 

30.4 
36.1 
32.3 
32.8 
38.8 

2.5 
3.3 

8 
13 
12 
12 
18 

27. 

27 

23. 

27 

27 

1066 
889 

1006 
991 
807 

0 
0 
0 
0 

0 

3 
1 
3 
3 
1 

28 
22 
27 
28 

18 

0 
0 
0 
0 
0 

2.23 

1.82 
2.23 

1.72 
1.86 

•  2.08 

•  1.56 

-  1.36 

1.10 
.77 
.89 
.7$ 
.85 

26 
24 
23 
26 
25 

.1 

.0 

.1 

T 
T 
0 

T 
T 

28. 
28 

11 
28 

1 

1 
1 
1 
2 

1 

0 
0 
0 
0 

NEWTON 

PATERSON 

PMILLIPSBURG 

PLAINFIELO 

SOMERVILLE 

40.  « 

44.5 
46.4 
44.6 
44.T 

23.5 
29.4 

26.6 
27.6 
25.6 

32.2 

37.0 
36.3 
36.1 
35.2 

2.5 

2.9 
3.8 

2.1 
2.1 

10 
15 
11 
1* 
13 

20 

28. 

20 

27 

22. 

1008 
864 
876 
891 
917 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

2 
0 

2 
2 

28 
22 
25 
23 

24 

0 

0 
0 
0 
0 

2.18 
2.16 
1.83 

2.11 

1.77 

-  1.02 

-  1,67 
.  1.81 
•  1.48 

-  1.56 

1.12 

.80 
.70 

.8* 
.76 

26 
26 
25 
13 
25 

.0 

.0 

T 
0 
0 
0 
0 

28. 

1 
2 

1 

2 
2 

l 

0 

0 

0 
0 

SUSSEX  1  SE 

39.9 

20.3 

30.1 

•   .1 

35 

26 

6 

22 

1074 

0 

5 

30 

0 

3.12 

-   .24 

1.60 

26 

0 

* 

2 

1 

DIVISION 

3*. 2 

1.8 

2.01 

-  1.55 

•   •   • 

SOUTHERN           02 

ATLANTIC  CITY  MB  AP 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWORTH 

46.4 
47.9 
41.9 

48.0 
48.9 

26.3 

30.6 
26.3 
32.3 
24.9 

36.4 
39.3 

37.6 
40.3 
36.9 

•   .2 

4.3 

63 

63 
62 
62 

63 

31 

31 
31 

31. 
31 

9 
16 

8 
23 

8 

27 

27 

27 

22. 

27 

S79 

790 
841 
758 
864 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
0 
0 
0 
0 

23 

18 
24 
1! 
22 

0 
0 
0 

0 
0 

1.09 
1.79 
1.12 
3.33 
1.58 

•  2.13 

•  2.33 

.47 

.62 
.92 
.7* 
1.70 
.89 

13 
13 

13 
26 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

s 

i 

3 
4 

* 

1 

2 
1 

3 
1 

0 
0 
0 

1 

0 

FREEHOLD 
6LASSB0R0 
HAMMONTON  2  NNE 
HISHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 

46.  S 
46.2 
4T.3 
4J.5 

46.  7 

28.7 
28.5 
28.2 

28.7 

25.0 

37.6 
37.4 
37.8 
37.1 
33.9 

2.9 

,7 
2.8 

l.l 

66 
62 
62 
62 

6* 

3' 
26 
26 

31 
31 

12 
13 

1* 
13 
10 

27 
27 
27 
27 
27 

8*2 
851 
838 
836 
895 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
0 
3 
2 
1 

21 
22 
23 
21 
22 

0 
0 
0 

0 

0 

1.71 
1.92 
1.86 
1.82 
1.66 

-  1.7* 

-  1.87 

-  1.21 

-  1.57 

.96 
.92 
.5* 

.90 
,89 

13 
13 
13 
13 
13 

.0 

T 
.0 

T 
T 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

3 

4 
3 
« 

1 

2 
1 
2 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

MILLVILLE 

MILLVtLLE  FAA  AIRPORT 

M00REST0WN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  ST* 

NEW  MONMOUTH 

♦7.1 
46.7 
46.4 
45.5 

47.6 

27.9 
28.0 
28.7 
29.2 

26.0 

37.3 

37.4 
37.6 
37.4 
36.8 

2.8 
3.2 

66 
62 
63 
62 
67 

26 
31 

31 
31 
31 

15 

10 
15 
13 
13 

27 
27 
27 
27 
27. 

8*6 
8*9 
8*5 

850 
8*9 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 

1 

0 

23 

18 
20 
20 
22 

0 

0 
0 
0 
0 

1.43 
1.** 
2.05 
2.18 
2.09 

-  .8* 

-  ,99 

1.02 
.89 

1.02 
.95 

1.03 

IS 
13 

13 
13 
13 

,0 
.0 
,0 
.0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

3 

3 
4 
3 

1 
1 

2 
2 

2 

1 

0 

1 

0 

I 

PEMBERTON  S  E 

SEABROOK  FARMS 

SHILOH 

TOMS  RIVER 

TRgNTON  WB  CITY         R 

46.2 
47.1 
47.6 
47.3 
43.1 

26.6 
28.1 
29.8 
26. OM 
31.9 

37.4 

37.6 
38.7 
36. 7M 
38.5 

1.8 
2.6 
3,3 

67 
63 
63 
66 
61 

31 
31 
31 
31 
31 

11 
14 
1* 
12 
17 

22 

27 
27 
27 
27 

8*7 
843 
807 
868 
813 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
2 
1 
0 
2 

22 
11 

20 

16 

0 

0 
0 
0 
0 

1.73 
1.49 
1.39 
1.07 
1.79 

-  1.33 

-  1.67 
•  1.08 

1.02 
.98 
.97 
.79 
.82 

13 
13 
13 
13 
13 

.0 
.0 
,0 
,0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

3 
3 
2 
3 

1 
1 
1 
1 

2 

1 

0 
0 
0 
0 

TUCKERTON 
WOODSTOWN 

48.0 

27.8 

37.9 

6* 

31 

16 

27 

831 

0 

0 

23 

0 

1.93 

.95 

13 

,0 

0 

*   1 

0 

DIVISION 

37.6 

2.3 

1.75 

-  1.51 

T 

•   e   » 
COASTAL             03 

ATLANTIC  CITY           R 

CAPE  MAY  3  W 

LONG  BRANCH              R 

46.2 

48.  1M 

M 

32.8 
3S.  4M 

M 

39.5 

41. 8M 

M 

1.2 

57 
60 
65 

31 

31 
31 

17 
19 
17 

27 
27 
27 

783 
712 

0 
0 
0 

0 

0 

1 

14 

10 

0 

0 
0 

1.32 

1.03 

•  2.16 

.61 
.73 
,78 

IS 

13 
13 

.0 
.0 

0 

0 

3   1 
2   1 

0 
0 
0 

DIVISION 

40.7 

3.7 

1.18 

•  2.16 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


12   I    13       14       15 


16      17      18 


NORTHERN  01 

BELV1DERE 
BERNARDSVILLE  2  E 
BLACKWELLS  HILLS 
B00NT0N  I  SE 
BOUND  BROOK  2  N 

BRANCHVlLLE 
CANISTEAR  RESERVOIR 
CANOE  BROOK 
CEDAR  GROVE 
CHARLOTTEBURG 

CLINTON 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

'LEXINGTON  1  NE 

GREENWOOD  LAKE 

HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 
LAYTON  2 
LITTLE  PALLS 

LONG  VALLEY 
MAHWAH 
HANVILLE 
MIDLAND  PARK 
HILTON 

HORRIS  PLAINS  1  H 

NEWARK  KB  AIRPORT 

NEW  MILFORD 

NEWTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

OLDWICK 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

PLAINFIELO 

RAHWAY 
RINGWOOD 
S0HERV1LLE 
SPLIT  ROCK  PONO 
SUSSEX  1  SE 

WANAQUE  RAYHOND  DAM 
WERTSVILLE 
WEST  WHARTON 
WOODCLIFF  LAKE 


WB  AP 


SOUTHERN 


ATLANTIC  CITY 

AUDUBON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CANTON 

CHATSWORTH 

FORTESCUE 

FREEHOLD 

GLASSBORO 

HAHMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  HRLS  2  W 
HAYS  LANDING  1  W 
HILLVILLE 

HILLVILLE  FAA  AIRPORT 

HOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEW  MONMOUTH 
PEMBERTON  3  E 

PENNSAUKEN 

PRINCETON  WATER  WORKS 

SEABROOK  FARMS 

SHILOH 

TOMS  RIVER 

TRENTON  WB  CITY 

TUCKERTON 

W00D3T0WN 


ATLANTIC  CITY 
BELHAR  2  Sw 
CAPE  MAY  3  « 

LONG  BRANCH 


2.10 

1.78 

1.63 
1.93 
l.S» 

2.  It 


1.72 
1.86 
1.49 


1.96 
2.10 
2.19 


1.08 
1.12 
3. S3 


1.86 
1.82 
1.66 
1.16 


2.05 
2.18 
2.01 
l.TS 


1.32 
1.29 

1.03 


.04   .28   .40 


.28   .39   .33 


03   .02 
02   .01 


.02 
.02 


•03   .26   .92   .09 


.69   .27   .29   .02 


.01 
.22 


06 

.21 

•  to 

.21 

.89 

.26 

.22 

10 

.01 

.02 

16 

T 

.89 

01 

.09 

.02 

06 

.'0 

.95 

0^ 

.93 

.03 

.23 

.02 

.22 

.85 

25 

.10 

.88 
.98 

01 

.09 

.97 

.03 

.01 


SUPPLEMENTAL    DATA 


1.06 

.71 
.25 


.07 

.15 

.81 

.67 

.06 

.19 

.10 

.77 

.89 

.26 

.01 

.10 

.*« 

.76 

.82 

.87 
1.60 

1.0* 
.61 
1.09 


Wind 
(Speed   -  m.p.h.) 

Relative    humidity    averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

i 

9 

+*  a 

4-» 

Station 

CO  -H 
+»   -P 
rH    CJ 

3   1> 
ffl   U 

O  "H 

a.  a 

■«->  a 

iH   o 

3  o. 

0 
PS 

« 

« 
« 

> 

< 

2    • 

I  a 

0        1 

|-o1 

a     1 

_  a 

21 

EASTERN    STANDARD    TIME 

1     AM          7    AM           1     PM          7    PM 

8 

i 
H 

s 

jf 

3 

CO 

A 

07 
CO 

A 

in 

8 

i 

• 

3 

0 

J  -S-E 

£  !  g 

i.  8.3 

2   8-1 

ATLANTIC    CITY    WB    AIRPORT 

28 

5.0 

9.4 

26+4 

33 

26 

80 

84 

53 

74 

5 

i 

2 

1 

0 

0 

9 

56 

6.5 

ATLANTIC     CITY     ST.     MARINA 

- 

41 

SSW 

25 

- 

" 

- 

- 

0 

i 

2 

1 

0 

0 

4 

- 

- 

NEWARK    WB    AIRPORT 

27 

5.5 

10.1 

2  7++ 

30 

04 

66 

72 

53 

61 

3 

2 

2 

2 

0 

0 

9 

- 

6.6 

TRENTON    WB    CITY 

" 

- 

- 

35 

NW    X 

25 

" 

- 

" 

" 

3 

3 

1 

2 

0 

0 

9 

55 

6.2 

TO    8    COMPASS    POINTS    ONLY 


s  hallowing  Sta 
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DAILY  TEMPERATURES 


Button 

Day  of  Monlh 

1 

I 

2 

3 

« 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

V.H 

29 

30 

31 

»   •   • 

NORTHERN            0 

MLVTOEM 

MAX 
NUN 

40 
IS 

42 
15 

41 
25 

45 
25 

4! 
28 

44 
31 

48 
27 

38 

17 

38 

23 

41 
21 

30 
22 

37 
30 

36 
32 

41 
35 

49 
37 

45 

34 

45 
28 

42 
24 

41 
23 

38 
14 

32 

14 

37 
12 

41 
13 

49 
22 

54 
27 

38 
28 

30 
12 

29 
13 

41 
23 

41 
21 

43 
22 

42.1 
23.0 

SOONTON  1  SE 

MAX 

MIN 

la 

42 
19 

47 
24 

47 
27 

48 
33 

43 
33 

48 
26 

39 

17 

38 
21 

43 
23 

47 
29 

47 
32 

40 
30 

44 
38 

44 
39 

46 
3? 

44 
35 

43 
21 

39 
22 

38 

15 

30 
9 

36 
20 

40 
23 

47 
27 

49 

31 

58 
27 

30 
10 

30 
11 

40 
23 

41 
26 

31 
27 

42,5 

25.0 

canoe  Brook 

MAX 

MIN 

42 
IS 

42 
21 

49 
24 

42 
29 

51 

31 

46 
34 

30 
26 

39 

17 

40 
18 

47 
21 

50 
24 

38 
32 

43 
33 

43 
38 

46 
38 

49 
36 

46 
27 

47 
20 

41 
21 

41 
14 

32 

13 

18 

13 

43 
15 

48 
26 

32 
21 

59 
28 

33 

12 

31 

17 

43 
22 

44 
22 

30 
28 

44.1 
24.1 

CHARICTTEBURG 

MAX 

MIN 

35 
14 

40 
18 

43 
24 

45 
24 

49 
30 

41 
31 

47 
23 

34 
17 

37 
23 

43 
21 

45 
24 

45 
24 

40 
30 

44 
36 

46 
37 

45 
33 

43 
30 

40 
24 

39 
23 

35 

14 

23 
13 

35 

13 

39 

20 

47 
29 

58 
30 

57 
26 

28 
11 

30 
12 

39 
24 

42 
24 

54 
26 

41.5 
23.5 

ELI2A8ETH 

MAX 

MIN 

43 

19 

51 
27 

51 

29 

30 
34 

47 
33 

31 
38 

45 
27 

43 

20 

49 
24 

33 
25 

43 
31 

42 
33 

48 

35 

47 
41 

49 

47 
37 

46 
31 

47 
28 

40 
20 

40 
11 

38 
21 

42 

18 

49 
27 

52 
34 

39 
33 

58 
21 

31 
15 

43 
20 

43 
25 

49 
26 

62 
34 

47.1 
27.7 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

MAX 

MIN 

38 
17 

40 
18 

47 
26 

42 
32 

48 
32 

43 
34 

47 
25 

37 
18 

40 
22 

43 
23 

47 
26 

37 
31 

41 
31 

44 
38 

44 
38 

47 
33 

44 
29 

42 

21 

40 
22 

35 

14 

30 
15 

31 

15 

44 
20 

49 
29 

54 
34 

57 
27 

30 
11 

29 
13 

40 
25 

40 
25 

50 
30 

41.9 

25.0 

FLEMINGTON  1  NE 

MAX 

MIN 

39 
13 

43 
15 

50 
25 

47 
27 

50 
27 

46 
33 

50 
27 

39 

14 

41 
20 

44 
19 

50 
22 

38 
32 

42 
36 

46 
39 

49 

40 

48 
37 

45 
28 

44 
22 

40 

22 

39 
13 

31 

14 

39 

14 

41 
18 

54 

19 

54 

,'8 

59 
29 

32 
13 

33 

14 

41 
17 

42 
18 

53 

21 

44.2 
23.1 

HIGH  POINT  PARK 

MAX 

Mm 

33 

40 
19 

45 

24 

42 
32 

48 
22 

33 
24 

41 
15 

30 
12 

35 

20 

38 
22 

40 
24 

33 

24 

32 
22 

37 
29 

42 
29 

50 
28 

42 
26 

33 

17 

34 

19 

36 

6 

25 

6 

32 
11 

35 

15 

45 
28 

57 
35 

54 
14 

31 

1 

25 

6 

35 

20 

37 

20 

30 
31 

38.4 
19.8 

JERSEY  CITY 

MAX 

MIN 

41 
26 

50 
30 

48 
34 

49 
35 

45 
35 

48 
31 

38 
28 

40 
27 

44 
31 

50 
34 

40 
35 

41 
36 

45 
41 

45 
40 

48 

41 

45 
39 

45 
35 

39 
28 

39 
28 

30 
21 

36 
26 

41 
26 

50 
32 

47 
41 

55 

43 

47 
20 

31 
17 

40 

26 

41 
30 

48 
35 

61 
47 

44.1 
32.2 

LAMBERTVILLE 

MAX 
MIN 

43 
17 

52 
23 

48 
29 

50 
31 

44 
34 

50 
38 

41 
27 

42 
17 

45 
23 

49 
22 

40 
24 

39 
36 

47 
35 

51 
41 

47 
40 

46 
36 

47 
31 

41 
24 

39 
25 

33 

15 

39 

16 

41 

15 

21 

52 
30 

59 
31 

52 

24 

34 

14 

42 
17 

42 
22 

53 

22 

64 
36 

45.7 
26.4 

LAYTON  2 

MAX 

MIN 

36 
12 

44 
14 

43 

17 

38 
23 

49 

27 

42 

30 

46 
26 

35 

14 

38 

17 

40 
12 

46 
19 

33 
29 

35 
30 

39 
35 

45 
35 

43 
34 

47 
28 

40 
22 

40 
21 

36 

8 

30 
9 

37 

8 

41 
10 

45 

18 

57 

26 

47 
22 

27 

8 

26 

9 

39 
19 

42 
21 

47 
22 

40.5 
20.2 

LITTLE  FALLS 

MAX 
MIN 

39 

19 

43 
27 

40 
27 

49 
31 

52 
33 

46 
36 

49 
27 

40 
21 

41 
23 

47 
25 

50 
29 

39 
32 

42 

32 

45 
40 

47 
39 

48 

37 

47 
33 

46 
25 

42 
27 

40 
18 

34 
19 

40 
22 

44 
28 

51 
33 

54 
33 

60 
28 

33 
15 

30 

17 

42 
26 

43 
28 

53 
33 

44.4 
27.8 

LONG  VALLEY 

MAX 
MN 

37 

14 

39 

14 

44 
26 

46 
27 

47 
30 

48 
34 

45 
26 

35 
18 

37 
21 

40 
20 

46 
22 

37 
32 

41 
32 

44 
38 

47 

38 

45 
35 

43 
27 

43 
22 

39 

20 

36 
14 

29 

14 

34 

12 

38 
12 

47 
22 

55 
28 

56 
25 

29 

13 

30 
15 

38 
22 

40 
22 

*9 
23 

41.4 
23.2 

MORRIS  PLAINS  1  h 

MAX 

Mm 

36 
16 

41 
21 

46 
24 

46 
26 

46 

30 

42 
32 

47 
26 

36 
17 

37 
22 

42 
22 

47 
26 

37 
32 

39 

31 

42 

38 

45 
38 

46 

35 

44 
29 

45 

20 

39 

20 

37 
13 

30 
15 

35 
15 

38 

20 

48 
27 

51 

29 

57 
26 

29 
12 

30 
13 

40 
19 

41 
15 

50 
29 

41,6 
23.? 

NEWARK  W8  AIRPORT 

MAX 

Mm 

43 
25 

50 
28 

50 
33 

51 
36 

46 
35 

51 
32 

41 
28 

43 
25 

47 
29 

52 

30 

42 
36 

44 
36 

48 
41 

49 
43 

48 
41 

47 
39 

47 
34 

42 
28 

40 
25 

33 
21 

36 
25 

42 
25 

51 
31 

52 
38 

59 

40 

45 
19 

32 
18 

43 

25 

43 
29 

51 

30 

63 

45 

46.2 
31.3 

NEWTON 

MAX 

Mm 

37 
14 

42 
19 

43 
23 

48 
25 

47 
32 

42 
32 

46 
26 

34 
15 

39 
25 

40 
22 

45 
23 

34 
30 

35 

31 

39 
34 

48 
37 

45 
34 

45 
31 

42 
21 

39 
26 

35 

10 

29 
12 

35 
11 

38 
13 

46 
29 

55 
29 

56 
24 

27 
12 

2e 
13 

38 
23 

41 
24 

48 
29 

40.8 
23.5 

PATERSON 

MAX 

Mm 

40 
25 

42 
29 

48 
30 

48 
3* 

50 
32 

48 
34 

50 
26 

40 

25 

41 
28 

48 
30 

50 
33 

38 
32 

41 

32 

45 
40 

48 
40 

48 
38 

48 
38 

46 
29 

42 
29 

40 
19 

32 

20 

32 

22 

40 
25 

50 
32 

55 
36 

59 
29 

35 
15 

37 

15 

40 
30 

43 
30 

55 
33 

44,5 
29.4 

PHILLIPSBURG 

MAX 

Mm 

42 
18 

43 
25 

47 
29 

50 
29 

46 
32 

50 
30 

46 
27 

40 
18 

45 
28 

50 
23 

48 
25 

40 
35 

43 
36 

52 
40 

50 
40 

47 
37 

45 
31 

42 
27 

40 
26 

38 

11 

37 
19 

41 
17 

52 
20 

54 
31 

60 
29 

60 
25 

34 
15 

42 
21 

43 

26 

45 
23 

65 
33 

46.4 
26.6 

PLAINFIELD 

MAX 

Mm 

41 
18 

48 
24 

51 
29 

49 
33 

44 
32 

49 
37 

38 
27 

41 
19 

46 
24 

49 
25 

40 
28 

39 
35 

46 
39 

47 
40 

48 
41 

45 
37 

46 
29 

39 
23 

39 

23 

31 
15 

35 
19 

39 
15 

49 
25 

51 
30 

58 
32 

53 
29 

31 
14 

4Q 

21 

41 
24 

47 
25 

62 
43 

44.6 
27,« 

SOMERVILLE 

MAX 

Mm 

43 
14 

48 
23 

49 
28 

49 
31 

44 
32 

48 
36 

39 
27 

40 
16 

44 
21 

49 
21 

40 
25 

39 
35 

47 

36 

47 
40 

47 
40 

44 
37 

46 
23 

44 
22 

38 
21 

31 
13 

36 
18 

40 
13 

50 
23 

52 

30 

59 
31 

51 
23 

30 
14 

41 
18 

42 
22 

47 
22 

62 

40 

44.1 
25, 1 

SUSSEX  1  SE 

•    «    • 

MAX 

Mm 

35 

12 

41 
13 

42 
16 

45 
23 

49 
28 

42 
30 

45 
22 

35 
14 

37 
20 

42 
18 

46 
20 

32 
28 

34 
27 

38 
32 

36 
34 

45 
32 

45 
28 

41 
21 

44 
19 

35 
11 

29 
11 

31 
6 

40 
10 

46 
21 

45 
26 

55 
26 

27 
8 

27 
8 

39 
20 

41 
22 

48 
24 

39.  <! 
20.3 

SOUTHERN           o; 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

MAX 

Mm 

40 
17 

52 
23 

32 

30 

50 
33 

43 
30 

51 
31 

38 

15 

45 
13 

47 
21 

51 
26 

47 
24 

49 
45 

59 
47 

52 
39 

48 
39 

50 
31 

48 
28 

37 
25 

39 

18 

30 
13 

33 

17 

40 

17 

33 

27 

53 

38 

57 
46 

46 
15 

30 
9 

39 

19 

41 
16 

53 
22 

65 

40 

46. < 
26.2 

AUDUBON 

MAX 

Mm 

43 

23 

55 

26 

54 
34 

SO 
35 

46 
35 

32 
35 

41 
26 

45 
22 

48 
30 

32 

29 

47 
30 

48 
40 

54 
46 

52 
38 

49 

40 

49 
37 

49 
3$ 

42 

30 

41 

30 

34 
22 

38 
22 

43 
21 

53 

28 

55 

40 

62 

48 

49 

20 

33 

16 

43 
22 

42 
29 

34 
26 

63 

37 

47. S 

30. r 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

MAX 

Mm 

42 

14 

54 
21 

53 

29 

52 
35 

49 
29 

51 

30 

45 
27 

47 
14 

48 
21 

51 
23 

52 
26 

33 

45 

57 
47 

33 

39 

50 
37 

52 

38 

51 
31 

43 
22 

41 
25 

38 

11 

38 
17 

43 
13 

49 
23 

53 
32 

61 
47 

55 

31 

37 
8 

43 

12 

43 

16 

51 
22 

62 
31 

48.  < 
26.2 

BURLINGTON 

MAX 

Mm 

42 
24 

53 

28 

32 
33 

50 
36 

32 

35 

51 
36 

51 
32 

46 
23 

42 
29 

48 
29 

43 
30 

43 
40 

51 

44 

31 
42 

52 

40 

47 
38 

47 
36 

41 
31 

39 
32 

34 
30 

36 
25 

41 
23 

32 
30 

53 

36 

62 

46 

60 
25 

41 
25 

4  2 
32 

50 
32 

52 

27 

62 
38 

48.  t 
32.! 

CHATSWORTH 

MAX 

Mm 

44 
10 

52 
18 

54 
28 

31 
32 

47 
29 

31 
33 

48 
27 

46 
11 

47 
18 

50 
20 

34 
24 

50 
44 

56 
43 

56 
40 

50 
38 

48 
35 

46 
29 

42 
22 

40 
23 

36 
12 

37 

14 

41 

10 

54 
20 

54 
33 

61 
37 

37 
30 

34 

8 

42 
15 

43 
17 

39 

20 

65 
33 

48.' 
24.1 

FREEHOLD 

MAX 

Mm 

42 

20 

51 
26 

52 
31 

30 

37 

45 
32 

49 
36 

40 
25 

44 

20 

46 
23 

30 
26 

44 

28 

43 

38 

53 
42 

49 

40 

47 
39 

45 
37 

47 
32 

40 
26 

38 
25 

SO 
16 

36 

20 

40 
18 

50 
26 

35 
36 

61 
43 

54 

20 

31 
12 

41 
22 

43 
25 

58 

28 

66 
40 

46.! 

28," 

GLASSBORO 

MAX 

Mm 

41 
20 

43 
25 

51 

31 

55 
39 

50 
32 

44 
34 

30 
28 

39 
20 

44 

26 

47 
27 

51 

30 

48 
38 

49 
42 

56 

36 

50 
36 

48 
35 

48 
32 

49 
28 

41 
28 

40 
18 

33 
22 

36 

20 

41 
23 

52 
33 

58 

40 

62 
30 

36 
15 

36 
16 

41 
24 

41 

27 

32 
30 

46.i 
28,! 

HAMMONTON  2  NNE 

MAX 

Mm 

40 
22 

43 
25 

54 
32 

52 

36 

47 
35 

55 
31 

49 
28 

52 

20 

48 
26 

47 
29 

51 
28 

48 
42 

50 
45 

56 
38 

53 

36 

50 
37 

49 
30 

48 
25 

42 
27 

41 
15 

32 

18 

36 

20 

42 
23 

55 

31 

61 
42 

62 

30 

31 

14 

30 
15 

42 

24 

43 
22 

56 
27 

*7.2 
26. i 

HIGHTSTOWN  1  N 

MAX 

Mm 

41 
19 

50 
28 

52 
29 

49 
36 

44 
30 

50 
38 

45 
26 

42 

17 

46 
25 

49 
26 

42 
25 

43 
38 

49 
42 

48 
39 

47 
39 

45 

38 

46 
31 

40 
26 

37 
26 

30 
16 

34 
21 

40 
19 

50 
26 

52 
35 

61 

40 

51 
25 

30 
15 

40 
22 

41 
25 

33 

27 

62 
39 

45,! 
26." 

INDIAN  MILLS  2  w 

MAX 

Mm 

41 
13 

51 
19 

53 
28 

49 
32 

45 
31 

49 
35 

40 
27 

46 
11 

45 
19 

50 
19 

45 
22 

45 
41 

56 

44 

31 
35 

47 
34 

47 
34 

47 
27 

39 
22 

39 
25 

31 

11 

35 

16 

40 
14 

53 

21 

34 
35 

63 

3! 

53 

25 

34 
10 

40 
15 

42 

17 

55 

16 

64 
38 

66." 
25.  ( 

MILLVILLE 

MAX 

Mm 

41 
20 

43 
25 

53 

31 

33 

36 

49 
32 

46 
34 

51 
28 

40 
19 

47 
26 

47 
27 

51 
29 

49 
39 

53 
44 

55 
39 

52 

38 

49 
36 

30 
32 

50 
28 

43 
26 

40 
18 

33 

19 

36 

18 

43 
20 

51 
32 

57 
39 

66 

30 

37 
15 

35 
16 

42 
21 

43 
23 

52 
25 

47.1 
27.  < 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

40 

16 

54 
21 

33 
34 

49 
35 

46 
34 

49 
33 

39 

18 

46 
17 

46 
27 

30 
28 

51 

30 

49 
45 

55 

47 

52 

40 

48 
37 

49 
34 

49 
33 

39 

26 

38 
23 

32 

15 

33 

19 

42 
16 

49 
27 

54 

37 

58 

46 

46 
21 

34 
10 

40 
19 

43 
20 

50 
23 

62 
38 

46, 
28. ( 

MOORESTOWN 

MAX 

Mm 

43 

20 

54 
26 

54 
32 

48 
34 

45 
36 

50 
38 

39 
21 

45 

20 

47 
27 

49 
27 

43 
27 

46 
39 

53 
42 

49 
38 

30 
38 

46 
31 

45 
33 

39 

28 

36 
22 

33 

17 

36 
19 

40 
18 

52 

29 

54 
36 

62 

45 

46 
18 

33 

15 

42 
23 

41 
25 

54 

28 

63 
38 

46.' 
28." 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 

Mm 

42 

la 

49 
26 

50 

30 

48 

37 

45 
32 

49 
38 

44 
27 

42 
19 

45 
27 

30 
27 

44 
29 

42 
36 

48 
38 

48 
40 

47 
41 

45 

37 

45 
33 

41 
26 

38 
27 

33 

18 

35 

21 

40 
22 

50 
26 

52 

34 

58 

40 

56 
28 

31 
13 

41 

23 

40 
25 

50 
27 

62 
41 

45.! 
29.i 

See  Reference  Noles  Following  Station  Inde: 
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Continued 

DJ 

ML 

Y 

TE 

M] 

?E] 

RA 

TU 

RE 

:s 

NEW  JERSEY 
DECtHBER  1965 

Station 

Day  of  Month 

■ 
01 
1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

a 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

NEW  MONMOUTH 

MAX 

Mm 

41 
15 

SO 
2T 

51 
25 

44 
36 

47 
27 

49 
35 

47 
24 

43 
15 

43 

20 

30 
23 

49 
24 

43 
33 

48 
38 

47 
37 

47 
37 

46 
34 

45 
27 

44 
22 

38 

23 

35 

13 

35 

17 

39 

18 

so 

26 

S2 

30 

62 
39 

39 
27 

46 

13 

43 

19 

32 

20 

34 

21 

67 

40 

47.6 
26.0 

PEMBERTON  3  E 

MAX 

Mm 

•2 

13 

52 
25 

54 
29 

50 
33 

47 
30 

51 
35 

41 

25 

46 
13 

48 
20 

51 
23 

47 
23 

46 
40 

SS 

44 

SO 
36 

47 
37 

48 

37 

49 
30 

43 
26 

41 
25 

36 

13 

37 
18 

40 
11 

53 

23 

54 
37 

63 
44 

55 
27 

35 

12 

43 
18 

45 
20 

57 
29 

67 
27 

48.2 

26,6 

SEABROOK  FARMS 

MAX 
MIN 

♦  1 
20 

34 
22 

53 

31 

SO 

34 

4S 
31 

30 
34 

39 

28 

43 
20 

47 
26 

SO 
26 

30 
28 

48 
42 

35 

45 

31 
39 

48 
35 

49 
35 

49 
32 

60 
25 

40 
27 

31 

18 

35 

21 

42 

18 

SO 
23 

55 

33 

60 
42 

56 
30 

32 

14 

41 
17 

43 

22 

49 
25 

63 

29 

67.1 
28.1 

SHILOH 

MAX 

MIM 

42 
21 

54 
23 

51 

34 

SO 
33 

45 
31 

SO 
33 

45 
27 

43 
24 

46 
31 

SO 
31 

49 
31 

SI 
41 

54 
48 

55 

41 

49 
36 

49 
36 

50 
32 

41 
27 

40 
26 

35 

18 

36 
22 

43 

23 

50 
28 

35 

36 

58 

41 

57 
29 

32 

14 

41 

21 

42 
23 

47 
25 

63 
35 

47,6 
29.8 

TOMS  RIVER 

MAX 

MIN 

40 
14 

50 
25 

51 
29 

48 
3* 

48 
28 

SO 
28 

43 
26 

44 
18 

46 

25 

46 
18 

43 

27 

45 

36 

SO 

47 

47 
38 

46 
37 

39 

25 

36 
2S 

63 

14 

36 
20 

45 
23 

50 
25 

53 
33 

61 
45 

56 

31 

34 
12 

40 
16 

44 
22 

58 

24 

66 
35 

47.3 
26.0 

TRENTON  MB  CITY 

MAX 

MIN 

42 
2? 

53 

31 

32 

38 

48 
34 

43 
35 

48 
31 

38 

29 

42 
27 

44 
33 

68 
33 

41 
33 

46 
37 

30 
43 

51 
41 

46 
39 

46 
38 

46 
35 

38 

32 

37 
28 

31 
21 

37 
26 

40 
25 

34 

31 

52 

40 

60 

41 

41 
18 

11 

IT 

40 
26 

41 
29 

50 
29 

61 
41 

4S.1 

M.4 

TUCKERTON 

MAX 
MIN 

WOOOSTOWN 
ft    ft    ft 

MAX 
MDJ 

42 
14 

54 
21 

54 

32 

SO 
33 

45 

31 

SO 
3S 

44 
29 

45 
17 

23 

52 
24 

49 
26 

47 
42 

SS 
38 

51 
36 

SO 
37 

SO 
36 

50 
30 

41 
28 

41 
28 

34 

17 

37 

19 

42 

17 

47 
26 

56 

31 

62 
44 

56 

27 

3) 

16 

42 

20 

43 

22 

32 

23 

64 
32 

66.0 
27.6 

COASTAL             03 

ATLANTIC  CITY 

MAX 
Mm 

41 
24 

53 

30 

51 

37 

52 
33 

45 
34 

SI 

34 

38 
27 

46 
26 

46 
29 

SI 
36 

69 
36 

47 
44 

S3 

47 

49 

41 

48 
39 

50 
40 

40 
28 

33 
23 

SO 
34 

50 
45 

41 
26 

42 
29 

57 
44 

64.2 
32.6 

CAPE  MAY  3  W 

MAX 
MIN 

43 

30 

34 
38 

53 

40 

32 

44 

48 
39 

*9 
43 

48 
26 

48 
29 

♦9 
36 

49 
33 

SO 
40 

5* 
43 

S2 

47 

49 
41 

48 
44 

47 
34 

39 

20 

SI 

37 

52 

42 

40 
27 

45 
26 

60 
41 

66.1 
S3,  4 

LONG  BRANCH 

MAX 

Mm 

45 
30 

43 

39 

52 
43 

47 
41 

47 
41 

46 

37 

41 
28 

34 

20 

49 
29 

51 
35 

40 

23 

42 

27 

65 

44 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


III  w     II  km    , 
III  I  I  Ml  I  K     I    >..•, 


■ 

> 

S 

Day  ol  month 

29 

30 

31 

\ 

' 

■ 

' 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

.6 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

J 

RUToERS  MICRO  MET  ST* 

PLOT  »  1 

1  INCH 

MAX 
MIN 

to 

35 

40 
35 

41 
16 

41 
39 

41 
18 

43 
39 

40 
34 

38 
34 

40 
33 

40 
34 

39 
37 

- 

42 

44 
42 

44 
41 

44 
40 

42 
38 

39 
36 

37 
15 

35 

32 

34 
31 

33 

30 

It 
32 

39 
34 

45 
16 

42 
34 

34 
32 

13 

3  1 

34 
32 

37 
32 

42 

•1 

39.3 

35.4 

2  INCHES 

MAX 

MIN 

40 
36 

40 
35 

41 
37 

41 
39 

41 
38 

43 

39 

39 
35 

38 
(3 

39 

34 

40 
34 

39 
37 

- 

43 
42 

44 
42 

44 
41 

43 

40 

42 
39 

39 
36 

37 
95 

35 
33 

34 
32 

33 

36 
32 

38 
35 

44 
37 

41 
35 

35 

32 

34 

12 

34 
32 

37 
32 

37 

39.1 
35.8 

*  INCHES 

MAX 
MIN 

40 
37 

40 
37 

41 

Hi 

41 
40 

41 

v. 

42 

40 

40 
37 

it 

36 

38 
36 

39 
36 

39 
37 

- 

43 
42 

44 
42 

43 
42 

43 
41 

42 
40 

39 
38 

35 

34 

34 
33 

13 

31 

36 

3  J 

38 
36 

43 
37 

41 
34 

34 
33 

H 
33 

34 
34 

37 
34 

40 
17 

38.9 
36.8 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

41 

10 

40 
39 

42 
40 

42 
42 

42 
41 

42 
41 

42 
39 

39 
39 

39 
38 

39 
38 

40 
38 

- 

43 
42 

43 
42 

43 
43 

43 
42 

42 
41 

41 
39 

40 

39 

36 

36 
34 

95 

13 

37 
15 

38 
36 

42 

hi 

42 
38 

38 
36 

" 

35 
35 

35 
35 

40 

■I 

39.8 
38.4 

lb  INCHES 

MAX 
MIN 

45 
45 

45 
43 

43 
43 

44 
43 

44 
42 

43 
43 

44 
43 

44 
42 

42 
41 

41 
41 

41 
41 

- 

43 
42 

43 
43 

44 
43 

44 
44 

44 
43 

43 
42 

42 
42 

42 
39 

39 
39 

19 
38 

39 
it 

39 
38 

41 
39 

41 
40 

40 
39 

40 

11! 

38 
38 

38 

38 

39 
38 

41.7 
41.0 

32  INCHES 

MAX 

MIN 

49 
49 

47 
47 

47 
46 

46 
46 

46 
46 

46 
46 

47 
46 

47 
47 

47 

45 

45 
44 

44 
44 

- 

45 
44 

45 
44 

45 
45 

45 
45 

45 
45 

45 
45 

45 
45 

45 

43 

43 
43 

43 
42 

42 
42 

42 
42 

42 

42 

42 
42 

43 
42 

43 
42 

42 
41 

42 
41 

41 

41 

44.5 
44.1 

PLOT  »  2 

1  INCH 

MAX 
MIN 

35 
29 

38 
30 

44   43 
31   33 

43 
32 

45 
32 

36 

29 

31 
30 

38 
29 

42 
30 

39 
31 

- 

45 
42 

46 
41 

46 
39 

45 
35 

42 

32 

37 
31 

32 
30 

30 
26 

30 
26 

30 
23 

32 
28 

37 
30 

50 

38 
28 

30 
25 

30 
27 

31 
28 

32 

30 

49 
32 

38.3 

30.9 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

35 

30 

40 
31 

43   43 
32   33 

42 
33 

44 
33 

37 
30 

32 

30 

38 

30 

41 
31 

39 
32 

- 

45 
42 

46 
41 

46 

39 

44 
35 

42 
33 

37 
32 

3? 
31 

30 
28 

30 
27 

30 
24 

31 

2B 

38 
30 

49 

39 
30 

31 
27 

31 
28 

31 
29 

31 
30 

48 

31 

38.3 
31.6 

*  INCHES 

MAX 
MIN 

33 
32 

39 
32 

41   42 
33   35 

41 
34 

43 
35 

36 
32 

32 
32 

37 
31 

40 
32 

38    - i  44 
33  |   -  42 

45 
41 

45 
40 

43 
37 

42 

3b 

37 

33 

S3 

32 

32 
30 

30 
29 

30 
26 

31 

3d 

37 
30 

47 
33 

40 
32 

33 
30 

30 
29 

31 

30 

31 
30 

45 

31 

37.7 
32.9 

8  INCHES 

MAX 

MIN 

36 
36 

37 
35 

40 
36 

41 
39 

40 
37 

41 

39 

39 
36 

36 

36 

36 
34 

37 

34 

38 
35 

- 

43 
42 

43 
42 

43 
41 

42 
40 

41 
38 

38 

37 

36 
35 

35 
33 

33 
32 

32 
30 

32 

3? 

35 
32 

43 
34 

41 
35 

39 
34 

34 

32 

32 
32 

32 
32 

40 
32 

37.7 
35.4 

MAX    AND    MIN    TEMPERATURES    ARE    FOR    THE     24    HOUR    PERIOD    ENDING    AT    MIDNIGHT. 


SLOPE    OF    GROUNDi       FLAT.       SOIL    TYPE  i       LOAM.      GROUND    COVER ■       KENTUCKY    8LUEGRASS 
CONNECTED    TO   A    BROWN   ELECTRONIK    POTENTIOMETER. 


SLOPE    OF    GROUNDi       FLAT.       SOIL    TYPE i 
CONSTANTAN    THERMOCOUPLES. 


INSTRUMENTATION!       COPPER-CONSTANTAN    THERMOCOUPLES 
LOAM.      GROUND   COVER i       BARREN.       INSTRUMENTATION,       BROWN    RECORDING    POTENTIOMETER    WITH   COPPER- 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


Day  of  month 


7        8        9       10      11       12      13      14      15       16      17      18      19      20 


NORTHERN 
BELVIDERE 

CHARLOTTEBURS 

LITTLE    FALLS 

MORRIS    PLAINS    l    w 

NEWARK    WB    AIRPORT 

NEWTON 

PATERSON 

PLAINFIELD 

ft        •        # 
SOUTHERN 

HI6HTST0WN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 


SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


I  i 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  JERSEY 
DELAYED  DATA 


Temperature 


No.  of  Days 


Precipitation 


No.  of  Day* 


ft  *  # 

JUNE    1*65 


ft    ft    ft 
OCTOBER  1965 


LITTLE  FALLS 


*    ft    ft 
NOVEMBER  1965 


82.5 


23   6   0   0   0 


1.27 


.60 


65.1 


56.0 


-  2.1 


81 


29  29 


358   0   0   *   0 


*.56      .86 


35.8 


72   *    19  30    567   0   0  10   0    1,05 


2.7* 


.36  22 


.0    0 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

1 

Day  of  Month 

I    |    2    |    3 

4    |    5    |    6 

7 

|    8    |    9 

10     |    11         12 

13   |    14    |    IS 

16  [  17^  18 

19      20 

21 

22      23       24 

25 

26      27 

28 

29 

30 

31 

•       •       • 
M«Y    1965 

ft        ft        ft 
JUNE    1965 

TUCKERTON 

1.27 

.»« 

.60 

.09 

.01 

.16 

JULY    1965 

BELMAS    2    SW 

6.31 

.20 

.90      T 

T         2.19 

T 

2.96 

T 

.10 

SEPTEMBER    1965 

BEINAR    2    SW 

.80 

.70 

.10 

T 

ft        ft        ft 
OCTOBER    1969 

LITTLE   FALLS 

*.M 

.09 

.66 

2.76      .09 

.02                   .96 

.4] 

.29 

NOVEMBER    1965 

W000ST0MN 

1.09 

T 

T 

T 

.09      T 

.15      T 

.09 

.21      .OS 

T 

.56      .03      T 

.09 

CORRECTIONS 


OCTOBER    1962  DAILY    PRECIPITATION    TABLE 

OCTOBER    1962  DAILY    PRECIPITATION    TABLE 

DECEMBER    1964  CLIMATOLOGICAL    DATA   TABLE 

FEBRUARY    1965  SUPPLEMENTAL    DATA    TABLE 

OCTOBER    1965  DAILY    SOIL    TEMPERATURES    TABLE 


OAK    RIDGE    RESVR 

OLDWICK    THROUGH 
WOODS TOWN 

JERSEY    CITY 

SUSSEX 

RUTGERS    MICRO    MET    STA 


PRECIPITATION    AMOUNT    ON    27TH    .3*.     29TH    .05 


*IMUM    DEPTH    OF    SNOW   ON 


16     INCH    AVERAGE    MAXIMUM    SOIL    TEMPERATURE    59.0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Nl  W 

D    DATA 


Station 

Day  ol  Monlh 

| 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

■      «      • 

JUNE    1469 

TUCKFHTON 

MAX 

MTN 

78 
»9 

63 
62 

76 

54 

T8 
41 

T5 
50 

78 
43 

•  5 

60 

90 
64 

41 
64 

64 
65 

82 
53 

90 
61 

93 
63 

40      64 
45      5J 

63      75 
53      12 

86 
60 

63 
62 

•  9 

70 

94 

76 

83 
73 

86 

71 

80 
68 

61 
66 

63 
59 

62 

61 

83 

38 

78 
62 

81 
60 

82.3 

59.6 

•         •         ft 

OCTOBER    1965 

LITTLE    FALLS 

MAX 

MIN 

74 
»4 

TO 
S4 

TO 
40 

Tl 
38 

51 
34 

51 
31 

56 

36 

65 

42 

72 

47 

66 
44 

65 
44 

66 

48 

67 
36 

65      66 

37      42 

78      68 
51      34 

63 
32 

68 
35 

81 
44 

78 
49 

70 
12 

65 
55 

67 
45 

59 
37 

55 

42 

60 

40 

60 

36 

52 

29 

46      62 
30      36 

65.1 
41.4 

ft        ft         ft 

NOVEMBER    1965 

WOOOSTOWN 

MAX 

MDJ 

61 
AS 

50 
30 

67 
29 

72 
51 

56 
26 

63 
27 

70 
43 

64 
50 

56 
43 

52 

24 

51 
41 

52 

44 

39 
47 

57 
S9 

47 
22 

54 

40 

59 
41 

49 
33 

50 
33 

51 
24 

32 
35 

48 
44 

56 

40 

51 
34 

53 

24 

60 
36 

64 
4T 

38 

33 

SO 
28 

41 
19 

36.0 
35.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day 

Of  Month 

3  „  A 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H       < 

•        •        • 
MAY    1965 

RUTGERS    MICRO-MET    STA 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.39 

100 
75 

47 

.42 
64 
75 
50 

.21 

36 
79 
54 

.25 
46 
84 
S3 

.44 
97 

94 
57 

.17 
32 
62 

.25 

66 
80 
48 

.24 
59 
55 

45 

.09 
46 
62 

49 

.14 
67 
80 
S6 

.26 

60 
69 
60 

.38 
88 
•  S 

34 

.27 
46 
84 
54 

.34 
73 
80 
49 

.28 
50 

80 
44 

.23 

40 
85 
57 

.25 
67 
87 
62 

.30 
89 
82 
55 

.19 

34 
79 

54 

.24 
43 

85 

54 

.25 
34 
83 
53 

.23 

72 

79 
S4 

.23 

42 
79 

61 

.28 
34 
96 
59 

.22 
21 

83 
57 

.09 
57 
78 
65 

.35 

59 
93 
6S 

.62 
60 
93 
68 

.67 

82 
85 
58 

.19 
51 
75 
68 

.20 
39 
76 
46 

8.66 
1797 
80.1 
54.8 

ft        «        ft 
JUNE    1963 

RUTSERS   MICRO-MET    STA 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.24 

60 
79 
50 

.24 

49 
82 
,9 

.45 
47 
75 
56 

.33 

62 
80 
31 

.17 
62 

93 

.30 
55 
85 
55 

.39 
53 

90 
62 

.32 

68 
91 
65 

.29 
64 
92 
68 

.14 
39 
85 

69 

.42 

98 
98 
61 

.39 

96 
88 
61 

.36 
57 
90 
60 

.39 

84 
78 
50 

.26 
47 
73 
S3 

.12 
93 
61 
53 

.18 

104 

64 

51 

.31 

64 
78 
52 

.20 
49 
78 
54 

.36 

63 
77 
58 

.37 
66 
89 
62 

.38 
73 
89 
65 

.30 
47 
90 
66 

.39 
87 

93 
66 

.36 

70 
83 
59 

.22 

54 
84 
58 

.28 
55 

85 
57 

.34 
72 

87 
58 

.24 
91 
90 
61 

.48 
58 
89 
68 

9.32 

1990 
83.2 
58.7 

See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


,  ( 

W 

OBSERVATION 

6 

■z- 

Ul 

td 

o 

TIME  AND 

■z. 

0 

0 

6 

p 

P 

TABLES 

STATION 

B 

a 

COUNTY 

< 
D 

§ 

3 

z 
o 

< 

8 

u 

OBSERVER 

1 

u 

i 

s 

5= 

3e 

ALLENDALE 

0100 

01 

BERGEN 

a 

41    02 

74    08 

270 

c 

BERGEN    COUNTY    ENGINEERS 

ATLANTIC    CITY    WB    AP 

0311 

02 

ATLANTIC 

i 

39    27 

74    35 

MID 

MIO 

C    HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

'ATLANTIC    CITY 

0325 

03 

ATLANTIC 

l 

39    23 

74    26 

11 

MID 

MID 

J 

STATE    MARINA 

AUDUBON 

0346 

02 

2 

39    53 

75    05 

40 

IIP 

IIP 

IRVIN    J.    NYGREN 

BASS    RIVER    ST    FOREST 

0526 

02 

BURLINGTON 

1 

39    37 

74    26 

3G 

N.J.    FORESTRY    SERVICE 

BELLEPLA1N    ST    FOREST 

0690 

02 

CAPE    MAY 

1 

39    15 

74     <>2 

30 

SP 

SP 

6ELLEPLA1N    STATE    FOREST 

BELMAR    2    SW 

0721 

MONMOUTH 

1 

40    09 

74    0* 

40 

WALTER    J    SCHANCK 

BELV10ERE 

0729 

01 

WARREN 

2 

40    50 

75    05 

275 

7A 

CLEMENT    HAUPT 

BERNARDSV1LLE    2    E 

0797 

01 

SOMERSET 

40    4  3 

74    32 

240 

7A 

BERNARDS    WATER    COMPANY 

BLACKWELLS    MILLS 

0847 

01 

SOMERSET 

10 

40   29 

74    35 

27 

7A 

HENRY    M.    MILLER 

BOONTON    I    SE 

0907 

01 

MORRIS 

8 

40    54 

74    24 

280 

SA 

BA 

JERSEY    CITY    WATER    WORKS 

BOUND    BROOK    2    W 

0927 

01 

SOMERSET 

10 

40    33 

74    34 

50 

BA 

AMERICAN    CYANAMIO    CO. 

BRANCHVILLE 

0978 

01 

SUSSEX 

5 

41     09 

74    45 

580 

7A 

ALBERT    M.    DAVENPORT 

BURLINGTON 

BURLINGTON 

2 

74    52 

12 

6P 

6P 

PUBLIC    SVC.    E.    ♦    G.    CO. 

CANISTEAP    RESERVOIR 

1327 

01 

SUSSEX 

74    30 

1040 

SA 

NEWARK    WATER    DEPARTMENT 

CANOE    BROOK 

1335 

01 

ESSEX 

8 

40    45 

74    21 

180 

BA 

6A 

COMMONWEALTH    WATER    CO. 

CANTON 

1343 

02 

SALEM 

2 

39    28 

75    25 

20 

9A 

GERTRUDE    S.    WILLIS 

CAPE    MAY    3    W 

1351 

03 

CAPE    MAY 

1 

38    57 

74    5B 

10 

5P 

N.WEST    MAGNESITE    CO. 

CEDAR    GROVE 

1472 

01 

ESSEX 

8 

40    52 

74    13 

400 

l/> 

J.    A.    PLUNKETT 

CENTFRTON 

1512 

02 

SALEM 

* 

39    31 

75    10 

80 

: 

C    W    TH0RNTHWA1TE    ASSOC 

CMARL0TTE6UR0 

1582 

01 

PASSAIC 

B 

41    02 

74    26 

760 

7A 

7A 

H 

NEWARK    WATER    DEPT. 

CHATHAM 

1590 

01 

MORRIS 

( 

40   45 

74    22 

190 

8A 

CLOSED    11/19/65 

CHATSWORTH 

BURLINGTON 

1 

74    32 

100 

SP 

50 

EARL    M.    KERCHNER 

CLINTON 

1749 

HUNTERDON 

10 

7*    55 

200 

8* 

ANDREW    F    DROPPE 

ELIZABETH 

UNION 

1 

10     40 

74     14 

40 

5P 

SP 

UNION    CO.     PARK     COMM. 

ESSEX    FELLS    SERV    8LDG 

2768 

01 

ESSEX 

B 

40    50 

74    17 

340 

BA 

BA 

c 

BOROUGH    ESSEX    FELLS 

FLFM1NGTON     1     NE 

3029 

01 

HUNTERDON 

10 

40    31 

140 

7A 

7A 

DONALD    YOUNG 

FORTESCUE 

3102 

o? 

CUMBERLAND 

75    10 

5 

7A 

JOHN    LOPER 

FREFHOLO 

3181 

02 

MONMOUTH 

10 

40    15 

74    17 

194 

6P 

C    H 

FRANK    J.    MOREAU 

GLASSBORO 

3291 

02 

GLOUCESTER 

2 

39    42 

75    07 

135 

BA 

BA 

C 

GLASSBORO    STATE    COLLEGE 

GREENWOOD    LAKE 

3516 

01 

PASSAIC 

e 

41    08 

74    20 

470 

7A 

GEORGE    T.    WIGGINS 

HAMMONTON    2    NNE 

3662 

02 

ATLANTIC 

39    39 

74    48 

B5 

BA 

BA 

W.    HUBBAfiO    PARKHURST 

HIGH    POINT    PARK 

3935 

01 

SUSSEX 

2 

41    18 

1570 

BA 

Bfl 

N.    J.    DEPT. OF    CONS. 

H1GHTST0WN    1     N 

3951 

02 

MERCER 

10 

40    17 

74     31 

100 

6P 

6P 

C    H 

JAMES    R.    PICKERING 

INDIAN    MILLS    2    W 

4229 

02 

BURLINGTON 

39    48 

74    47 

100 

EDWARD    ENTWISTLE 

JERSEY    CITY 

4339 

01 

HUDSON 

1 

74    03 

135 

MID 

Mil 

JERSEY    CITY    WATER    DEPT. 

LAMBERTVILLE 

4635 

01 

HUNTERDON 

2 

40    22 

74    57 

60 

6P 

6P 

E.    E.    CASE 

LAYTON    2 

4736 

01 

SUSSEX 

2 

41     15 

74    52 

390 

7A 

CHARLES    KOONS 

LITTLE    FALLS 

-.fie? 

PASSAIC 

8 

40    33 

74    14 

150 

9A 

9A 

:  m 

PASSAIC    VLY.    WTR.    COMM. 

LONG    BRANCH 

4987 

03 

MONMOUTH 

1 

40    18 

74    00 

20 

MID 

MIC 

C    HJ 

WILLIAM    D.    MARTIN.    JR. 

LONG    VALLEY 

5003 

01 

MORRIS 

10 

40    47 

74     47 

550 

7* 

H 

MRS.    ALICE    A.    HOLZ 

LUMSEPTON 

02 

BURLINGTON 

2 

39    58 

25 

c 

JAMES    LAWTON 

5104 

01 

BERGEN 

8 

41    06 

74     10 

233 

7A 

ROBERT    G.    GLASGOW 

MANVILLE 

5197 

01 

SOMERSET 

10 

40    33 

50 

84 

JOHN    L.    RAOCLIFFE 

MARLBORO    SCS 

5244 

02 

MONMOUTH 

40    20 

120 

: 

GEROW    BRILL 

MARLTON     1     W 

5252 

02 

BURLINGTON 

2 

39    54 

74     56 

e 

DAVID    D.    GRISCOM 

MAYS    LANDING    1    W 

5346 

02 

ATLANTIC 

3 

39    27 

74     4? 

M 

COUNTY    EXTENSION    SvC. 

MIDLAND    PARK 

5503 

01 

BERGEN 

8 

40    59 

74    09 

210 

MTT 

RIDGE WOOD    WAIER    CO. 

MILLVILLE 

5576 

02 

CUMBERLAND 

39    ?4 

75    03 

60 

BA 

MIC 

C    H 

L.    J.    GALLAHER 

MILLVILLE    FAA    AIRPORT 

5561 

02 

CUMBERLAND 

* 

39    22 

75    04 

68 

MIC 

Mil 

H 

FED.    AVIATION    AGENCY         i 

MILTON 

MOORE S TOWN 

MORRIS  PLAINS  1  W 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STi 

NEW  MILFORD 

NEW  MONMOUTH 

NEWTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

OLDWICK 

PATEPSON 
PFHflERTON     3     E 
PENNSAUKEN 

PHILLIPSBURG    BRIDGE 

PLAINF1FLD 
PRINCETON    WATER    WORK 

RIN6WOOD 

RUTGERS    MICRO-MET    ST. 


SOMERVILLE 
SPLIT    ROCK    POND 
SPRINGFIELD 


WANAOUE    RAYMOND    DAM 

WATCHUNG 
WERTSVlLLE 
WEST    WHARTON 
WOODCLIFF    LAKE 

WOODSTOWN 

CLOSED    STATIONS 


9187]  0 

927l|  0 
9363  0 
9608  0 
9832  0 
9910    0 


MORRIS 

ESSEX 

MIDDLESEX 

BERGEN 

MONMOUTH 

SUSSEX 

MORRIS 

HUNTERDON 

PASSAIC 


PASSAIC 

UNION 
HUNTERDON 
MORRIS 
BERGEN 

SALEM 


41 

01 

39 

58 

50 

40 

42 

40 

?8 

40 

*f 

?5 

41 

01 

41 

02 

40 

40 

40 

4? 

75 

1? 

40 

36 

74 

}A 

40 

70 

74 

40 

CO 

36 

16 

41 

OS 

74 

Lfi 

-0 

29 

74 

26 
14 

S9 

18 

75 

18 

40 

35 

37 

40 

<,A 

78 

40 

<■■> 

IB 

41 

12 

74 

39 

S7 

13 

40 

11 

74 

39 

36 

?0 

41 

03 

74 

16 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


i! 


JERSEY  CITY  WATER  WKS, 
H.  J.  W1LLARD 
JOSEPH  H.  GARRIS.  Ill 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
ARTHUR  H.  AHLOUIST 
HACKENSAC*  WATER  CO. 
ST.  MARYS  SCHOOL 
NEWTON  WTR.  *  SWP.COMl 
NEWARK  WATER  DEPT. 
DAN  A.  CCMGHLIN 

P.  J.  DEL  VECCHIO 
PHILIP  E.  MARUCCI 

CAMDEN    COUNTY    Pi_N<5    BD 
TOWN    OF    PHILLIPSBURG 
JOINT    TOLL    BRIDGE    COMl 
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EVERETT  OlCKINSON 
w.  E.  HAVER 

jersey  city  0.  p.  w. 
union  county  engineer 
mrs.  wilda  hjllapd 
toms  river  water  co. 
u.s.  weather  bureau 
Thomas  smith 
water  supply  comm. 

union  county  engineer 
robert  m.  manners 
n.j.  power  +  light  co. 
hackensack  water  co. 
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-HACKENSACK      S-HUDSON      6-MAURICE      7-MULLICA      8- 
REFERENCE    NOTES 


AKWAV       10-RAR1TAN       1 1 -ROCKAWAY 


by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Cllmalologlsi,    Weather  Bureau  Offici 


ery,  Trenton,  New  Jersey    0860B, 


DIMENSIONAL  UNITS:       Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:       Temperature  in  «F.  precaution  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  overage  daily  temperatures  from  65"  F.     In     Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  arc  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  lum  of  tu 


OBSERVATION  TIME  Tl 
and  Snow  on  Ground"  table  ! 
lion"  table.   "Daily  Temper; 


i  Index  shows  c 


m  limes  in  local  standard  time.  During  the  summer 
ept  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  s 
'ind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  c 


on  daylight  s»vi 

E-S.T.     Data 
I  hours  ending  a 


tip.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
1  "Extremes"  table.    "Daily  Preciplla- 


a  of 


s  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  eqt 
consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  nriabllltj    I 

i  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  li 


e  taken  from  different  points 


"Seasonal  Snowfall"  table,    include  c 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  baaed  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  poet  office. 

SEASONAL  TABLES:        Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data   will  be  carried 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Dally  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table, 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry. 


+  And  also  on  an  earlier  dale  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  winds  peed.     This 

♦  Amount  included  in  following  measurement,   tit 

/ '  Cage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water   equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  i 


t  equipped  w 

:>n  unknown. 


3  of  1  inch  wat* 


cord  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  t 


R  Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  b 

T  Trace,  an  amount  too  small  lo  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AB  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.       Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes, 

C  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and, 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  lime  of  observation  column  in  Station  Index  means   variable. 

*  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter   located  a  few  feet  above  sod-covered  ground 


r;    slightly  from  the  amounts 


i  daily  record.     Degrt 
^  Hourly  Precipitation  Data.  > 


i  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin, 


Stations  appearing  in  the  Index, 


:   for 


t  llslet 


i  the 


aing  . 


i  eluded  in  this  i 


J  STORM  DATA,  all  of 


i  be  made  payable  to  the  Super. 
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STATION      LEGEND 

O         •  3       Precipitation     only 

0  Precipitation,   storage 

-O-     -•-      -O-      Precipitation    and    Temperature 

-O-     -#-      -O-      Precipitation,  Temperature  and  Evaporation 

Type  of  gage:  Q  Non- recording; 

•    Recording  3  Both  types  G     Soil   TM.perature 

Double  circle    combinations  indicate  the  availability  of  more 
detailed  rtteteorologicat  data. 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 
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NORTHERN 

BELVIDERE 
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CANOE  BROOK 
CHARLOTTEBURG 
ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  B 
FLEMINGTON  1  NE 
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JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 

LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 
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NEWARK  MB  AIRPORT 

NEWTON 

PATERSON 

PHILLIPS8URG 
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AUDUBON 
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NEW  MONMOUTH 

PEMBERTON  3  E 
SEA8ROOK  FARMS 
SHILOH 
TOMS  RIVER 
TRENTON  W8  CITY 

TUCKERTON 
WOODSTOWN 


ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  3  w 
LONG  BRANCH 


23,9 

. 

6.0 

23.0 

. 

3.9 

24.9 

a 

».l 

23,6 

_ 

5.C 

27.9 

• 

4.9 

24.3 

24,2 

w 

7.3 

19.5 

21.8 

• 

3.7 

27.5 
26.7 
26.2 


27.6      .    7.2 


29.7 
21.9 


31.9      .   4.2 
33, 9M 
28.6      . 


32.3  •    0.2 

32.7  |        0.2 

24,9 

30.8  -  0.9 
23. 9M 
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32.4  -    1.3 

26.5  -  1.6 
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33.9 
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33.7 
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36,  6M 

32.4      ■    0.6 


36.7      .    0.9 
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38. 9M 
38.6 
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40,1 
39.6 


39.3      .    2.9 


38.7      .    2.2 


39.6      .    1.9 

40.9M 

37.9      .    1.9 


averages    In    the 


39.5      - 

nual    Is 
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48.3      -   2, a 
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49.2 
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48.2 

. 

4 

1 

4a, 7 

49.1 
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3 
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49.4 
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3 

M 

49.8 
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2 
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61.9 
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61.9 

66.6 

63.8 

63.2 
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62,3 
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62.1 

64,0 
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published    In   monthly    iss 


A   Special  Weather  Summary  describing  unusual  weather  in  1965  was  included  in  each  issue  except:    January,   February, 
March,  and  April  issues  of  this  publication. 


See  Reference  Note,  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 
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April 
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2.96 
3.33. 
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4.58| 
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2.62 
2.69 
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1.80 

1.40-    1 
1,991    . 
1,92 
1.05 
2.04 

1.89 
1.82 
1.23-  2.42 
1.46.  2.39 
2,13.    I 

1,89 
1.36 

1,50-    . 
1.18.    2,97 
1.1T 


2.72 

2.51 


2.02.    1.09 


2.30-    1.09 

I'M 

2.70-       .93 


4 


2.951 


1.19V 
1,02! 
1,63 
1.63-    2,38 


1,64.    2,1 
1,90 


2.11 

1.88-    2. 


2.59- 
1,54 
2.53 
1.84.    1.99 
.92.   2.84 

1.57 

1.92 

1,83 

1.38- 

1.52 

1.80- 

1,12!- 

1.65- 

3.13 

1.76! 

1.73 
1.23-    2,84 
1.22- 
1,39 

1.02.    2.74 

i.zJ 
IM 
2.51 

2.22. 
1.8' 

.95-    2. 

2.63! 

1.5  0 

1.66-    2.12 


2.39.      ,77 
1,69 
1,51 
1,66-    1,83 


tt       |      & 


Auguit 


S,^,mb«t 


1.32-    2.72 


1.31 

1,23-    2.93 
1.00 
,99.    2.89 

1.50 
1.87 

1,32-  2,13 
l.OT.  2,77 
1.23 

1.44-  2,81 
1,27-    2.86 

1.64 


l.SO! 
1.49! 

1.25-  2.21 
1,30.  2.66 
1,94.    2.36 

1.72 
1.21 
1,74-    2,47 
1,73.    2.33 

,t3 

,86-    3.67 


SE    2.23.    1.86 


1.01 
1.39 
1.45.    2,07 


1.22 
1.59 

1 


.79 
2.16 
1.62 

2,04.    1.64 
3.46, 

3.98  ,03 

1,44.     2. IB 
2.50-    1.40 

1.59I 


3.12. 

1.58 

1.18 
1.10 

,96- 
2.44 

2.1'- 
1.2T 
1.T9 


1,9ft-    1.66 


1.8T-    1.17 

.791 
2.31) 
2.36-    1.05 


2.23.    3.09 

2.13 

3.14 

2.60.    1.96 
1.98 

2.19 
2.34 

2.51-    2.04 

2.76-    1.97 


3,09-    1,43 


2.10-    2.07 
1.994    2.92 


1.17.  3.37 
2.64.  2,36 
3.19 

6.64 
3.80 

3.411 
1.57 
1.73.  1.94 
1,85.  2,53 
2,29V    2.39 


1.66.    1.63 


4,18-       .43 


1.39.    1.35 


2.38.    2.27 


2.61-    1.11 


3.52-    1.32 


.69!      1,13 
.17-    1.29 


3.17-    1.80 
4.20 
3.97.    1,05 

4.92 
3.97; 


3.74-    1.35 


5.64       1.66 


4,92!      1.06 
6.31 

6.00 

4,34 


3,09       1.21 


2.35-    1.77 


2.71-    1 
3.00 
2.19-    1.60 


2.11-    1.18 


1.36 
.84 
1.22 


3.38-    1.81 
2.50! 
4.26| 
3,67-    1 
6,16, 

4.32V 
5.63 
1.19 
3.90 
3.24 


2.48 

1.6  0 


1.22-  4.42 
3,47^  1,05 
1.49V    3.97 


2.96; 


1.72 


1.91V    3.14 

6.46 

s.iej 

1.67 
1.69-    3.26 
3.51 


1.69 
1.83 


3.38 

3.93 

3.02 
2.20.  1.36 
2.06.  1.69 
2.16.    1.93 

6.06, 
2.72 
2.20k    2.01 
2.43-    1.57 


Division   averages    In   the   annual    issue    include   delayed   and   corrected   data   and   may   diffe 


5.50| 
1.95! 
5.141 
2.13V    3.12 


4,26-       ,68 
elightly   f 


9.19 

2,92 

2.55- 

2.43. 

3.36 

4.36 


2.82.    1.26       3.46 


1.18 

1.64! 


1.60-    1.71 

2.18 

1.86, 

3.91,         .05 

2.03-    1.62 

1.56 
1.85 


2.38V    1.39 

3.22V 

2.7SV 


2.32V    1. 

2.B9I 


2.26V    1.53 


1.57.    1,9 


2.32 

1.26-    2.66E 


2.06-    1.80 

2.18 

1.44 

1.73-    2.29 

1.21 

2.14 
1,80 
2,03-    2.03 

2,09-    2.40 


1.16-    2.72 


1 

78 

1.63 

1 

82- 

1..2 

1.93- 

2 

41 

1,84 

1 

94 

2.16 

2 

33- 

1.01 

2.36- 

1 

6  6- 

2.0! 

1.8  8- 

2 

,12 

2.21 

1 

,62- 

2.66 

1.82- 

2 

.54. 

1.71 

2.21- 

2 

,2i 

2.18 

1 

.24 

1.16 

1 

.99! 

1.84 

1.72-    1.70 


2.99 

1.68 
1.71- 

2:10- 


29.09-19.43 
11.19 
28. ,,9 
32.51-1 ).5V 


1,68-     1.89 


1,76-    2.07 
1.33 


3.38- 
1,60 
2. 02' 
2.12 

1.4»       2.12-     1.75 


.71-    : 
1.25-    2.61 


1.17 
1.3  0 
1.091 
1.79- 

1.76, 

i.39p- 

1.66. 
1.23- 


1.44. 
1.81- 
1.75; 


1.36.    1.80 


1.44.    1.91 


.51-    2,78 
.20! 


2.05 
1.72 
1.86.    1 
1,49-    1,97 


2,16-  1.67 
1.81-  1.81 
1.91 

2.11V  1.68 
1.90! 
1.82 
1.77V  1.56 
1.80! 


1.94J      12,92-13.46 
16.00-16.46 


10.86-14.45 

34,92 

27.11 

28.49-15.09 
26.85-17,86 
29,87 

29,64-20.28 

11.20-15,70 
19.96 
26.67 
17,01 

15,55 
15,12 

26,09-16,29 
26,01-18.57 
27.79-17,00 


1.16 

.61 
1,26.    2.72 

.99! 

.75-  , 
1,14.  ! 
1.04-  , 
1.00! 

.36 


1.58- 

1.48 

1.35. 


1.28-    1. 
1.05 

1.11-    2.63 


3.12- 

1.96; 


1.09- 
1.7» 


1.42 
1.581 


1.86-  1. 

1.82.  1. 

1.66-  1, 
1.16 


.24! 


.82.    2.97 
1.05 


1.72.    1.95         .«'-    2.43 


values  published  in  monthly  is 


1.43 


2.18- 
2.09 
1.75-    1.33 

1.92 
1.92 

1.4» 
1.39.    1.67 
1.07! 

1,79-    1.08 

1.95 

1.75-    1.51 


2.16      30.05-13. 
E    24.10 
1.03  E    31.76, 

1.25P    2.46E    1.59V    2,22-    1.64.    1.99E    31.63-15. 


1.33V    2.01 


13.43 

29.20 

32.61-16.20 
28,53-19.82 
27,37 

32.56-15.73 

25,65! 

31.86 

29,87.15,32 

33.11 

11.18-12.40 
13,69 


10,54-16.42 


25.27-17.09 

31.37 

28.05 

28.63-18.95 

31,43-12.73 

15.65 

30.73 

23,03 

31,75-14,28 

29.25 

29.63-18.05 
29.29-14,12 

29.40-16.49 
28.31 

21.95 

24.03 

29.23-13.75 

27,51-16.47 

32.06 

29.77-14.50 


32.2 

29.17 


32.73.    8.55 

26,39! 

28.39-16.56 


31.15-11.79 


See  Reletence  Nolea  Following  Station  Index 
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Table  3 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND    FREEZE  DATA 


NEW   JERSEY 


St 
3 

I 

13 
Q 

3 
St 

.3 

© 
13 
Q 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

1963 

Number  of  days 
between  dates 
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16°  or 

below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 

below 

20°  or 
below 

16°  or 

below 

B 

0 
Xi 
0 

U3 

o 

* 

0 
o 

0 

1 

0 

0 

£ 
0 

CO 

0 

i 
0 

o 
13 
Q 

a 

a 
(2 

a 

a 
E 
1 

© 
15 

a 

A 

a 

© 

a 
E 
1 

Q 

d 

E 
© 

© 
1 

d 

a 

© 

1 

d 

E 
1 

£ 
13 
Q 

d 

E 

© 
13 
Q 

d 
E 
f2 

© 
13 
Q 

d 
E 

1 

•     «     # 
NORTHERN                           01 

BELVIDERE 
B00NT0N    1    SE 
CANOE   BROOK 
CHARL0TTEBUR6 
ELIZABETH 

92 

91 
96 
90 
96 

6-30. 
6-SO. 
4.2* 

7-15. 
6-23 

•    3 

0 
.   8 

.    4 
3 

1-18 

1-18. 

1.18 

!.1|. 

1.18. 

3.23 

2-25 
3.22 
3.22 
3.21 

13 
13 

16 
11 
13 

4.   1 
3*22 
3.22 
3.31 
3.22 

20 
19 
16 
20 
20 

».   6 
4.    1 

*•   5 
4.    1 
3.31 

23 

23 
23 
21 
23 

*.   T 
4>   3 

4.   6 
4.25 
*.   5 

26 

26 
26 

28 

28 

6.26 
♦-25 

6-25 
♦.26 
6.   6 

32 

29 
30 
29 
32 

10.   6 
10.   6 
10.   3 
9.26 
10.   6 

27 
26 
28 

30 
31 

10.   < 
10.    < 

10-  ! 
10.    ( 

11-  I 

1   27 
26 
28 
26 
28 

11.    3 
11-1C 
11.   3 
11.   2 
11.30 

2* 
23 
24 
24 

23 

11.10 
12.    1 
12.    1 
11.10 
12.    1 

20 
19 
15 
20 
19 

12*    1    19 
12.20    13 
12*    1    15 

12-    1    I* 
12-20    11 

23 

29< 
2S< 
25< 
27< 

223 
294 
294 

224 
294 

211  162    163 
223    164    164 

212  162    163 
219    164    199 

244    212    113 

ESSEX   FELLS   SERV   8L06 
FLEMINSTON    1    NE 
HIGH   POINT   PARK 
JERSEY   CITY 
LAMBERTV1LLE 

96 
97 
93 
94 
95 

6-50. 

6-30. 

B-17 

6.29 

e-it. 

.    3 

.10 
•  12 

3 
.    4 

1-18. 

1.15 

1-15 

1.17. 

1-15 

3.22 
3.22 
*-    1 
2.23 
3-21 

16 

16 
13 
1* 
13 

6.    1 
6.    1 

4.   4 
2.24 
3.22 

19 
20 
18 
20 
17 

4.   4 
4.    4 
4.    5 

3.21 

4.    4 

22 
24 
24 
21 
23 

4.    5 
4.25 

4.26 
4.    1 
4.   5 

26 
26 

27 
27 
25 

♦.25 

4.26 
4.27 
6.   2 
6-25 

31 
29 

30 
29 
32 

10.   6 
9.28 
9.28 
10.29 
10.   6 

27 
30 
30 
31 
28 

10.   « 
10.  « 
10.   9 
12.    1 

io.  e 

27 
25 

22 
26 
28 

11.10 
10.30 
10.   3 
12.20 
11.10 

22 

22 
22 
21 
22 

11.30 

11.  6 
10.29 
12.26 

12.  1 

20 
20 
16 
20 
IT 

12-2C 
12'    I 
11-    2 
NONE 
12' 2C 

16 

10 
16 

15 

27 
25. 
21! 

274 

243 

219 
208 
306 
254 

220    164    164 
209    164    195 
183    162    134 
274    244    210 
220    114    164 

LAYTON   2 
LITTLE    FALLS 
L0N6   VALLEY 
MORRIS   PLAINS    1    M 
NEWARK    WB   AIRPORT 

95 

97 
90 
93 
97 

7.15 

6.30 

8.17* 

7.15. 

6>23« 

•   9 

2 

.    3 

.    4 
3 

2.   5. 

1.15 

1.18 
1.15 
1«1S 

4-    1 

3.21 

3.22 
2.23 

13 
16 

16 
12 

4.    3 

3.22 

*.    1 

»-2l 

17 
1! 

19 
18 

4.    6 

3.31 

*.    1 

3.22 

21 
23 

19 
24 

4.25 
*«   3 

4.29 

3.31 

25 
27 

28 
27 

4.30 
4.   6 

♦.23 

♦•   1 

30 
32 

26 

30 

9.28 
10.    6 
10.   9 

10.   6 

10.29 

32 
31 
32 

26 

30 

10.  6 

11.  3 
10.   « 

10.    6 
11>29 

22 
27 
25 
26 
28 

10.   6 
12.    1 
10.30 
11.10 
12.20 

22 
19 
23 
22 
21 

10.30 
12.    1 
12.    1 
11.30 
12.26 

19 
19 
1* 
20 
19 

12.    1 
12-27 
12*    1 
12.    1 

NONE 

12 

13 
14. 
16 

244 
281 

25< 

206 
296 

243 

280 

183 
245 

223 

273 

164 
212 

164 
243 

151 
183 

164 
211 

NEWTON 

PATERSON 

PH1LLIPSBUR6 

PLAINFIELD 

SOMERV1LLE 

93 

96 
95 

98 
97 

8-17 
6.2* 
8-1  7. 
6.23 
6.23 

.    4 
3 

.    1 
0 

.    3 

2.   5. 

1.16. 

1.15 

1.18. 

1.18. 

*.    1 

2.24 
3.21 
3.21 
3-21 

13 
14 
14 
13 
13 

4.    1 
3.22 

3.22 
3.22 
3.28 

15 
20 
16 
19 
20 

*"   6 
3.31 
3.31 
3.31 
6.    1 

24 
24 
22 
24 
21 

4.26 
4.    1 
6>   5 
4.   5 
6-   5 

38 
26 
23 
26 

27 

♦-29 
♦.20 
4-   6 
4-23 

♦.15 

32 
31 

JO 
31 
32 

9.26 

10.    9 
10.   6 
10.   6 
10.   6 

32 

30 
30 
28 
27 

10.   6 
11*10 
10.29 
10.    6 
10.   6 

28 
28 
25 

28 
27 

10.29 
12.20 
11.10 
11.15 
10.30 

22 

19 
22 
2* 
23 

11.10 
12.20 
12-    1 
12.    1 
11*30 

16 
19 
16 

16 
20 

11.10 
12.27 
12.20 
12-20 
12*    1 

16 
15 
11 

15 
14 

22! 

301 
27« 
27< 
25! 

223 
273 
294 
294 

241 

206 
26* 
224 
229 
212 

163 
223 
207 
164 
164 

150 
166 
163 
164 
17* 

SUSSEX    1    SE 

93 

e-iT. 

•    6 

2.   5 

3.23 

13 

3.31 

20 

*.    4 

2* 

4-25 

28 

♦•25 

28 

9.26 

32 

10.   9 

28 

10.   6 

2* 

11.10 

17 

12.    1 

12 

253 

224 

185 

163 

196 

SOUTHERN                            02 

ATLANTIC   CITY   WB   AP 

AUDUBON 

BELLEPLAIN   ST   FOREST 

BURLIN6T0N 

CHATSWORTH 

97 
97 
95 
96 
95 

7.25 
6.23 

8-19 
6.29. 

9-10. 

•  8 
1 

•  11 

4 

•  IS 

1-17 
1.15 
1.18 
1.15 
1.18 

3.21 
2.27 

*-    1 

2.23 

3.21 

13 
13 
13 

16 
11 

3.28 

3.21 
♦•    1 
3.21 
3.26 

20 
17 
15 
17 
19 

*-    1 
3.22 
4.   5 
3.21 
*.  J 

24 
24 
21 
17 
22 

4.    5 
4.    5 
4.    5 
*•    1 
4.25 

28 
28 
21 

27 
28 

♦.21 
♦•   5 
♦•21 
♦.   5 
♦•25 

31 
28 

30 
32 
28 

10.   9 

10.29 
10.    9 
10.29 
10.    9 

29 
30 
32 

29 

21 

10.   6 
11.13 
10.   6 

11-23 
10.   5 

27 
26 
24 
28 
21 

11.10 
12.    1 
10.    6 
12.    1 

10.    5 

24 
23 
2* 
l* 
II 

11.30 
12.26 
11.13 

NONE 
10.30 

19 

20 

20 

LI 

U.   T 

12.27 
12'    1 

NONE 
11-30 

13 
16 
14 

14 

261 
304 
244 

254 

247 
280 
228 

216! 

223 
234 

184 
255 
163 

114 
224 
164 

29a 

163 

167 
207 
167 
207 
163 

FREEHOLD 
GLAS5BOR0 
HAMMONTON   2   NNE 
HI6HTST0WN    I    N 
INDIAN   MILLS   2    W 

96 
94 
97 
96 
94 

6-23 
7.26. 
6> 24 
6.23 
6.23. 

.    2 

1 
-    1 
.   3 

.10 

1.18. 

1.18 

1-18. 

1-15 

1.18 

3.21 
3.21 
3>21 
3.21 
3-21 

12 

13 
13 
U 
13 

3.22 

3.21 
3.21 
3.22 
4.    1 

17 
IS 
IS 

18 
20 

*.   1 

*-   I 
4.    3 
*-   1 

4.    4 

22 

2* 

24 
2* 
23 

4.    5 

4.    5 

4.    4 
4.    4 
4.25 

28 
27 
27 
26 
27 

♦  -25 
♦-   5 

♦•   5 
♦-25 
♦•29 

31 
27 
31 

30 
27 

10.    5 

10.   6 
10.    6 
10.   6 
10.    5 

32 

30 
31 
28 
30 

10.29 
10.29 
10.29 
10.   6 
10.   6 

25 

28 
28 
28 
26 

11.30 
11.13 
11.30 
10.29 

10.30 

21 
24 
22 
24 
22 

12.    1 
12.    1 

12.    6 
12.    1 

11.10 

20 
20 
20 

191 
19 

12.20 
12»27 
12.20 
12*20 
11*30 

16 

15 

IV 
16 
15 

274 
281 
274 
274 
254 

234 

235 
262 
254 
223 

243 

226 
241 
111 

203 

207 
20T 
206 
185 
164 

163 

164 

ia* 

16* 
163 

MILLVILLE 

MILLVILLE   FAA   AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEW   BRUNSWICK   EXP    STA 

NEW   MONMOUTH 

95 
94 
96 
95 
95 

7.26 
7.23. 

8>    8. 

6-23 

6-23 

.   6 

.    6 

2 

0 

.    2 

1.17 
1.17 
1-15 
1.15 
1.15 

2-23 
3-21 
3.21 
3-21 
3.22 

16 
13 
16 
13 
l» 

3.21 
6.    1 
3.22 
3.22 

3.31 

17 
17 
20 
19 
20 

*.    1 
»-    1 
4.    1 
6*    1 

4.    4 

21 
17 
23 

24 

24 

4.    5 
*•   5 
4.    3 
4.    4 
4.23 

26 
25 
27 
27 
25 

♦•   9 
♦.   9 

♦•  9 
♦•25 
♦•29 

26 
25 
27 
12 

25 

10.   6 
10.   6 
10.    5 
10.   t 
10.   6 

30 
30 
31 
29 
28 

10.30 
10.29 
10.29 
10.29 
10.   6 

28 
27 

26 
28 

26 

11.30 
11.15 
11.15 
12-    1 
11.10 

23 
23 
23 

18 
22 

12.    1 
12.    1 
12.    1 
12.    1 
11. 3C 

20 
16 
2C 
18 
2C 

12-27 
12*    1 
12*27 
12*2T 
12-    1 

15 
16 
15 

13 
15 

308 
255 
281 
281 
254 

255 

2*« 
25' 
294 

2*« 

2*3 

22t 
22! 
24* 

221 

201 
207 
201 

20! 
164 

16* 

16* 
163 
16* 
16* 

PEMBERTON    3   E 
SEABROOK   FARMS 
SHILOH 
TOMS   RIVER 
TRENTON   WB   CITY 

97 

94 
95 
94 
94 

6.23 
7.25 
7.25 

9-10 
6-29. 

.    7 
7 
2 

•    8 
3 

1.18 
2.   4 

1.18 

1.18 
1.15 

(.22 
3.21 
3.21 
3-21 
2.23 

13 
15 
13 
13 

1» 

3.28 

3.21 
3.22 
3.22 
3-21 

20 
15 
20 
20 
17 

*-  5 

*-   I 

4.    1 

4.    4 
3.22 

24 
22 
23 
23 
22 

4.    3 
4.   3 
4.   5 
4.25 
*-   1 

24 
25 
28 

28 
28 

♦•29 
♦•    9 
♦•   9 
♦.29 

♦•   ♦ 

29 
29 

28 
28 
»l 

10.   5 

10.   6 
10.    5 
10.   5 

10.29 

31 
3C 
31 
32 
29 

10.   6 
10.29 
10.29 
10-29 
11*30 

27 
26 
27 
2C 
27 

10.29 
11.15 
11-30 
10.29 
12.20 

23 
2» 
21 
2C 
21 

11.13 

U.3C 
12.20 
10.29 
12.26 

2C 
2C 

ia 

20 
18 

12-    1 
12*27 
12*27 
11*30 

NONE 

13 
1" 
1* 
1* 

254 
281 
281 
254 

232 
254 

273 
221 

28C 

207 
228 
2*3 

208! 

IT1 

164 
207 
20T 
181 
24! 

163 
16* 
163 
163 
208 

TUCKERTON 
WOODSTOWN 

94 

9-10. 

-    3 

1.18 

3.21 
3*21 

15 
13 

3.21 
3.22 

13 

20 

3.31 
*•   3 

22 
2. 

*•   5 

24 

♦•IT 

32 

10.   6 

29 

10*29 

28 

11.10 

24 

11.30 

19 

12*27 

16 

281 

293 

219 

207 

172 

COASTAL                              03 

ATLANTIC   CITY 
CAPE   MAY   3   W 
LONS   BRANCH 

9* 
93 
94 

6.29 
7.25 

9-10. 

9 
10 

3 

1.18. 
1.15 

1-18. 

2.20 
2.26 
3-21 

1» 
13 
16 

3.21 

2.26 
3-21 

20 
15 
16 

3.21 
3.21 

3.22 

20 
24 

"1 

4.    1 
*•    1 
*•    • 

28 
27 
2» 

♦-  9 

♦.   3 
♦-    9 

32 

32 

31 

10.29 
.1.10 

'\ 

11*30 

25 

12.    1 
12.20 

24 

12.27 

12.20 
12*20 

20( 

2q 

NONE 
NONE 
NONE 

261 

R 

255 

27* 

a 

207 
221 

Table  4 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept 

Oct 

Nov. 

Dec 

Annual 

NORTHERN    01 

CANOE    BROOK 

EVAP 

OEP 

WIND 

MAX 

MIN 

- 

[ 

1 

39.0 
35.2 

6.07 
l.*8 
970 
71.2 
♦7.3 

B    5.71 

1.17 

783 

78.0 

52.7 

B    6.22 

1.16 

69* 

60.* 

57.9 

5.31 
1.04 
693 
84.2 
62.4 

B   3.37 

.36 

645 

79.7 

59.6 

B   2.37 

.40 

857 

63.3 

47.1 

- 

_ 

! 

SOUTHERN   02 

PEMBERTON   3   E 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

1 

- 

- 

- 

: 

B    6.7* 
782 

B    7.21 
707 

5.38 
597 

3.61 
626 

2.29 
754 

: 

_ 

- 

RUTGERS   MICRO-MET   STA 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

I 

1 

'- 

~ 

- 

\ 

B    8.49 
1800 
86.0 
63.1 

6.86 
1801 
86.2 
63.2 

B    4.74 
1539 
79.2 
57.8 

- 

- 

- 

- 

SEABROOK    FARMS 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

' 

I 

B    4.29 
2367 
62.0 
41.0 

B   7.13 
1607 
B2.9 
5*.  6 

B   7.58 
1*31 
85.9 
60.2 

A  55 
1158 
89.7 
64.9 

8.43 

89.4 
65.2 

5.52 

1698 
83.3 
60.1 

B   3.63 

B    1791 

68.0 

44.9 

- 

- 

- 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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£>L 

;il 

it 

Mi- 

tn 

t\L 

um 

LD 

•  -    irntly 
i  ■#•-■. 

Station 
Depth 

l.nu.iy 

F.biu«iv 

M..    b 

A,.,il 

M.y 

tan 

Inly 

AlKJUBt 

' - 

Nor~b,    |     D~~b-    | 

! 

] 

! 

1 

i 
1 

I 

! 

> 
< 

I 

1 

I 

r 

< 

1 

! 
1 

1 
f 
3 

> 

< 

1 

J 

1 
< 

I 

i 

i 

\ 

< 

I 
1 

i 

< 

I 

1 

1 

a 

*JlutRS    MICRO   MET    SIA 

PLOT 

•  l 

1 

INCH 

34.4 

42/30 

32.3 

40/28 

37.4 

45/31 

43.8 

59/33 

63.3 

72/50 

69.6 

81/58 

73.6 

83/62 

74.1 

72/60 

69.8 

81/57 

56.9 

69/44 

45.6 

53/35 

37.4 

45/30 

33.4 

63/26 

2 

INCHES 

34.3 

41/30 

32.3 

39/28 

37.1 

43/31 

46.8 

57/33 

62.6 

75/50 

69.0 

79/59 

73.0 

80/62 

73.4 

83/63 

69.3 

79/56 

56.6 

68/45 

45.6 

53/36 

37.3 

44/30 

53.2 

63/26 

4 

INCHES 

35.2 

40/31 

32.7 

38/30 

36.8 

42/32 

44.8 

54/34 

61.6 

72/50 

68.2 

75/59 

72.5 

78/63 

73.0 

80/63 

66.6 

77/59 

36.4 

65/47 

46.1 

32/36 

37.9 

44/31 

52.6 

60/30 

8 

INCHES 

36.1 

40/32 

33.3 

38/30 

36.9 

40/32 

44.5 

52/35 

60.0 

69/49 

66.7 

72/60 

71.5 

75/65 

72.0 

77/65 

66.5 

74/62 

56.9 

64/49 

47.1 

51/40 

39.1 

43/33 

52.7 

77/30 

16 

INCHES 

38.0 

41/34 

34.7 

37/33 

36.9 

39/34 

43.3 

48/37 

57.1 

63/49 

63.9 

67/61 

69.4 

71/66 

70.3 

73/66 

67.7 

70/64 

58.6 

64/52 

49.3 

53/44 

41.4 

45/36 

52.6 

73/33 

32 

INCHES 

♦0.5 

43/37 

36.5 

37/35 

37.5 

39/36 

42.2 

46/38 

53.4 

60/46 

60.6 

63/56 

66.3 

67/63 

67.8 

70/66 

66.4 

68/65 

60.0 

65/55 

51.5 

55/48 

44.3 

49/41 

52.3 

70/35 

PLOT 

•    2 

1 

INCH 

30.6 

45/16 

31.3 

50/12 

38.9 

62/28 

48.5 

70/30 

69.3 

100/46 

76.1 

10V50 

78.8 

103/60 

76.7 

100/51 

69.9 

95/44 

55.1 

74/32 

43.0 

62/26 

34.6 

50/23 

54.4 

103/12 

2 

INCHES 

31.1 

45/20 

31.1 

49/15 

38.9 

60/29 

48.0 

69/30 

68.8 

98/46 

75.5 

100/51 

78.4 

100/61 

75.9 

97/53 

69.6 

92/46 

54.2 

73/34 

43.2 

63/30 

35.0 

49/24 

54.1 

100/15 

4 

INCHES 

32.0 

44/24 

31.4 

47/18 

38.3 

54/31 

47.2 

65/32 

67.4 

93/46 

74.2 

95/54 

77.0 

94/61 

75.3 

93/55 

66.1 

87/49 

55.1 

70/36 

43.9 

60/31 

35.3 

47/26 

53.6 

95/16 

8 

INCHES 

33.2 

40/30 

31.9 

39/26 

37.4 

46/32 

45.6 

57/34 

64.7 

81/50 

71.6 

84/59 

74.7 

85/62 

73.7 

83/62 

66.2 

79/56 

55.6 

64/43 

44.9 

54/35 

36.6 

43/30 

53.2 

65/26 

MONTHLY  AVERAGES 
PLOT    *    1    -    SLOPE    OF   GROUND: 

BROWN  ELECTRONIK 
PLOT    0    2-    SLOPE    OF   GROUND. 

THERMOCOUPLES. 


AND   MIN   VJALUES. 
KENTUCKY  IBLUEGRASS. 


ARE    OBTAINED    BY    TAKING    THE    AVERAGE    OF  MAX 

FLAT.       SOIL    TYPEi       LOAM.       GROUND    COVER. 
POTENTIOMETER. 

FLAT.       SOIL    TYPE,       LOAM.       GROUND    COVER;     BARREN.       INSTRUMENTATION.       BROWN    RECORDING    POTENTIOMETER    WITH    COP PER- CONST ANT AN 


INSTRUMENTATION,       COPPER-CONST ANT AN    THERMOCOUPLES    CONNECTED    TO    A 


See  Helerence  Note*  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


Years  of 

Opened 

d 

2 

record 

or  closed 

O 

a 

during  yr. 

Refer 

Station 

s 

a 

0 

County 

CD 
T3 

0 

Q- 

ci 

to 

II 

M 

o 

-a 
c. 

> 

Q 

| 

Q 

B 

R 
O 

h3 

> 

LO 

E 

<D 

1 

£ 

1 

1* 

tables 

ALLENDALE 

0100 

01 

BERGEN 

e 

41    02 

74   06 

270 

c 

ATLANTIC    CITY    w8    AP 

0311 

02 

ATLANTIC 

1 

39    27 

74    35 

64 

8 

8 

1    2    3   C 

•ATLANTIC   CITY 

0325 

03 

ATLANTIC 

1 

39    23 

74   26 

11 

92 

92 

1    2    3 

AUDUBON 

03*6 

02    CAMDEN 

2 

39   53 

75    05 

40 

13 

16 

12    3 

BASS    RIVER    ST    FOREST 

0526 

02    BURLINGTON 

1 

39    37 

74    26 

30 

19 

2 

BELLEPLA1N    ST    FOREST 

0690 

021  CAPE    MAY 

1 

39    15 

74    32 

30 

71 

71 

1    2    3 

BELMAR    2   SH 

0721    03,  MONMOUTH 

1 

40    09 

74   04 

40 

22 

2 

8ELVIDERE 

0729,  01    WARREN 

2 

40    50 

75   05 

275 

73 

73 

1    2    3 

BERNARDSVILLE    2    E 

0797|  01    SOMERSET 

S 

40   43 

74    32 

240 

J 

2 

BLACKWELLS    HILLS 

0647 

01 

SOMERSET 

10 

40    29 

74   35 

27 

9 

2 

BOONTON    1    5E 

0907 

01 

MORRIS 

a 

40    54 

74   24 

280 

57 

75 

1    2    3 

BOUND   BROOK    2    W 

0927 

01 

SOMERSET 

10 

40    33 

74    34 

50 

9 

2 

BRANCHVILLE 

0978 

01 

SUSSEX 

5 

41    09 

74   45 

580 

6* 

2 

BURLINGTON 

1211. 02 

BURLINGTON 

2 

40    05 

74    52 

12 

53 

79 

1    2    3 

CANISTEAR    RESERVOIR 

1327    01    SUSSEX 

8 

41    07 

74    30 

1040 

25 

2 

CANOE    BROOK 

1335    01 

ESSEX 

8 

40    45 

74    21 

160 

35 

35 

35 

1    2    34 

CANTON 

1343    02 

SALEM 

2 

39    28 

75    25 

20 

19 

2 

CAPE    MAY    3   W 

1351    03 

CAPE    MAY 

I 

38    57 

74    56 

10 

40 

77 

1    2    3   C 

CEDAR    GROVE 

1472 

01 

ESSEX 

8 

40    52 

74    13 

400 

25 

2 

CENTERTON 

1512 

02 

SALEM 

6 

39    31 

75    10 

60 

C 

CHARLOTTEBURG 

1582 

01 

PASSAIC 

8 

41    02 

74   26 

760 

73 

73 

1    2    3 

CHATHAM 

1590 

01 

MORR I S 

8 

40    45 

74    22 

190 

61 

NOV 

2 

CHATSWORTH 

L598 

02 

BURLINGTON 

39    49 

74    32 

100 

21 

21 

1    2    3 

CLINTON 

l  7*9 

01 

HUNTERDON 

10 

40    36 

74    53 

200 

22 

2 

ELIZABETH 

26*.  <■ 

01 

UNION 

1 

40    40 

74    14 

40 

86 

86 

12    3 

ESSEX    FELLS    SERV    BLDG 

2768 

01 

ESSEX 

8 

40    50 

74    17 

340 

17 

17 

1    2    3    C 

FLEMINGTON    1    NE 

3029 

01 

HUNTERDON 

10 

40    31 

74    51 

140 

68 

79 

1    2    3 

FORTESCUE 

3102 

02 

CUMBERLAND 

2 

39    14 

75    10 

5 

19 

2 

FREEHOLD 

3161 

02 

MONMOUTH 

10 

40    15 

74    17 

194 

61 

61 

1    2    3    C 

GLASSBORO 

3291 

02 

GLOUCESTER 

2 

39   42 

75    07 

135 

3 

3 

I    2    3   C 

GREENWOOD   LAKE 

3516 

01 

PASSAIC 

8 

41    08 

74    20 

470 

25 

2 

HAMMONTON    2    NNE 

3662 

02 

ATLANTIC 

7 

39    39 

74   48 

85 

33 

59 

1    2    3 

HIGH    POINT    PARK 

3935 

01 

SUSSEX 

2 

41    16 

74   40 

1570 

9 

9 

12    3 

HIGHTSTOWN    1    N 

3951 

02    MERCER 

10 

40    17 

74    31 

100 

69 

72 

1    2    3  C 

INDIAN   HILLS    2    W 

4229    02' BURLINGTON      0 

7 

39    46 

74   47 

100 

75 

76 

1    2    3 

JERSEY    CITY 

4339'  01    HUDSON 

1 

40    44 

74    03 

135 

67 

67 

1    2    3 

LAMBERTVILLE 

4635    01    HUNTERDON 

2 

40    22 

74    57 

60 

78 

78 

12    3 

LAYTON    2 

4736    01    SUSSEX 

2 

41     15 

74    52 

390 

3 

3 

12    3 

LITTLE    FALLS 

4867    01    PASSAIC 

8 

40    53 

74    14 

150 

31 

62 

1    2    3    C 

LONG    BRANCH    2    N 

4987    03,  MONMOUTH 

1 

40    20 

74   00 

10 

37 

57 

1    2    3   C 

LONG   VALLEY 

5003    01    MORRIS 

10 

40   47 

74   47 

550 

35 

35 

1    2    3 

LUMBERTON 

5055    02    BURLINGTON 

2 

39    58 

74    46 

25 

C 

MAHWAH 

5104    01 

BERGEN 

8 

41    06 

74    10 

253 

9 

2 

HANV1LLE 

5197    01 

SOMERSET 

10 

40    33 

74    34 

50 

25 

2 

MARLBORO   SCS 

5244J  02 

MONMOUTH 

1 

40    20 

74    14 

120 

C 

HARLTON    1    W 

5252 

02 

BURLINGTON 

2 

39    54 

74    56 

90 

c 

HAYS    LANDING    1    w 

5346 

02 

ATLANTIC 

39    27 

74    45 

20 

21 

2 

MIDLAND   PARK 

5503 

01 

BERGEN 

B 

40    59 

74    09 

210 

19 

2 

MILLV1LLE 

5576 

02 

CUMBERLAND 

39    24 

75    03 

60 

9 

25 

1    2   3   C 

MILLVILLE    FAA    AIRPORT 

556] 

02 

CUMBERLAND 

6 

39    22 

75    04 

66 

16 

16 

1    2    3 

Years  of 

Opened 

6 
2 

record 

or  closed 

0 

CD 

5) 

<D 

g 

Q 

during  vt. 

Hefer 

Station 

-Z 

c 
o 

County 

ID 

o 

6 

H 

D- 

to 

53 

H 
0) 

♦5 

1 

> 

s 

1 
Q 

B 

■JJ 

►J 

B 

5 

o 
-J 

> 

© 

0 

1 

IX 

a 

> 

11 
2- 

tables 

MILTON 

3397 

01 

MORRIS 

• 

41    01 

74 

32 

9  50 

25 

2 

MOORESTOWN 

5728    02 

BURLINGTON 

2 

39    56 

58 

55 

102 

102 

12   3 

MORRIS    PLAINS    1    W 

5769'  01 

MORRIS 

8 

40    50 

30 

400 

20 

2<. 

12   3 

NEWARK    WB    AIRPORT 

6026    01 

ESSEX 

1 

40    42 

74 

10 

11 

HI 

1    2   3   C 

NEW    BRUNSWICK    EXP    STA 

6062    02 

MIDDLESEX 

10 

40    28 

26 

86 

108 

111 

1    2   3 

NEW   MILFORD 

6146i  01 

BERGEN 

4 

40    57 

74 

r>i 

12 

47 

2        C 

NEW   MONMOUTH 

6154'  02 

MONMOUTH 

1 

40    25 

j' 

30 

S 

3 

1    2   3 

NEWTON 

6177i  01 

SUSSEX 

2 

41    03 

74 

*5 

565 

82 

82 

1    2    3    C 

OAK    RIDGE    RESERVOIR 

6460    01 

PASSAIC 

8 

41    02 

30 

660 

25 

2 

OLDWICK 

6544i  01 

HUNTERDON 

10 

40    40 

74 

69 

260 

9 

2 

PATER SON 

6775   01 

PASSAIC 

8 

40    54 

T4 

09 

100 

95 

94 

1    2    3 

PEMBERTON    3    E 

68431  02 

BURLINGTON 

2 

39    58 

7* 

38 

80 

35 

35 

3 

1    2    3* 

PENNSAUKEN 

6663'  02 

CAMDEN 

2 

39    57 

73 

0* 

60 

2 

2 

PH1LL1PS8URG 

6974    01 

WARREN 

2 

40   41 

75 

11 

180 

74 

82 

12  3 

PHILLIPSBURG   8RI0GE 

6979    01 

WARREN 

2 

40    42 

75 

12 

200 

26 

2 

PLAINFIELD 

7079   01 

UNION 

10 

40    36 

74 

90 

74 

77 

12   3 

PRINCETON   WATER    WORKS 

7328    02 

MERCER 

10 

40    20 

"■0 

60 

17 

2 

RAHWAY 

7393   01 

UNION 

9 

40     36 

74 

16 

20 

26 

2        C 

RINGWOOD 

7567    01 

PASSAIC 

a 

41    06 

16 

305 

29 

2 

RUTGERS    MICRO-MET    STA 

7631    02 

MIDDLESEX 

10 

40    29 

74 

26 

125 

1 

*CC 

SEABROOK    FARMS 

7936    02 

CUMBERLAND 

2 

39   30 

73 

14 

90 

3 

3 

3 

1    2    3* 

SMILOH 

8031    02 

CUMBERLAND 

2 

39   26 

73 

18 

120 

8 

6 

1    2    3 

SOMERViLLE 

6194    01 

SOMERSET 

10 

40    33 

74 

37 

90 

79 

62 

1    2  3 

SPLIT    ROCK    POND 

8402    01 

MORRIS 

• 

40    36 

T4 

lb 

800 

25 

2 

SPRINGFIELO 

6423    01 

UNION 

1 

40    43 

74. 

16 

90 

C 

SU55EX    1    SE 

6644    01 

SUSSEX 

5 

41     12 

390 

67 

70 

1    2    3 

TOMS   RIVER 

8616   02 

OCEAN 

1 

39   57 

13 

10 

6 

44 

1    2    3 

•TRENTON   WB    CITY 

6683    02 

MERCER 

2 

40    13 

*fc 

56 

93 

93 

1    2    3  C 

TUCKERTON 

86991  02 

OCEAN 

1 

39    36 

21 

20 

65 

70 

1    2    3 

WANAQuE    RAYMOND   DAM 

9187 

01 

PASSAIC 

8 

41    03 

T* 

18 

320 

23 

2        c 

WAT CHUNG 

9271 

01 

UNION 

lOl  40   40 

74 

25 

260 

C 

WERTSVILLE 

9363 

01 

HUNTERDON 

10|  40    27 

48 

160 

9 

2 

WEST    WHARTON 

9608 

01 

MORRIS 

8 

40    34 

74 

36 

680 

7 

2 

WO0OCL1FF    LAKE 

9832 

01 

BERGEN 

4 

41    01 

0  3 

103 

47 

2         C 

WOODSTOWN 

9910 

02 

SALEM 

2 

39    39 

73 

19 

50 

17 

27 

1    2    3 

t      1 -COASTAL;       2-DELAWARE;       3-GREAT   EGG   HARBOR;       4-RACKENSACK ;       5-HUDSON;       8-MAURICE;       7-BULLtTCA;       8-PASSAIC;       9-RAHWAY;       10-RARITAH;       11-ROCILAWAY 


long  branch  2 
mays  landing  1 
susse-x  i  se 


CAPE   MAY    3    W 
LONG   BRANCH    2    N 
LONG   VALLEY 
MAYS    LANDING    1    W 
PHILLIPSBURG   BRIDGE 


CHANGES     IN   STATION   NAME 

FORMER   NAME 

LONG  BRANCH 
MAYS  LANDING 
SUSSEX 

RELOCATION   AND   CHANGES    OF    EQUIPMENT 

EQUIPMENT   MOVED    450    FEET    NE 

EQUIPMENT    MOVED    1.8   MILES    NNE    AND   HOURLY    PRECIPITATION   DATA   DISCONTINUED 

EQUIPMENT   MOVEO    .1    MILE    N 

EQUIPMENT    MOVED    1.2   MILES   W 

RAIN   GAGE    MOVED    125    FEET    E 


DECEMBER 
FEBRUARY 
JULY    7 


DECEMBER    4, 
DECEMBER    10 
JULY    6 
FEBRUARY    6 
MAY    21 


REFER!     ■  0T1 

i  iW»i 

,,-you.    Addition.!  precipitation  data  in  contained  In 

DIMENSIONAL  UNITS,       Unl  i.tlon  In  Inchoa,  end  wind  ...  mllU. 

EVAPORATION  mg  the  Evaporation  and  Wind  table.     Mix  end  Ml 

Evaporation  anc  riture  of  witer  In  p»n  as  red  ng  at  time  of  observation. 

,,   .hmatologlcal  normals  based  on  the  period  1931-1960.      "DEP"  In  Table  4       fei     to  depirturi       ,,,    means  based  on  periods  varying  from  10  to  29 

yeara  which  are  used  in  place  of  norv 

DIVISIONS,  as  used  in  this  public;^  Ive  with  diti  for  September  18S& 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  cam     he  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record. 
+  Also  on  earlier  date  (dates)  or  months. 

*  Amount  included  in  following  measurement. 
//           Cage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

E  Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

M  One  or  more  days  record  missing:    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  monthly  Climatological  Data  for  detailed  daily  record. 

R  Amounts  from  recording  gage.      (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month.      V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

IX  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground:     however,  the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter 
located  on  the  roof  of  a  building. 

C  Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.      Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be  found  in 

the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

G  Soil  temperatures  published. 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  location,  elevations,  exposures,  etc.  ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State.  That 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402,  for  15  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau 
stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,   obtained  as  indicated  above,   price   15   cents. 


Subscription  Price:      20  cents  per  copy,   monthly  and  annual:    $2.  50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.  )      Checks  and  money  orders  should  be  made  Payable  to 
the     Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the    Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,    Washington, 
D.   C.     20402. . 
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STATUTE  MILES 
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-O-      DobbB  Ferry 


NORTHERN  /• 


-O-  Palme 


Al  enlown  WB  AP 


Phillipsburg  Bndge  O 
PhUJlpsburg   '"p- 


Bethlehem  Lehigh  U 


V. 


Flemtngton  1  NE 

*    ( 


/    ureenwooo  Lake  .  _,  .   ... 

Canlstear  Reservoir         O         O  RTngwood^SuHe  rr,  Water  Works  Ple»..r.tvllle 

V  /'o^"— ■         75  TH    MERIDIAN   TIME  ZONE 

s  \         Wanaque  Raymond  Dam  X^, 

OakR1dgeResnharl^eburg  3      /  Allendale    ^S.  J 

m  ■>.       «  O—  ^  /  *        Woodcliff  Lak» 

M'Hon  Q  \^     (  O       '       V 

J       c   ,.,  „     ~~Z — " \  V,    Midland  Park 

/         Split  Rock  Pond  \       v  ^ 

/  °                                    |                 """N           New  MtLford          /               ~*~ 

/  /                         I                   »                       '          S«redale 

/  I                           W 

.Vest  Wharton  Boonton  1  SE    >-J                  Patereon 

O  -O-              [Little  Falls    -<>« 

>*         \ 

t  t  O  Cedar  Grove 

Morris  Plains  1  W     Essex  Fells  Serv  Blde'V      ' 

■o-  /  .».  ■*  m 

J  Valley  /  t 

-o-  /  h^/ 

Chatham  / 

—  ^Be^„.2E  P^ar,oe  Brook     ^  \, 

\  C  /         Vj_»!.arlWBAP    Of 

oidwiek  J    ^w^hur,8  SpJin.n.u  ^®y 

s  ' 

,/  Plainfleld  Rahwa 

/        SomervOie  ^L^'"" "S&-**1  -> 

)  a  O  *•*  ]\  r°" 

Bound  Brook  2  W  /NY  Westerleigh  Stat  I 

8  \ 

Manvllle        ^ 

Blackwells  Mills  J 


NY  Central  Park  WB 

ft    NY  WB  AP  La  Cuardta 


Hempstead  Malvi 

■o 


NY  Ave  V  Brooklyn 


/ 


.ck  Exp  Sta 


Graterford  1   E 

-o 


PhoenLxviUe  1  E 

"V"  *0"    Norrlstown 


Lambertville     -Q- 


George  School  O- 


New  Monmouth    ,    , 

■o-    flf 


sn  Wtr  Wks 

o 


Hlghtstown  1  N  /' 


H>   Long  1 


Freehold 

-o- 


Belmar  2  SW 


I    -o 

De vault  l  w 


STATION      LEGEND 

O        •         3       Precipitation    only 

(D  Precipitation,  storage 

-O-     -•-      -O-      Precipitation    and    Temperature 

-\>-    -^-      -<f-      Precipitation,  Temperature  ana  Evaporation 

Type   of  goffe        Q  Non  -  recording , 

•    AKWrtV  3  A,»  types  G      Soll    TeBpertture 

Double  circle    combinations  indicate  the  ovoitobitity  of  more 
detailed  meteorological  data 


ALBERS   EQUAL  AREA    PROJECTION 
STANDARD    PARALLELS    AT    29  |£  AND  43  \\ 
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